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Выпускъ I и II (Январь и Февраль). 


•Зодчій» выходитъ ежемѣсячными выпусками, ваключающимп въ себѣ по 
5 листовъ чертежей и одинъ листъ текста. При журналѣ издается елее не- 
дѣльно особое прибавленіе «Недѣля Строителя», въ которомъ помѣщаются 
сообщеніи о дѣятельности СПб. Общ. Архптект., правительств, извѣстія, 
строительный обзоръ и смѣсь, программа конкурсовъ и т. д. 

Статьи (въ заказныхъ письмахъ), высылаются на имя редактора граждан¬ 
скаго инженера Эраста Павловича Деклерона, въ С.-Петербургѣ — Забал- 
канскій проспектъ, домъ № 9, кв. № 4. 

Для переговоровъ редакція открыта ежедневно (за исключеніемъ субботъ и 

праздпик.) отъ 2—3 ч. 


Подписка принимается у издателя К. Л. І’иккера, Невскій пр. 14. Цѣна 
журнала «Зодчій» съ приложеніемъ «Недѣля Строителя» съ доставкою въ 
С.-Петербургѣ: ва годъ 14 р., за полгода 7 р., съ иерее, въ другіе города 
за годъ 15 р.; за полгода 7 р. 50 коп.; для учащихся въ техническ. учебн. 
заведеніяхъ за годъ 11 р. п 12 р.; за полгода 5 р. 50 к. и О руб. 
Плата за объявленія 10 к. за строку петита (3 столбца въ страницѣ). 


текстъ: 

і) А. И. Мельниковъ. 77. 77. Петрова. 2) Зданіе богадѣльни въ Петер¬ 
бургѣ. в. С. Харламова. 3) Молочная. 77. К. Реизмапа . 4) Къ вопросу о 
канализаціи Петербурга, II. О. Салмановича. 5) Реставрація древвпхъ па¬ 
мятниковъ въ Ростовѣ, В. В. Суслова. 6) Бревенчатыя водопроводныя 
трубы, Л. А. Греча 7) Вытягиваніе карнизовъ, II. Я . Капустина. 8)_Смѣсь. 
9) Библіографія. 


С О Д Е Р Ш. А. ЕС X Е. 

1 чертежи: 

1) Портретъ А. И. Мельникова. 2, 3 п 4) Богадѣльня, Ѳ. С. Харламова. 
5) Молочная, II. К. Реизмапа. 6) Дача Дементьевой въ Ялтѣ, Шрейбера. 
7, 8 и 9) Водоснабженіе Тентелевскаго завода, А. А. Греча. 10) ПГабдоны 
для вытягиванія карнизовъ, II. Я. Капустина. 


КНИЖНЫМ МА ГАЗИНЪ К. РИККЕРА. 

(С.-Петербургъ, Невскій проспектъ , д . Л- 14) 
обращаетъ вниманіе публики на изданный имъ въ январѣ 1885 г. Каталогъ важнѣйшихъ сочиненій по архитектурѣ инженерному искусству, меха¬ 
нической и химической технологіи и проч. на русскомъ языкѣ, который высылается но требованіямъ безплатно. 


О БЪ Я В л ЕН I Е. 


При Бердянской Уѣздной Управѣ имѣется вакансія земскаго техника съ жалованіемъ въ 1200 р.; 
равъѣвды по уѣэду безъ платежа прогоновъ. Желающіе занять мѣсто земскаго техника подаютъ заяв¬ 
ленія въ Бердянскую Земскую Управу съ приложеніемъ подлинныхъ пли копій документовъ о званіи, 
о воспитаніи и аттестата о послѣдней службѣ. 


ГРАНИТЪ 


лучшихъ сортовъ, обдѣланный и необдѣланный для строительныхъ работъ, жерпововъ, брусковъ для 
мостовыхъ и проч. доставляется въ С.-Петербургъ по финляндской ж. д. во всякое время года 

1ЖЛЬМАШ 5Ті'АН ДОКОЮ КАМЕНОЛОМНЕЮ 

Э. ВИКБЕРГА. 

Адресъ: Финляндія, г. Вильманстрандъ, а для Петербурга: Кирочная ул., № 46, кв. 14. 


ОЦИНКОВАННОЕ ЛИСТОВОЕ ЖЕЛЪЗО. 

Этотъ новый матеріалъ для кровелышыхъ работъ пользуется уже всеобщимъ одобреніемъ при 
примѣненіи его во многихъ постройкахъ въ С.-Петербургѣ и въ провинціи; преимущества его сдѣла 
лись очевидными, а именно: листовое желѣзо вслѣдствіе оцпнкованія не требуетъ с краски, никогда не 
ржавѣетъ и придаетъ кровлямъ красивый внѣшній видъ, такъ что болѣе широкое распространеніе его 
весіма желательно. 

Съ заказами просятъ обращаться непосредственно въ контору завода — И. О., 12 линіи, ДЬ 12, 
гдѣ имѣется также постоянный складъ. Артюръ Дю Ріетцъ. 


Прошу обратить вниманіе гг. строителей 
ИОРТЛАНДСКІЙ ЦЕМЕНТЪ 

„Т Р Е X К О Р О Н Н Ы Й“ 

съ краснымъ крестомъ , 

признаппый лучшимъ изъ всѣхъ сортовъ цемента и премированный на выставкахъ, Москвы, Парижа, 
Лондона, Филадельфіи и проч., можно получать въ конторѣ 

Андр. Багд. ЭЛДЕРСЪ, 

въ С.-Петербургѣ , Вас. Остр , Набер. Невы, Л? 31, между 7 и 8 лип., 
единственнаго для нсей Россіи представителя этого цемента. Также можно получить: огнеупорный 
кирпичъ и глину, машинный, п кузнечный каменный уголь, коксъ для топки и литья, чугунъ и проч. 
Заказы городскіе н и кого родные исполняются немедленно. 


Б лагонадежный человѣкъ, знающій русскій и 
нѣмецкій языки, опытный въ управленіи 
домомъ и строительнымъ матеріаломъ, ищетъ 
мѣсто падсмотрщика при постройкахъ или въ 
складѣ строительныхъ матеріаловъ. Измайлов, 
полкъ, 10 р., д. 10, кв. 4. 



ПЕЧИ 


К.АМИЫЫ 

изъ маіолики и терракоты. Раз¬ 
нообразнѣйшій выборъ, крайне 
дешевыя цѣны. Тамъ же — про¬ 
стыя бѣлыя глазированныя каф/и 
Петербургскаго и Берлинскаго! 
формата и превосходнаго ка¬ 
чества. 


Контора Густавъ БЕРГЪ. 

Уголъ Невскаго и Николаевской, № 69. 


АРТЕЗІАНСКІЯ КОЛОДЦЫ. 

Для устройства этихъ колодцевъ (болѣе 
500 футовъ глубины) предлагаетъ свои услу¬ 
ги гг. архитекторамъ и домовладѣльцамъ 

Гуго Гроотъ. 

Строитель первыхъ двухъ артезіанскихъ 
колодце въ С.-Педербу 

Адресоваться: Казанг 4. нв. 1. 


т- 






















































И ЯШЕИШіТ 


КНИЖНЫЙ МАГАЗИНЪ К, РИККЕРА въ С.-Петербургѣ. 

предлагаетъ слѣдующія антикварныя книги за уменьшенныя цѣны: 


Меуег’н СТшѵѳгааШіів-Ьехісоіі. Еіпѳ ЕпсусІораЯіе Яез аіі&еіп. 
ЧѴіавепз. 3 ши&еагЪ. АН. ш. ^ео^т. Кагіеп, паѣиг. и. (есітоі. АЪЪНЯип&еи 
іи 16 ВапЯеп. ^еЬ. НІЬГгг. (Магк. 160.) 60 р. 

Вгоскііаия* Соііѵег.чаііоіів-Ьехісоп. АИ^етеіпе сІеиЬзсЬе Веаі- 
ЕисусІораЯ'е 12 ѵегЬ. Аий. іи. 15 В&иЯ. §еЬ. НІЬГгг. (Магк 112 50) 35 р. 
Агсііііѳсіліг-Нкіггеп аіі8 Л Т іігпЬег^. Кайігип^еп ѵоп М. ВасЬ. 

15 вши. ІІ 1 4° (М. 9 -). 2 р. 

Агс1іі1сс1оііі8Сіі 68 8кіггепЪис1і. Еіпе Ваштіип^ ѵоп ЬапЯ- 
Мизеш, Ѵіііеп, ШшПісІіеп (твѣйиЯеп, Нагіе иМизѳгп, Стагіепѵеггіѳ* 
гии^еп СКНегд, Егкегп, Ваікопз, ВІитепГепзІегп, Вгиппѳп, 8рпп«- 
Ьгштеи, Ней 1—93 (М. 3 —) А I р. Ней 112—149 (М. 4 —) А 1 р. 50 к. 
Вѳг^]іаи8-СсГ088ѲП, 11. Віе ВаиЯепктаІег аііег Ѵоікег Яег ЕгЯе, 
іи ^еігеиеп АЬЫЫип^еп Яаг^езіеік гак НіпЯеиит^ аиГ ііігѳ Епізіе- 
1шп&, ВезВтітш^ и.^езсЬісГкІ. ВеЯеікиіі^ §;езсЫ1Яег1. 2 ВЯе. іи 8“ 
т. ѵіеіеп ІПизІг. и. 15и РІаМеп Тоіиігиск. #еЪ. 1862. (М. 21 —), 10 р. 
БокпзМ^ Ь. Віе Ѵіііа ВогсЬагЯ іп ВаЯеп-ВаЯеп. 1 Еоі.-ТаГ. 

и. 4 Веііа&еп (М. 3 —). 1 р. 

Кгеѵшапи, (ж. ВаисопзігисЬіопзІеЬге. ТЫ. I. Сопзігисііопеп іп 

81еіп. 4. Апіі. 314 8. ш. 83 ТаГ. іи 4° 1868. (М 15 -). 6 р. 

Тііеіі III. Еізѳй-СопзЬгисІіопеп. 4. Аий. 156 8. т. 108 ТаГ. іп 4° 1877. 
(М. 18 -). 7 р. 

ЕІаМіеІі, \Ѵ. ІІеЬег ОезаішпІ-АпогЯпипо; сіег ВаЬпІіоГе и. 8іа- 
Вопош іизЬезошісге бег НосІіЪаиЬеп. 16 8. ш. 9 ТаГ. 1870 4°. 
(М. 4 -). 1р. 50 к. 

НасаиИЛч Огі§іііа1-ЕііілѵйіТе тоЯегпог Ваіпѵогке. СгипЯгіззѳ, 
РасаЯеп, Бигскзскшие и. Веіаііз Гиг РаЬЧзІѳ, Ноіеіз, Кезіаигаііопеп, 
СопЯкогеіеп. НапЯеІз- иші РаЪгік&еЬііиЯе еіс. 30 ІлеГ&п. іп 4° 
(Рг. 25 —). 8 р 

НШепкоГог. РгакВзсЬе НоІг АгсЬЦекВіг. Еіпе 8атт1ип§ ѵоп 
Веізріеіѳп гиг ЯігесЬеп КікгапѵѵепЯші^. гит ргакІізсЪеп ОеЪгаиеІіе 
Гиг Хітшегіѳиіе. Ней 1—6. 4 (іиагі-ТаГ. и. 4 Веііа^еп а Ней 
(М. 2 40). а 85 тс. 

Ма&іШ8, Е. ЕпіѵѵшТ ги сіет Ваи еіпез Кипзі - Мизѳитз 
2 ВІШег іи Гоі. (М. 3 —). 1 р. 

Паисіи Л. 1>іе агсіійееіопізоііеп ОгЯпипочт (Іег Огіесііеп ипсі 
Вотег. 7. АиЙ тк Тех! ѵ. ЬоЬЯе. 62 ТаГеІп іп 8іісЬ. (М. 14 50) 6 р. 
— НасЫга^ Яаги тк 40 ТаГеІп. (М. 6 —). 3 р. 

81. Міс1іас1І8-Каре11е ги КісЯеѵісІі, Ьегаиз^е^еЬ. ѵ. ІТосІізІеиег. 

9 РоІ.-ТаГ. (М. 6 -). 1 р. 

КвівеЪѳгісЫ сіег Вериіаііоп 2 . ВезісЫі^ип^ аизлѵАгі. ЗсЫасІи- 
Ь&изег и. Ѵіеііиіагкіе; МаіІапЯ, Оепиа, Тигіп, (іепГ, Хйгісіі, Вазеі. 
8іи(%аг1, Вегііп, БгезЯеп, Резѣ. ЛѴіеп. 52 8. т. 6 ТаГ. 

(М. 3 —). 1 р. 25 к. 

ШтіЪеге иші ЛѴейеке. Віе ВаитаЬегіаІіепІеЬге епіЬ. Яііз зрее. 
ВезсІігеіЬип^ зйтотГЛ. Вашиаіегіаііеп. 345 8. т. 33 ТаГ. іп 4°. 
(М. 15 -). 4 р. 

і— НапЯЬисЬ Яег ЬапЯЬаикипзЬ ип(1 сіег ІапсІлѵігіЬ. ОеѵѵегЪе Гйг 
Вашпеізіег, ЬапЯѵѵігВіе и. Сатегаіізіеп. Тііеіі I. ВезсІігеіЬип^ Яег 
Ваитаіегіаііеп. Тііеіі II. Еічі- ипД Маиег\ѵегкзагЬеііеп. Тііеіі III. 
2іттег\ѵегкзаг6еііеп. 580 8, т. 159 ТаІ. іп 4° ё’еЪ. 

(М. 45 12 р. 50 к. 

Ье (жгаші Ѵі§;по1о. Сои 1*8 сіаззіцие й'агсЬііесіиге сотргепапі 
Гапаіузе сотріеіе Яез сііщ огДгез сГаргёз Вагогго (1е Ѵі§:по1е. Опѵ- 
га^е (Ііѵізё еп сепі ріапсііез сошрозё Деззіпё раг Яе Ьаппоу ГагсЫ- 
Іесіе. іп Іоі. (Егсо 25 —). 9 і>. 

Ѵі^поіа'.ч 8аи1еи-Ог(Іішп§еп Гиг Кипзи ип(1 6е\ѵегЬе-8сЬи1еп, 
Іігз. Каеіх. 12 8. т. 10 Рі^.-Таі. іп 4°. (М. 1 50). 60 к. 

\Ѵіеііег НѳиЪаиІѳп ип(:ег МіЧѵѵігкип^ сіег АгсЬіІесІеп ЕегзіеЦ 
Рбгзіег, Ыапзеп, Назепаиег, Вошапо, 8с1іпііЯі. 8с1пѵепЯеп\ѵеіп, 8еш- 
рег еіс., Ііегаиз^. ѵ. Ъіііголѵ и ТізсЫег Ней 1, 2, 5—8, А 7 Роі.- 
Таі. А (М. 8). а 3 р. 

Ріапаі, Р. СЬапСГа^е. еі ѴепІііаЬіоп Яез Пеих ЬаЬНёз. Ип ѵоіише 
Яе (ЮО р. аѵес потЬ. §гаѵ. 1880. (Ргсо. 30 —). 10 р. 

Ноіішаіии Е. ТЬеогеі. и. ргасі. АпІеНип^ гит ЕпиѵиіТе и. гиг 
АизПЯттё: зеіііеіег 2іе^е1- и. ^иаЯег-В1 , искеп^е\ѵ51Ье, апзсііііеззіісіі 
Яег Піг ЯіезеІЬеп ЯигсІіПіІігепЯеп Копзігисііопеп Яеі* Апіаиізіеіпе. 
43 8. га. 7 Таі. 4 1872. (М. 3 —). 1 р. 20 к. , 

КирргвсМ, С. ѵ. Неиез 8узі:ет Гиг ЕізепЬгііскеп ^гоззег 8рапп- 
\ѵеі1еп Яигск^еГ. Гиг еіпе Вгиске ііЪег Яеп Возрігаѵиз. Гйг еіпе Ваіт- 
Ьгііеке йЬег еіпе 8сЫисЫ. 33 8. га. 8 ТаГ. іп 4° 1867. 

(М. 4 —). 1 р. 20 к. 

Вешіе], А. АиГзаЬге ЬеЬг. Яаз ЕізепЬаіт\ѵезеп іп NогЯ•Ате^іка 



и. 4^ Во^еп Тех!. Роі. 1868. (М. 6 —). 2 р. 50 к. 

8іа1І8ІІ8СІів Хасіігісіііси ѵ. Я. РгеиззізсЬѳп ЕізепЬаЬпеп. Ве- 
ГІСІЯ рго 1874. и. 1876. Роі. А (М. 20 —). А 3 р. 

ПоПтапп, Е. ІІеЬег Тгасігип^ ѵоп ЕізепЬаЬпІіпіеп. 64 8. гп. 

21 ТаГ. 1871. 4°. (М. 5 -) 2 ]>. 

! Мокр г, Ь. МпзееггеісЬпип^еп Гиг ТесЬпікег. МазсЬіаеп-ТЬеіІе 1 = 
егепапеп 2еіеЬпип(?еп АЬЬіІЯип^еп аиГ 35 ТаГ. га. ЬезсЬгеіі). Тех*- 
Роі. 1872. (М. 7 20>. ч п 


8кі/.А "ѵЪисЬ Гііг Яеп Іп^епіеиг и. МазсЬіпепЬаиег. Еіпе Ватт- 
1тіу. -оГиІиІег МазсЬіиеп, РаЪгік-АпІа^еп, Реиегип^еп. ѳізегпег 

Ваи*» л. ЕгисМопеп, зоѵѵіе ашіегег Оё^епзШпЯе аиз Яет Оезатті&е- 
Ьк - Яс^ Іпцепіешчѵезепз. Нѳгаиз^е^ѳЬеп ѵ. Р. ЧѴіеЬе. Іп гѵѵапе:- 
Іозеи Ней і 60. 78—115. к (М. 3 —). а 1 1>- 

Кіѳсіѳг, А. ВатрГтазсЬіпѳп Вегісіп ііЬ. Я. ЛУеНаизІеНип^еп іп 
Рагіз 1878. 98 8. Тѳхк ш. АВаз. 21 ТаГ. (М. 15 —). 7 р. 50 к. 

СОГ88Ѳ11, И. ѴогІе^еЫіШог Йіг МазсЫпеп-СопзЬгисНопеп. Ней 1. 

6 ТаГ. &г. Роі. 1859 . (М. 24 —). 6 р. 

1 >Ыаш 1 АѴ«СогІіГз»и. ѴепШ-ІІатрГтазсЬіпеи пеЬзіІ)апірГтазсЬіпеп- 
зузѣетѳ т. и. о 1 теРгасІ 8 Іопз 8 Іеиегип§;. Міі ЕіпзсЫизз Яег пѳиезіеп Соп- 
зігисііопеп аііег ІЛіпЯег іпзЬезопЯеге Яег БатрГтазсЬіпеп Яѳг Рагівег 
ХѴеиаиззІеІІип^ 1878 . Еіпѳ ВагзЬе 11 ип«* Яег Епіѵѵіскѳіип^, РогІзсІігіЙе 
ипЯ Сопзігисиопзргіпсіріеп Яіезег 8 уз 1 ете. Мк 310 Техіб^. 32 8 кіг- 
гепЫ. и. ѳіпѳш Аііаз ѵоп 67 ТаГеІп іп РІюІоІШі. 1879 . (М. 80 —). 35 р. 
АІІан гиг тѳс 1 іапІ 8 СІіеп ТосЬіюІо^іо ѵл\ Кагтагясіі. НапЯЬисЬ 
I. АЫІі. Зріппѳгеі ипЯ ЛѴоЬегеі. ТаГ. 1 — 50 . 1879 . Роі. (М. 12 ). 5 р. 50 к. 
Хсишаші, Ег. МавсЬіпепЪаи-АпзсЫа^ѳ. Ап^аЬе Яег Пііпепзіопеп, 
Ьеізіііп§:еіі, (теѵѵісіііе, Ргеізѳ ѵоп МазсЫпеп, Маіегіаііеп. іесіін. Ар- 
рагаіеп, ЕізепсопзІгисЬіопеп и. РеЬгікапІа^еп. ВЯ. I. Мк еіпеіп Аііаз 
ѵ. 7 ТаІ. 1875 . (М. 9 -). 5 р. 25 к. 

ВЯ. II. Мк еіііет АНаз ѵ. 18 ТаГ. 1875 . (М. 9 —). 5 р. 25 к. 

Всіішанп, В. ЧеЬег ТигЬіпеп, Яегеп Сопзігисііоп ипЯ \Уігкип §8 
отаЯ. 24 8 . іп 4 °. 1879 . (М. 2 —). 80 к. 

Неісіег, Е. ѵ. Вег Ваи Яег Тгоскеп-Воскз іш Агзепаіе Яез бзіегг. 
ЫоуЯ іп Тгіезі ипЯ іга Агзепаіе Яег к к. Кгіе§з-Магіпе іп Роіа. 
77 8 . ш. 9 ТаГ. 1873 . (М. 15 -). 6 р. 

Ваеп 8 СІі. Віе 8 Ьигт( 1 іПІі ап Яоп Озізеекіізіеп Я. Ргеизз. Зіааіез 
ѵот 12/13 НоѵЬг. 1872 іп теіегеоіо#. и. ІіуЯгоіескпізсІіег Ве/лекии»;. 
33 8 . Роі. т. 10 ТаГ. 1875 . (М. 10 -). 3 р. 

КеИег* Н. 8 НіЯіеп йЬег Яіе ОезіаНипо: Яег ЗапЯкизіеп ипЯ Яіе 
Апіаге ѵоп ЗееІіаГеп іга 8 апЯ§;еЬіе 1 . 40 8 ч Роі. 1881 . 

(М. 4 —). 1 Р- 75 к. 

ІІеггЪгисІі & ВетрмгоШ*. Віо гиззізсііеп ОзІзееІиіГеп ІЛЬаи, Ні^а, 
Веѵаі, 81. РеІегзЬш*" иші СгопзІаЯі. 10 ѵ8. т. 3 ТаГ.-Роі. 1880. 

(М. 6 -). 2 р. 25 к. 

Кииіге, IV. Вег АтзІегЯатег 8еекапа1. 24 8. Еоі. т. 3 ТаГ. 

1881 (М. 4 -). 1 р. 75 к. 

Наѵвйіайі, Сіі. Віе ЗипЯЬаГеп ѵоп Вапетпгк ипЯ 8сЬ\ѵеЯеп. 
8 8. Роі. га. 3 ТаГ. 1881. (М. 4 -). 1 р. 75 к. 

Віе ЬапЯ- ипЯ ЛѴаззегѵегЫпЯап^еп НоНегЯатз и. з. Кпѵоке- 
гип^зЪаиІеп аиГ РеѵепоогЯ. 11 8. Роі. іп 3 ТаГ. 1881. 

(М. 4 —). ” 1 р. 75 к. 

Тгигаіц IV. Ваз ЬгіШзсЬе ЕізепІійиеп^е\ѵегЬе іп іііеогѳі. ипЯ 
ргасіізсііег Вегіеііиид- оЯег БагзЬеПпп^ Яег ВоЬ- ипЯ ЗіаЬеізеп-РаЬгі- 
саііоп іп Еп^ІапЯ. \Уа1ез иші ЗсЬоиІапЯ. 358 8. Техі пеЬз! Аііаз ѵ. 
29 Еоі.-ТаГ. 4° 1864. (М. 6 —). 2 р. 

Саііон, >1. Соигз ргоГеззёз а Гесоіе Яез тіпез Яе Рагіз. Соигз: 
Я’ехріокаііоп Яез тіпез. Тоте I. 490 р. Іехіе аѵес АВаз Яе 40 Т. 
1874. (Ргсо. 28 - ). 8 р. 

Кіѵоі, М. Ргіпсірез ^ёпёгапх Яе ІгаіГешепі; Яез шіпегаіз шеіаі- 
ііяиез. Тгаііё Яе гаеіаііиг^іе іііеогеііаие еі ргаНцие. 3 ѵіз. іп 8° аѵес 
АНаз Яе 40 Гоі. 1878—1873. (Рг. 25 —). 18 р. 

Ѵаііе, А. СаІѵапігеЯ-ігоп согпісе-ѵѵогкег'з піапиаісопіаіпіпіж іп- 
зѣгисііопз іп 1оуіп§- опі Віе ЯіЙегепІ гаіігез апЯ іпакіп^ райогпз Гог 
аІІкіпЯяоГрІаіпашІсігсиІаіг-^’огк. 111. Ьу 21 ркз. 4 й . 1872. 

(М. 25 —). 10 р. 

8с]і1Ѳ8Іп@ег, Л. Вег Ваи Яег 2іс^ѳ1ЬгеппоГеп. ѴоІІзіііпЯі^е Ап- 
Іѳкип^ гиг ЕгЬаиип§: Яег ^ан^ЬагзІеп ОеГеп гига АЪЬгешіеп аііег! 
Агіеп Маиег- ииЯ Васкгіѳ^еі, Вгаіпіггбіпеп и. з. \ѵ. Гйг Ноіг-. ТогГ-, 
ВгашікоЫеп- ипЯ Зіешкокіеи-Реиегипй*. Мк 10 КирГегіаГеІп. 4° 1856. 
(М 4 —). ь 1 р. 75 к. 

НеАіег - Аііепеск, Л. Еізеп\ѵегке оЯег Отатепіе Яег ЗсЬтіеЯс- 
кипзі Яез Мійеіакегя ипЯ Яег Вепаіззапсе. 66 ВІаіЬ іп ЗЬаЫзМск 
Роі. 1865. (М. 42). 19 р. 

КГаГЛ^Нцис (1с Іа Те1ѳ@гар1ііе Яапз Іез ЯНГёгепІез рауз Яе Гапсіеп 
сопВпеік риЫ. раг 1е ѣигеаи іпіегпаі. Яез аЯіпіиізігаііопз Іёіёег. 1883. 
4° (Рг. 10'-). 1 р. 

\ѴіеЪе, Гг. Віе МаЫпшЫеп, еіпе Вагзіеііип^ Яез Ваиез ипЯ Яез 
ВеГгіеЬез Яег ^еЬг. МШЯеп пасіі Яеп пеиезіеп СопзігисВопеп иші Ег- 
Гаіігип^еп т. е. АЬЬапЯІип^ йЬ. Я. Еі&епзсііайеп, Яіе Сопзегѵіпш^ 
и. Я. ѴогЬегеііипо- Я. г. ѴеппаЫеп ЬезВгагаіеи ОеІгеіЯез. Мк еіиега 
АВаз ѵоп 30 ТаГ. іп Роі. и. іпеііг аІ8 100 іп Я. г ГѴхі ^еЯг. Ноіг- 
зсітіиеп. 1861. (М. 24 —). 8 р. 

ТоіісІ, \Ѵ. Кегапіік. Еіпе Ваттіап»' Огі^іпаІепіѵѵіігГе гиг Аиз- 
ГиЬгип^ іп Ѳіаз, Рауепсе, Роггеііап, Маіоііка, ТеггасоВа, ТЬоп, 
Зіеіпгеи»*, Маггаог, Меіаіі. ЬіеГ. 1—4 іп 20РоІ.-В1аВ 1879. 

(М. 24 —). 10 р. 

Маппіасіигег аші ВиіІЯег. А ргасГісаІ ]оигпа1 оГ іпЯизігіаІ рго- 
ё^гезз. Ѵоі. Ш. (1871). Иеѵѵ-Уогк. (М. 15 —). 4 р, 

ІІІнціігігкг Каіаіое: Яег Рагізег \Ѵо1і-Аиз$1;е1Іип^ ѵоп 1878. | 

Вегіскіе йЬ. Яіи* ІіетѵоггафепЯзіеп ве^епьШііЯс Яог КипзіідЯизіпе» Ваиі 
и. МазсЬтепГесІіпік Кегаиз^ейгеЬ. ѵ. ‘'Ѵ. 1 ЫапЯ. 17 Нейе Роі. 
(М. 34 —). і>. 50 к. ! 
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НЕДѢЛЯ СТРОИТЕЛЯ. 

г і 'Л 

\^/ 

1885 — Годъ ХІУ. 


С-ПЕТЕРБУРГЪ. 

Изданіе К. Риккера. 
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„3 О Д Ч I Й“ 

СОДЕРЖАНІЕ. 


-А.- Т Е ЬС О Т Ъ_ 


I. Строительное дѣло вообще. 

^-роительное законодательство, правительственныя распоряженія, го¬ 
родское управленіе и устройство, строительная дѣятельность, учебное 

дѣло и проч. 

! благоустройство уѣзда. Н. Ф. Вознесенскаго . Стр. 25 


Правила употребленія лптого желѣза въ сооруженіяхъ.Аз 36 

I азрывы между строеніями.36 

Гборка лѣсовъ п заборъ. .43 


’ рятштельственныя распоряженія: 2. 5. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 15. 17. 19. 21. 
22. 23. 25. 27. 29. 31. 32. 33. 35. 38. 40. 41. 42. 44. 47. 49. 51. 

ы<очайшія награды. 4. 13. 14. 28. 30. 36. 37. 39 

Привилегіи: 1—6. 8. 9. 11—16. 26. 28. 29. 31. 33—40. 42. 43.44. 46. 48—50 


Жилые подвалы въ Москвѣ.39 

'благоустройство г. Орла.38 

Оздоровленіе городовъ системой земляныхъ клозетовъ.34 

Обезяпраженія тряпья. .... 28 

Дезинфекція заразныхъ изверженій. 27 

Мшистый войлокъ и его дѣйствіе.38 

Гор г и на строительныя работы . . . 1—4. 6—22. 24. 27—29. 31.44.46—49. 51 

Р:' рѣшенныя постройки въ С.-Петербургѣ.1—12. 14—52 

Петербургъ наканунѣ 100-лѣтія самоуправленія.3. 4. 5 

Пожары въ театрахъ и мѣры противъ нпхъ.7. 8. 9 

Недѣльное обозрѣніе . .11. 12. 13. 14. 15. 16. 19. 20. 23. 24. 25. 27. 29. 41 

Освѣщеніе электрическое.. 13. 17. 23. 36. 41. 46 

Пприна улицъ по отношенію къ освѣщенію. 33 

'Гнетитутъ Гражданскихъ Инженеровъ. Актъ и проч. 26. 33. 35 

> Технологическій .35 

Инженеровъ Путей Сообщенія.41 

лсадемія Художествъ. 38. 43. 45. 50 

'чп.шце Техническое въ Павловѣ.41 

» въ Новочеркасскѣ.16 

«землянаго битаго строенія>.36 

ІІколы ремесленныя въ Россіи. 29 

> Техническаго Общества.30 

Нкола декоративнаго искусе, въ Парижѣ.40 

рисовальная въ Саратовѣ.43 

> > Одессѣ.51 

.удоікествеігао-рсмесленн. обученіе.46 

. \ щ.кественно-промышленное образованіе въ Россіи.39 


Строительная техника, матеріалы, работы. 


; міенчатыя водопроводныя трубы . . . А. А. Греча. Стр. 11 

•і гиваніе карнизовъ. И. Я. Капустина. 13 

ѵ . ій изъ строительной практики. ... Ж ІО. Аргнолъда. 18 

лирныя работы, ст. Бекмана. В. Р. Бернгарда. 22. 36 

!іа вокругъ шпица Главнаго Адмиралтейства. 

С. К. Будзынскаго. 69 


эединеніе стѣнъ.№ 1 

.оды и потолки въ Парпжѣ, констр.11 

руба заводская, высочайшая.61 

ыирнмленіе каменной эаводской трубы. 33 

\> движеніе маяка.35 

ь металлическій подвижной.33 

, ребленіе литаго желѣза. 36 

Ірочность сводовъ изъ бетона и кпрпича.34 

льда.40 

Іоднятіе свода. 60 

'«тіыганіе механическое строительныхъ матеріаловъ.46 

.явленіе вѣтра на постройки.61 

.сфальтъ на Кавказѣ. . . .. 10 

варшавскій ..61 

‘Ирпичи изъ древесныхъ опплокъ.1 

> пробки. П 

» кремневые. 28 

» Мотта.37 

амев . искусственный. 12 

"ракитныя ступени въ Одессѣ .22 

іександровская колонна (непрочность гранита изъ Рапа-Киви).62 

Ѵ.т^бас.тръ твердый.28 

асбестовая промышленность.49 


Цементы, затверденіе.10 

> романскій и портландскій.11 

Цементы Рансона.33 

» и вліянія на нихъ морской воды.43 

Окраска подъ дерево.10 

> желѣза.42 

Краска, не портящаяся отъ мытья.52 

Паркетъ стеклянный.11 

Трубы газопроводн. изъ бумаги.42 

Составъ огнеупорный Бабаева.2. 30 

Дерево красное на Кавказѣ.16 

Буковое дерево въ строительномъ дѣлѣ.62 

Фанерки изъ кавказскихъ деревъ.62 

Лѣсной строительный матеріалъ въ Архангельской губ .28 

Каменныя горныя породы Пермской губ .25 

Дѣйствіе огня на чугунныя колонны.28 

Зола — какъ строительный матеріалъ.31 

Тисовое дерево.32 

Асфальтовый джутъ для кровель.34 

Гравій для шоссированія. ..37 


Выставки. 


Выставка 

> 

> 


> 


» 

» 

> 


изобрѣтеній въ Лондонѣ. 

ремесленная въ СПб.. 3. 

промышленная въ Антверпенѣ. 

художественная въ Прагѣ. 

разныя. 

художественная въ СПб. 

разныя въ СПб. 

электрическая въ СПб. 

ремесленная въ Москвѣ .. 

художественная въ Аопнахъ. 

кустарной промышленности въ Рязани . . . 
ученическихъ работъ техническихъ школъ . 

уральско-сибирская. 

картинъ И. К. Айвазовскаго. 

> Б. Б. Верещагина. 

полнхр мной скульптуры . 


.Л» 1 

17. 18. 20. 21. 22. 25 

.7. 19. 35 

.8 

.12 

. .... 14 

. 16 

.28 

.30 

.• . 33 

....... 34. 8 

.35 

.36 

.42 

.42 

.51 


Біографіи, некрологи, юбилеи и проч. 

Мельниковъ, А. И. Біографія.//. Н. Петрова. 1 

Камеронъ, архит. Его значеніе. II. II. Петрова. 17 

Воронихинъ, А. Н., архитекторъ. ... II. А. Воронихина. 65 

Л. Л. Бонштедтъ. Некрологъ.№ 1. 10 

Уваровъ, графъ А. С. » 3 

Брюлло, Н. Ф. > 6 

Рожанскій, Б. Д. » 33 

Ніепсъ, I. Н. Біографія.. ..28 


Разныя извѣстія. 

Построеніе тѣней въ перспективѣ . ... II. Макарова . Стр. 51 
„ перспективы окружности. Его-же. 83 

'/Освѣщеніе Маріинскаго театра.1 

Сохраненіе дерева отъ порчи ..1. 2. 44 

Порча деревъ паразитами. 43 

Опредѣленіе углекислоты въ воздухѣ.1. 2. 3 

> марганца въ цинкѣ. 

Громоотводъ Грене ..1 

Печь, не допускающая угара.2 

Мшистый войлокъ для выгребовъ.2. 13 

Металлъ »дельта*.2 

Занавѣсъ предохранительный.2 

Чистка оконныхъ стеколъ.2 

Сталь марганцовая. 2 

Освѣщепіе автоматическое фонарей.,.3 

Сушеніе дерева.4 

Бюстъ Александра И въ эалѣ СПб. Биржи.4 

Перестройки въ Владимірскомъ дворцѣ.4 

Извѣститель пожара.6 

Паровыя механизмы Ф. Р. Гешвенда.6 

Большой театръ, какъ музыкальный залъ.5 

Домъ СПб. Кредитнаго общества.6 

Важность плановъ домовъ .... . . 7 
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Приборъ для варки пищи ..8 

Ночлежный пріютъ въ СПб. . . ..9 

Просушка зданій и дезинфекція *.іО 

Неудобство проѣзда по Петергофскому проспекту.10 

Тушим о ль пожаровъ Меи ха. ..10 

Пристани механическія Починскаго.11 

Телефоны. 12. 16. 23. 29. 30. 50 

Отопленіе электрическое.12 

Руда желѣзная въ Калужской губ .12 

Археологическая школа въ Аѳинахъ. 12 

Продукты изъ дыма.12 

Дезинфекціонная камера въ Одессѣ.12 

Предохраненіе электрическихъ проводовъ.12 

Подвемный ходъ въ Кіевѣ..12 

Морской каналъ въ С.-Петербургѣ.• 13 

Предполагаемыя къ постройкѣ желѣзныя дороги.13 

Конференція по изслѣдованію строительныхъ матеріаловъ.13 

Сталь Бессемерова, опыты . ..14 

Освѣщеніе Галерной гавани въ СПб.•.15 

Статистика тюремная.16 

> почтовыхъ дорогъ ..16 

> выдѣлки чугуна.16 

» желѣзныхъ дорогъ.27 

> вмѣстимости храмовъ.31 

> лондонскаго населенія.48 

Смертность въ Москвѣ.17 

Корреспонденціи. Письмо И. Д. Флавицкому.19 

> > въ Редакцію.24. 52 

Вытравливаніе на камняхъ ..21 

Дома для рабочихъ въ Лондонѣ.. . 22 

Чистка гравюръ .22 

Музей въ Тифлисѣ.•.•.23 

Испытаніе несгораемаго шкафа.25 

Вредъ цинковыхъ трубъ.26 

Паркъ вокругъ Ніагарскаго водопада.27 

Приборъ Макарова для измѣренія скорости теченія воды.27 

Минеральное богатство земного шара.29 

Преобразованіе тюремнаго дѣла на Кавказѣ.30 

Телефонное сообщеніе въ Москвѣ. 30 

Эмаль для металловъ.30 

Фортепіано изъ бумаги. 30 

Постройка дома каменными орудіями.30 

Огнегасительныя гранаты Гардена.31 

Домъ города Берлина.31 

Прокладка сточныхъ трубъ въ Америкѣ. 31 

Пила для распиливанія камней.33 

Электротехника .. 34. 42. 50 

Павильонъ въ русскомъ стилѣ.35 

Гравированіе на стеклѣ.35 

Залежи растительнаго войлока въ Люблинской губ .35 

> каменнаго угля въ Сибири.36 

Утилизація угольныхъ остатковъ.36 

Лабораторія Русскаго Техническаго Общества.36 

Утилизація рудниковой воды.37 

Предохраненіе дерева. 41 

Расширеніе Загороднаго проспекта въ СПб.42 

50-лѣтіе Митрофаніевской церквп.42 

Проектъ рабочаго дома. 42 

» искусственнаго дождя.45 

Испытаніе желѣзнодорожныхъ мостовъ ... •. 45 

Резервуаръ пожарный въ Ныо-Іоркѣ. .. 46 

Здоровое водоснабженіе. 46 

Древесный грибъ .47 

Общество предохраненія рабочихъ отъ увѣчій.48 

Средство Риттера противъ сырости .48 

Удаленіе микробовъ изъ воды.48. 49 

Паркъ вокругъ Ніагары.48 

Гильгофитъ — взрывчатое вещество.49 

Рисунки Рембрандта . 60 

Продолжительность горѣнія электрическихъ лампъ.51 

Усиленіе свѣта газа . ..51 

Отхожіе промыслы по строительной части.51 

Возгнагражденіе архитекторовъ.52 

Столбы телегрефные изъ желѣза.52 

Картина Ванъ-Дика. 52 






П. Архитектура. 

Исторія искусствъ и археологія; реставраціи. 

Церкви древнія въ Романовѣ-Борисоглѣбскѣ. В. В. Суслова. Стр. 33 


Реставрація древнихъ памятниковъ въ Ростовѣ. В. В. Суслова. !) 

Церковь древняя въ с. Вешняковѣ. . . Лі 10 

> Волковская, 100-лѣтіе. 38 

» древняя въ с. Црома.34 

> въ Корсуни.35 

50-лѣтіе церквп св. Троицы...*6 

75-ти-лѣтіе Казанскаго собора.44 

Остпткп церквп ХШ в. вт Смоленскѣ.36 

* > въ Рязани.36 

> древняго г. Навкратиса. ..38 

Глѣбовская башня ... ..47 


Зала древняя въ Луврѣ. ,і 

Храмъ временъ Нерона близъ Рима . ..Р 

> древній византійскій въ Россіи. .. ; 

> > въ Ѳеодосіи.4 

Врата царскія, древнія бъ Монаотырщинѣ.I, 

Больница древняя въ Сандомірѣ. 48 

Къ нсторіи гостинаго двора въ СПб.43 

Царь-колоколъ въ Москвѣ.17 

Коллекція древнихъ иконъ.. 

» > глипяныхъ предметовъ .52 

Статуя древняя въ Римѣ.10 

Чаша » въ Карнунтѣ..17 

Постройки древнія на Кавказѣ.•.14 

» > въ Бѣлопольѣ..28 

» древняго города въ Миссури.28. 33 

Мавзолей древній въ Римѣ.38 

» > > Гератѣ .44 

Раскопки въ Римѣ . . . •.17 

» въ Крыму.НО 

» кургановъ въ юго-западномъ краѣ.;{7 

> на о. Делосѣ.50 

» Афросіаба.42 

> въ Гальчинѣ.4 < 

Находки археологическія. 28 

ъ » въ Египтѣ.29 

Древности о-ва Пасхи.17 

> египетскія. .17 

> по орваментпкѣ южно-русской .. . 36 

Ходы подземные въ Бердичевѣ.4І 

Документы Рязанскаго архива.36 

Кладбище дольменовъ.50 

Реставрація Кремля въ Ростовѣ, Ярослав .16. 33. 38 

» ратушъ въ Баваріи. ‘22 

» церкви Василія Блаженнаго въ Москвѣ.35. 43 

» пещернаго храма въ Ростовѣ.41 


Современныя постройки и проекты. 

Зданіе богадѣльни въ СПб. Ф. С. Харламова . Стр. :і 

„ высшихъ женскихъ курсовъ въ СПб. А. Красовскаго . 81 

„ водоемное на ст. Вильно. Ф. Ясинскаго . 82 

Молочная. Н. К. Рейзмана. 3 

Постройка казармъ хозяйственнымъ способомъ . 47. 63. 77 

Домъ загородный г. Кенига. В. А. Шретера. 41) 

„ Красноярской женской гимназіи. . . М. 10 . Арнольда. 49 

„ доходный г. Яковлевой въ СПб. . . Н. К. Рейзмана . 82 

Дача въ Стрѣльнѣ.. В. А. Шретера . б‘> 

Домъ инвалидный па Дудергофѣ.1 

> общежитія рабочихъ.• . •. 34. 36. 38. 49 

Зданіе технической школы въ Берлинѣ. 2 

> Сибирскаго университета.14. 33. 5( 

ъ училища женскаго въ Кіевѣ. 

. > школы съ музеемъ въ Гельсингфорсѣ. 

> кадетскаго корпуса и реальнаго училища въ Новочеркасскѣ . . 16 

> училища профес. въ Елиоаветполѣ. 17 

» > женскаго въ СПб.27 

> гимназіи въ Одессѣ. . 35 

» высшихъ женскихъ курсовъ въ СПб. 4п 

» дамскаго манежа въ СПб. 

> больницы въ Харьковскомъ уѣздѣ . .. 

» клиническаго института въ СПб. —' 

» больницы въ Гельсингфорсѣ .... •. 28 

> > » Зарайскѣ. 31 

» > > С.-ГІетербургѣ. 52 

> больничнаго пріюта въ Москвѣ. 18 

> общины сестеръ милосердія въ СПб.35 

> въ память Кирилла и Меѳодія въ Кіевѣ. 35 

> для слѣпыхъ въ СПб. 36 

> тюрьмы въ СПб..13. 38 

> богадѣльни въ СПб. 38 

» казармъ въ Бѣлостокѣ. 

> » » Симбирскѣ. 35 

> > > Карской области.35 

» > > Твери. 42 

» музея въ Парижѣ • • ..17 

» » Радищ вскаго въ Саратовѣ. 32 

» обсерваторіи въ С.-Франциско. 38 

> Дворца въ Батерси.2Я 

> дворца новаго въ СПб. 1.І5 

> пріюта въ СПб. 35 

> желѣзнодорожныхъ мастерскихъ въ Одессѣ.30 

» театра въ Прагѣ. 33 

» » > Одессѣ. 35 

» » » Ригѣ и Тифлисѣ. 1 

» еврейскаго храма въ 0116 . 15. 34 

> Мирового Съѣзда въ СПб.38 

» рынка въ СПб. 13 

» бойпп въ Бянпицахъ.•• .. 15 

> » Москвѣ. 43 

» > Ригѣ. 1 

> > Берлинѣ. 43 
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Хламъ въ Казани. 11 

Р на Балканахъ .. 11 • 

ръ Салоникахъ .. 

въ Іерусалимѣ • : ^ . 

Воскресенія Христа въ .. 

православный въ Душетахъ. • • •. 

св. Кирилла и Меѳодія въ Харьковѣ . . . 

въ Одессѣ, закладка ... 

св. Владиміра въ Кіевѣ. .. 

Будды въ Вѣнѣ. 

въ Плонскѣ. 

новый въ СПб . 

Ііерковь въ Тоокіо .. ' ' 

ц , въ Якобштадтѣ. 

, въ Екатеринославѣ. 

> въ Ревелѣ. 

близъ Москвы. 

>• въ С.-Петербургѣ. 

въ 0 елѣ Пасицелахъ. 

въ Вологдѣ.. 

въ Варшавѣ.. 

> въ Оріандѣ.. 

Часовни св. Александра Невскаго въ Харьковѣ и Москвѣ .... 39. 

Маякъ для освѣщенія злектр. Парижа. 

я лагерные въ Красномъ-Селѣ. 

складные Тоскальскаго.. 

тюремные въ Москвѣ. 


11 

28 

11 

11 

14 

14 

15 
15 
31 

33 

34 
34 
28 
39 
38 
38 
38 

46 
48 
48 
50 
13 

47 
34 
36 
50 

48 


Памятники. 


Намят 


пикъ Виктору-Эммануилу.№2. 11 

Гамбеттѣ .. 2 

бронзовый въ Плевнѣ.12 

Лермонтову.13 

Александру И . 13. 14. 15. 22. 33. 34. 35. 40. 41. 44 

Екатерины II.14. 15. 16. 41 

Глинкѣ въ Смоленскѣ.14 

^Волынскому, Еропкину и Хрущову.14. 39 

Бѣляеву въ Малоярославцѣ.15 

Вашингтону. .15 

Рунебергу въ Выборгѣ.17 

князю Пожарскому . 23 

Дарвину.25 

надгробный магометанскій въ Парижѣ.26 

Ніепсу въ Шплонѣ.28 

военный въ СПб.•.40 

» на Дунаѣ.41 

» въ Вѣрномъ...43 

медицинскимъ чинамъ въ Болгаріи.42 

Іоаннѣ Д’Аркъ въ Руанѣ.51 


Декоративное искусство и художественная промышленность. 

Кафельныя украшенія въ церквахъ.№ 36 

Живопись па стеклѣ.51 


Отопленіе и вентиляція. 


он *еніь и вентиляція учебныхъ заведеній въ Саксоніи. Стр. 14 
я „ Красноярской женской гимназіи. А. 64. 79. 94 

Новости по отопленію. 86 

Вентиляторъ механическій. Г. В. Струкюва. 31 

Нагрѣвательные приборы воздушнаго отопленія. М. Ю. Ар - 
г , нольда. 38 

вентиляціи . И. Д. Флавнцкаго. 54. 70 

* юі лете церквей въ Севастополѣ.12 

п ІГ вен тпляція школъ въ Парижѣ . 51 

Печь для отопленія п варкп кѵшаш.я .51 

> сжиганія мусора . ' .го 

кГ;:^Г;Гпти й ляціи ::: :;;:::;; * &і І 

Качества кладенаго воздуха тоже ™ 


Обрушенія, пожары, несчастные случаи. 

Пожаръ театра въ Америкѣ . *, . 

церкви въ Якобштадтѣ .. ! 

Днѣ ката В строфы. еТерб ^ ГѢ ВЪ 1884 • • ' • • ^ •' •’ •' ! і •' •' 13 

' крушеніе потолка въ Лугано . . 

лѣстницы въ Тьерѣ. .. 

> вѣсовъ отъ тифона въ Аме Р пкѢ ::::::::::::: 35 

:::::::::: 


III. Инженерное искусство и механика. 

Водопроводы, удаленіе нечистотъ; механизмы и снаряды. 

Къ вопросу о канализаціи С.-Петербурга. II. О. Сальтновича. Стр. 3 


Канализація Москвы . 29 

Ватерклозетъ самодѣйствующій. К. Г. Зигеля. 32 

Громоотводъ Ценгера.•. 15 

Испытаніе исправности громоотводовъ . 88 

Устройство громоотводовъ. К. Кирпичева. 58 

Водоснабженіе въ древности. Л» 45 

> Харькова. 30 

Водопроводъ въ Москвѣ. 1.10 

г кротонскій въ Америкѣ.•.40 

> въ Херсонѣ.52 

Колодецъ артезіанскій въ Москвѣ.15 

> > Алабамѣ.•.16 

> > » Петергофѣ.42 

> » > С.-Петербургѣ. 1 

Колодцы артезіанскіе на желѣзныхъ дорогахъ.38 

Фильтръ Пастера.. 9 

» Пифке .50 

Очистка жилыхъ эдапій по системѣ Ганнекена.Ду 1 

» ретирадниковъ войлокомъ.25 

» стоковъ.50 

Печь для сжиганія мусора.53 

Канализація Лондона.. 18. 19. 20. 21 

« С.-Петербурга.40 

> Варшавы.44 

Механическая сила морскихъ волнъ.25 

Уничтоженіе каменн. рифа въ Нью-Іоркѣ.• . 40 

Затворъ гидравл. для обществен, ретирадниковъ.51 

Гидроиндикаторъ Котляревскаго.40 

Машина для приготовленія бетона.48 

Машины для испытанія сопротивленія матеріаловъ.48 

Приборъ для очерчиванія кривыхъ..• . . 5<> 

Приборъ дезинфекціонный Нобеса.12 

> для испытанія цементовъ.49 

Снарядъ пожарный Раваглія.13 

> » Клейнмихеля.16 

» » Гриннеля.24 

> > сигнальный.52 


Укрѣпленія береговъ; пути сообщенія и двигатели. 

Докъ сухой въ Севастополѣ.№ 17 

Гавань новая въ Антверпенѣ.31 

Укрѣпленіе откосовъ.52 

Мостовыя торцовыя Керра . 1 

> кирпично-асфальтовыя . 11 

Устройство скрещевія улицъ.26 

Осушевіе болотъ въ Россіи. .26 

Шоссе изъ Архангельска въ Сибирь.15 

> стратегическія.50 

Мостъ па Днѣпрѣ, постр.11 

> съ раздвижнымъ полотномъ па р. Гудсонѣ.14 

> Строгановскій въ СПб.15 

> Тучковъ.16 

> между Сициліей и материкомъ.34 

» на Окѣ.•.. 35 

> на Фортѣ. . . . ..37 

> на Темзѣ.40 

> на Огіо.49 

» Тэйскій.62 

Туннель новый въ Америкѣ.12 

> Севернскій.37 

Туннели, постройка.45 

Каиалъ Панамскій.22 

» двухъ морей.62 

Углубленіе Днѣстра.37 

Желѣзныя дороги вообще.45 

Желѣзная дорога Новороссійская .16 

> > Риго-Псковская.16 

> > Сибирская.16 

» » Домбровская. 16 

» » Электрическая.17 

» » Роменско-Кремепчугекая.28 

» * Самарско-Уфимская.40 

> » Врянско-Гомельская .42 

» » Закаспійская.39 

Двигатель Теллье . 36 

Парововъ безъ топки.12 

Вагоны новаго типа. -3 

Рельсы деревянные.34 


IV. Техническая литература. 

„Городская Александровская больница 44 . . Д. Д. Соколова . Стр. 15 
” Исторія С.-Петербурга 44 . П. II. Петрова. 15 
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і-.И*.м п,кія художественно-промышленныя изданія 

Обзо] ь строительныхъ журналовъ. 

>Труды« механпч. лабораторіи мин. пут. сообщ. . . . 
^Результаты изслѣдованія вліянія воздухас. Флавицкаго 


. . 16. 80. 96 
К. 41. 60. 90 

.№ 25 

.... 45. 46 


Археографическая коммиссія, 50-лѣтіе. 

Съѣздъ русскихъ техниковъ и цемент, заводчиковъ, 

» представителей русск. эаводовъ. 

> художниковъ въ Москвѣ. ... . 

Конгресъ тюремный.’ 


V. Художественныя и техническія обще¬ 
ства; съѣзды. 


VI. Конкурсы. 


СПб. • Общество архитекторовъ. Дѣятельность. № 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. 12. 

17. 18. 42—45. 47. 49. 51. 52 


> » ХУ годовщина. 2 

» > Годовой отчетъ.6. 7. 8. 8 

ідество взаимн. вспомоществ. художниковъ.41 

любителей древней письменности.10 

русское археологическое.10 


Конкурсъ на постр. биржевой залы въ Кіевѣ. 

> > » дома умалишенныхъ въ Одессѣ! 

» > » больницы городской въ Николаевѣ! 

> » * барака для раненыхъ ... 

» проектовъ общественнаго ретираднпка и писсуара 

» Импер. Общества поощренія художниковъ , 

» въ Академіи Художествъ. 


4 

10 

35 

40 

43 


• № 16 
. 25 
. . 30 
8. 35 
. . 47 
. • 31 
38. 60 
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Годъ XIV. 


«Зодчій* выходитъ ежемѣсячно въ 
объемъ 5 листовъ чертежей и одного 
! :та текста. Статьи (въ заказныхъ 
:ьмахъ) просятъ адресовать на имя 
актора Эраста Павловича Деклерона, 
. балканскій пр., д. 9 , кв. 4. Для пере- 
іч юровъ редакція открыта ежедневно 
( исключеніемъ суботы и праздник.) 
отъ 2 —з ч. 


ЗОДЧІЙ. 


Подписка принимается у издателя 
К. Л. Риккера, Невскій пр. 14. Цѣна 
журнала «Зодчій» съ приложеніемъ 
<г Недѣля Строителя» съ дост. въ 
С.-Петерб. за г. 14 р., за полг. 7 р.; 
съ Перес, въ другіе гор. за г. 15 р., 
за полг. 7 р. 50 к.; для учащихся въ 
техн. учеби. завед. за г. 11 р. и 12 р.; 

за полг. 5 р. 50 к. и 6 р. 
Плата за объявленія— іо к. за строку 
петита (3 столбца въ страницѣ). 


№№ 1 и 2. ЯНВАРЬ и ФЕВРАЛЬ. 


ДвРААМЪ 



ВАНОВИЧЪ 



ЕЛЬНИКОВЪ. 



Въ 1884 году, 30 іюля, минуло сто лѣтъ отъ рождевія Авраама 
Ивановича Мельникова, ректора архитектуры Императорской 
Академіи Художествъ. Жизнь его никого изъ современниковъ не 
заняла, а труды его въ исторіи строительнаго дѣла у насъ за- 
нг маютъ видное мѣсто, такъ что по случаю столѣтней памяти 
художника намъ приходится, едва-ли не первымъ, знакомить 
спеціалистовъ нашего времени съ этою замѣчательною лич¬ 
ностью. 

Авраамъ Ивановичъ Мельниковъ родился въ Ораніенбаумѣ, 

[ хѣ отецъ его былъ старостою единственной въ то время тамъ прид¬ 
ворной церкви, самъ принадлежа къ сословію придворныхъ служи- 
| телей. По плану французскаго воспитанія, введеннаго Бецкимъ, въ 
Ѵкадемію Художествъ все еще принимали въ возрастѣ пяти лѣтъ, 
іло быть тогда, когда трудно усмотрѣть въ дитяти художе- 
іенное призваніе, и родители Мельникова, заботясь о помѣщеніи 
на на казенное воспитаніе, вовсе не назначали заранѣе: къ 
■іу онъ способенъ и чтб изъ него можетъ выйдти. По счастію, 
мальчикѣ оказались блестящія способности; рисовалъ онъ 
! хорошо и любилъ искусство, а выборъ художественной спеціаль¬ 
ности рѣшило начальство, назначивъ его въ архитектурный классъ, 
при переходѣ въ четвертый возрастъ, въ 1799 году. 

Съ начала нынѣшняго столѣтія мы встрѣчаемъ имя Мельникова 
• числѣ медалистовъ, но полученіе имъ первыхъ медалей еще 
выдѣляло его изъ ряда сверстниковъ, и только на проектѣ 
«памятникъ естественной исторіи»—вѣрнѣе, музей ея, съ залами 
іекцій,—молодой художникъ (1806 г.) удовлетворилъ смутно опре- 
: ляемыя требованія спеціалистовъ, создавъ зданіе, похожее ина 
к іоссальный памятникъ, и на замокъ. Вторая золотая медаль 
была наградою находчиваго творчества и открыла Мельннкову 
доступъ къ пансіонерству загранпцею. Въ ту пору трудно разрѣ¬ 
шались такія представленія и, подчасъ, послѣ долгаго ожиданія 
слѣдовалъ отказъ, уничтожавшій не безъ основанія питаемыя на- 
•кды. Въ 1807 же году за проектъ па конкурсъ «зданіе судеб¬ 
ныхъ мѣстъ, въ С.-Петербургѣ» (по которому построенъ домъ, 
занимаемый теперь столичнымъ градоначальникомъ, на углу Горо¬ 
ховой и Адмиралтейской площади) присуждена Мельникову 1 ая 
золотая медаль, и 22-го августа 1808 года съ Никитою Мартосомъ 
онъ назначенъ въ пансіонеры заграницею. Наканунѣ Рождества, 
въ томъ же году, товарищи-зодчіе въѣхалн въ Римъ и не раз¬ 
лучались до отъѣзда Мартоса во Францію, гдѣ, въ плѣну, онъ 
нашелъ раннюю кончину. Мельниковъ, все время оставаясь въ 
Римѣ, изучалъ пропорціи и формы лучшихъ памятниковъ рим- 
• скаго классическаго зодчества и за реставрацію капитолійскихъ 
бань былъ принятъ въ члены римской Академіи Художествъ. Въ 
Римѣ, въ полномъ затишьѣ, пользуясь совѣтами Кампорези, раз¬ 
вился замѣчательно вкусъ Мельникова, выказывавшійся особенно 
на прекрасной планировкѣ и изящной, хотя скорѣе экономной, 
чѣмъ обильной, орнаментаціи, по требованіямъ того времени. 

■ го-бы и чтб би говорилъ, но зодчему трудно бороться съ господ- 
■' вующпми взглядами въ обществѣ. Онъ приводитъ ихъ въ испол¬ 
ните съ большею пли меньшею красотою, смотря по степени 
своего художественнаго таланта и развитія, но какъ-бы высоко 
. и стоялъ въ общемъ сознаніи строитель, ему трудно отступать 
отъ принятыхъ условій и вводить новизны, опережая далеко вкусы 
современниковъ. Толкуютъ о безсмертномъ геніи Шинкеля и о 
то реформѣ формъ, будто-бы вызвавшей современное движеніе 


въ искусствѣ. Позволяемъ себѣ думать не совсѣмъ такъ, нисколько 
не умаляя заслугъ Шинкеля. Талантъ онъ великій—безспорно, но, 
рядомъ съ талантливостью, поощряя ея живость и расширяя раз¬ 
витіе, шли успѣхи и поддержка людей со вкусомъ, при счастли¬ 
вомъ (въ пользу изящнаго) настроевін нзбранпой публики въ 
Пруссіи. Въ Россіи въ первой половинѣ XIX вѣка въ высшемъ 
кругу существовало больше, чѣмъ теперь, влечепія къ искусству; 
но вкусъ не возвышался далѣе желанія имѣть сколки съ моды 
западной Европы, и особенно Парижа. Стало быть, талантъ глу¬ 
бокій, при рабской подражательности, могъ выражать только ни¬ 
чтожно и пезамѣтно присущіе ему взглядъ и в куст . Это, къ не¬ 
счастію, и было только возможно Мельникову, въ свою очередь 
призванному къ неустанной, разнообразной строительной практикѣ 
въ теченіе періода тридцати-пяти лѣтъ (1813 — 1848 г.). На его 
долю выпалъ тернистый путь, гдѣ самые успѣхи рѣдко доставались 
безъ чувствительныхъ уколовъ для творческаго сознанія и чело¬ 
вѣческаго самолюбія художника. Поощренія, или только справе¬ 
дливаго отношенія и вниманія къ его праву, Мельниковъ не ви¬ 
далъ во все продолженіе своей долгой карьеры. Судьба на его 
долю скупо отпускала лаже то, чтб мепѣе его талантливымъ п 
усерднымъ давалось щедро н безъ труда. Въ стеченіи всѣхъ этихъ 
обстоятельствъ, неблагопріятно вліяющихъ на какую хотите чело¬ 
вѣческую дѣятельность избранной личности, н слѣдуетъ искать 
разгадку холодности къ Мельникову, человѣку пенскательному, 
мало знавшихъ его вліятельныхъ современниковъ, передъ кото¬ 
рыми умѣли широко выставлять свои мнимыя заслуги совсѣмъ ни¬ 
чтожныя личности. Такія личности, исполняя проекты Мельникова, 
оттирали его заранѣе и потомъ даже присвоивалн себѣ его 
творчество. 

Возвращеніе Мельникова изъ Рима вь С.-Петербургъ совпало съ 
эпохой нашего перваго торжества надъ поработителемъ Европы. 
Все оживилось и возбудило лихорадочную дѣятельность. Проекты 
тріумфальныхъ декорацій и памятниковъ, быстро создаваемые во¬ 
ображеніемъ Мельникова, установили ему на первыхъ порахъ 
прочную, казалось, репутацію. Его опредѣлили въ центральное, 
такъ сказать, депо строительной дѣятельности столицы — «Коми¬ 
тетъ строительныхъ и гидравлическихъ работъ», — изъ котораго 
создался потомъ Департаментъ проектовъ и смѣтъ Главнаго Упра¬ 
вленія путей сообщевія и публичныхъ зданій. Императоръ Але¬ 
ксандръ I, «скромвый побѣдитель» Наполеона, успѣхъ оружія своего 
приписалъ Богу одному и въ манифестѣ заявилъ свое намѣреніе 
соорудить въ Москвѣ храмъ Спасителю, вызвавъ для того всѣхъ 
желающихъ испробовать свои силы. Конкурсный проектъ Мельни¬ 
кова былъ признанъ лучшимъ, но конкурсъ, какъ известно, не при¬ 
велъ къ цѣли, вначалѣ заявленной,—потому что окольными путями 
представленъ былъ Александру I мистическій проектъ Витберга, 
и на него Монархъ-Благословеннын возложилъ осуществленіе его 
идеи съ обширнѣйшими полномочіями. Точно также въ конкурсѣ 
на сочиненіе проекта Исаакіевскаго собора судьями-спеціалистами 
не только одобренъ, но и найденъ лучшимъ пятпкупольный храмъ 
Мельникова. Генералъ же Бетанкуръ, взявъ къ себѣ всѣ проекты, 
поручилъ рисовальщику Монферраву, принявъ за основаніе одо¬ 
бренный проектъ Мельникова, впестп въ него, на сколько можно, 
предположенія судей конкурса, и трудъ Монферрана, подъ пред¬ 
логомъ экономіи отъ вычета кладки двухъ стѣнч,, вводимыхъ въ 
новое сооруженіе отъ существовавшаго зданія,—полѵ-ірт< Высочай- 








шее утвержденіе. Такъ и передана Монферрану постройка собора, 
съ отвѣтственностью совѣта инженеровъ за прочность. 

Эти удары могли въ другомъ талангЬ убить всякую энергію 
для дальнѣйшей производительности, но Мельниковъ былъ не изъ 
такихъ, которые сворачиваютъ съ пути при первыхъ встрѣчен¬ 
ныхъ неудачахъ. Онъ съ вЬрою въ Промыслъ принялъ налагаемый 
на него крестъ и несъ его безропотно, неустанно работая до бо¬ 
лѣзни, поразившей его 65-ти лѣтъ отъ роду, но не помѣшавшей, 
ао выздоровленіи, исполнять обязанности ректора архитектуры въ 
Академіи Художествъ до самой смерти, послѣдовавшей 1-го января 
1854 года, на семидесятомъ году отъ рожденія. 

Время этой жизни, съ 1814—15 г. до 1848—9 г., проведено 
почтеннымъ ходожникомъ въ кипучей, можно сказать, производи¬ 
тельности. Попавъ въ семью ректора Мартоса женитьбою на его 
дочери (Любови Ивановнѣ, 21-го января 1817 г.), Мельниковъ, гово¬ 
рили, создалъ будто себѣ надежную поддержку для достиженія 
служебных ь успѣховъ и повышеній. Едва-ли не вышло противное. 
Мартосъ нашелъ опору въ талантливомъ зятѣ — несомнѣнно; но 
характеръ послѣдняго быль совсѣмъ противоположенъ стремленіямъ 
кружка, душою котораго былъ сперва тесть, потомъ другой зять, 
Василій Ивановичъ Григоровичъ, конференцъ-секретарь Академіи. 
Съ помощью таланта Мельникова Академія Художествъ и ея рек¬ 
торъ, а потом ъ и конференцъ-секретарь—имѣли возможность оправ¬ 
дать довѣренность Высочайшей власти, требовавшей отъ разсад¬ 
ника художествъ всякихъ проектовъ зданій и памятниковъ. На 
Мельникова неуклонно возлагалось участвованіе во всѣхъ объ¬ 
явленныхъ правительствомъ конкурсахъ, и его труды по преиму¬ 
ществу удостоивались утвержденія, но выполненіе поручалось 
другимъ, а композиторъ оставался въ тѣни. Разъ одинъ отважился 
онъ заявить, что было-бы совершенно справедливо его, какъ авто¬ 
ра проектовъ, исполняемыхъ другими, чѣмъ либо вознаграждать, 
въ поощреніе, — но это вызвало такую бурю, что онъ проклялъ 
свою отвагу напоминать о законномъ, казалось, правѣ своемъ. 

При такихъ-то неблагопріятныхъ обстоятельствахъ творилъ и 
работалъ Мельниковъ, не покладая рукъ, но изъ громаднаго итога 
сочиненнаго имъ въ проектѣ, самъ онъ выполнилъ немногое. 
Композицій его такъ много, особенно за время до 1830 года, что 
мы, въ первый разъ заговоривъ о Мельниковѣ, не беремся и 
перечислить ихъ за второе и третье десятилѣтіе настоящаго вѣка. 
Его проекты того времени приходится искать по дѣламъ Главнаго 
Управленія путей сообщенія, а изъ дѣятельности этого учреж¬ 
денія, указанной во французскихъ печатныхъ отчетахъ, которыми 
только и можетъ пользоваться любознательность, поименованы 
одни инженерныя гидравлическія и дорожныя сооруженія; объ 
архитекторах ь же и пхъ трудахъ, въ столицѣ и по губерніямъ, 
ничего не говірится. Стало-быть, приходится довольствоваться 
скудными указаніями самого Мельникова, какъ-бы совѣстившагося 
сообщать о своей дѣятельности для отчета Академіи. 

Его капитальнымъ трудомъ въ столицѣ, хотя п выполнен¬ 
нымъ далеко не въ томъ видѣ, какъ сперва предположилъ худож¬ 
никъ, оказывается единовѣрческая церковь Николы Чудотворца, 
въ бывшей Грязной, теперь (по имени этого храма) Николаев¬ 
ской улицѣ. Нечего говорить, что въ этомъ храмѣ, брошенномъ 
было недоконченнымъ, объ орнаментаціи, которою всегда умѣлъ 
превосходно распоряжаться Мельниковъ, при окончаніи постройки 
не поднимался и вопросъ, когда даже не построена колокольня, 
назначенная впереди храма, на самый уголъ пересѣченія улицы 
Грязной съ Кузнечнымъ переулкомъ. О колокольнѣ теперь только 
поднять вопросъ. Можно представить себѣ, на сколько изящнѣе 
былъ проектъ, вышедшій прямо изъ рукъ композитора, когда 
храмъ, въ состояніи чуть не остова, одними пропорціями произ¬ 
водитъ все-же сильное впечатленіе. Проектъ Никольскаго храма 
составилъ А. И. Мельниковъ ранѣе 1820 года; только въ трид¬ 
цатыхъ годахъ, кое-какъ, начали открываться для богослуженія 
отдѣльные придѣлы, а цѣльное такъ и не осуществилось до сихъ 
цоръ. Можно-ли такое положеніе дѣла назвать на столько доста¬ 
точнымъ, чтобы выставлять Никольскій храмъ за квинтъ-эссенцію 
творчества Мельникова, — какъ мы слышали не разъ отъ лицъ, 
умалявшихъ достоинства этого несчастнаго, но глубокаго таланта. 

Насколько извѣстно намъ, въ концѣ 1820 годовъ Мельниковъ 
составилъ проектъ монумента Императрицѣ Маріи Ѳеодоровнѣ, съ 
надписью «Вѣнценосной благотворительницѣ Россіи». Для города 
Тифлиса составилъ Мельниковъ проектъ зданія богоугодныхъ за¬ 
веденій, тогда-же выполненный, какъ п проектъ ярмарочныхъ по¬ 
мѣщеній въ г. Ростовѣ-на-Дону, а для Минска — проектъ зданія 


духовной семинаріи. Въ Шлиссельбургскомъ уѣздѣ, въ имѣніи 
Томилова, онъ перестроилъ самъ церковь , расширивъ ее. Въ 
Смоленскѣ выполнено но его проекту зданіе училища для дѣтей 
канцелярскихъ служителей н въ Луцкѣ — лазаретъ. Мельниковъ 
составлялъ проекты сооруженія памятниковъ (скульптурная часть 
которыхъ принадлежала его тестю, И. П. Мартосу), между про¬ 
чимъ, въ Нижній-Новгородъ — Минину и Пожарскому. Въ Ниж¬ 
немъ. но его проекту, строилъ соборъ И. Е. Ефимовъ, а во Псковѣ 
строить соборъ посланъ въ началѣ 1830 годовъ, назначенный вь 
пансіонеры Академіи талантливый архитекторъ, ученикъ Мельни¬ 
кова, возводившій тамъ по его же проекту и зданіе семинаріи. 
Затѣмъ болѣе 10 проектовъ военныхъ лазаретовъ, разныхъ раз¬ 
мѣровъ и формъ, составилъ Мельниковъ въ началѣ 1830 годовъ, 
между прочимъ, въ городахъ Острогѣ и Бердичевѣ. Между проек¬ 
тами сельскихъ церквей, тоже разнообразныхъ формъ, замѣчаталь- 
ны церкви въ имѣніи Верещагина и генеральши Коновницыной; 
недуренъ также проектъ памятника генералу Гогелю. 

Съ 1830 года въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ занимала Мель¬ 
никова перестройка Владимірской церкви, съ главнымъ входом’, 
въ нее. Плоскій сводъ Владимірской церкви былъ въ свое времь 
предметомъ оцѣнки спеціалистовъ и способствовалъ упроченію за 
Мельниковымъ репутаціи на столько-же хорошаго строителя, какъ 
и талантливаго композитора. Ко времени этого сооруженія (въ 
холерную эпидемію) относится данное Мельникову правительствен¬ 
ное порученіе проектировать нормальныя карантинныя зданія 
разныхъ размѣровъ. Проекты этихъ зданій удостоились Высочай¬ 
шаго утвержденія. Вслѣдъ за тѣмъ Мельниковъ составилъ проект ь 
соборной колокольни въ г. Ярославль. Художникъ состоялъ тогда 
членомъ Строительнаго Комитета министерства внутреннихъ дѣл 
и, по должности, заваленъ былъ самыми разнообразными испол¬ 
неніями всякаго рода, начиная съ -тюремныхъ и этапныхъ помѣ 
щеній до памятниковъ. Между монументами замѣчателенъ памят¬ 
никъ поэту Державину въ Казань. 

Проекты церквей, компонованные А. И. Мельниковымъ вз 
1832—33 гг., заключились храмомъ на новомъ Мнтрофаньевском 
кладбищѣ, въ С.-Петербургѣ. Затѣмъ слѣдовалъ рядъ часовен 
для сооруженія въ разныхъ городахъ по случаю прекращенія хо¬ 
леры. Проекты эти начались часовнями при ц. Николы, въ Гряз¬ 
ной улицѣ. Рядомъ съ ними проектированъ обширный соборъ въ 
г. Кашинъ, гостиные дворы въ города Измаилъ и Симбирскъ. 
Далѣе слѣдовали: проектъ зданія существующей Мѣщанской бо¬ 
гадѣльни, у Волковскаго кладбища, и проектъ домовъ городского 
головы Жербнна, между Большою Итальянскою, Инженерною и 
Большою Садовою улицами, съ помѣщеніемъ для Ордонансъ-гауза 
Въ это-же время сочинены Мельниковымъ проекты городскихъ бо¬ 
гадѣленныхъ зданій, карантина 1-го класса въ Евпаторіи, фонт .- 
новъ въ Москву и монументовъ на Смоленскомъ кладбищѣ, х, 
дожникамъ Доброхотову и Мартосу. 

Въ 1820—1830 годахъ Мельниковымъ построено много домовъ 
въ столицѣ; изъ впхъ дома, выходившіе на большія улицы, отли¬ 
чаются фасадами, въ свое время считавшимися за образецъ мон.\ 
ментальной красоты. Таковы, напримѣръ, на Невскомъ проспек 
дома: у Полицейскаго моста—Голландской церкви, у Казанскг 
моста—Энгельгардта п фасады по проложенной въ то время IV 
хайловской улицѣ. На Большой Садовой построены Мельниковым ;, 
дома: Жукова и Куканова (перестроенный изъ дома Державина 
для генерала Адама). Въ Литейной части построены имъ дома: 
Понлевнпа, Шумилова, Эльтинова, Замятина. Во всѣхъ проекта- 
жилыхъ зданій композиціи Мельникова — прекрасная планирог 
отдѣлка-же частей всегда соотвѣтствовала общественному поло 
нію владѣльца, не дѣлаясь обремененіемъ вслѣдствіе изыскан 
роскоши, и тогда уже входившей въ моду. 

Количество выполненнаго Авраамомъ Ивановичемъ Мельн 
вымъ для сооруженія въ городахъ могло занять цѣлую сотню \ ■> - 
никовъ, но не меньше выполнено имъ дачныхъ п сельскихъ до 
строекъ, ьъ окрестностяхъ столицы и внутри Имперіи. Такъ что, 
удивляясь колоссальной производительности творчества такой 
европейской знаменитости, какъ Шинкель, мы приходимъ не в< 
меньшее изумлевіе, приводя мало-по-малу въ извѣстность труды 
нашего современника ему, Мельникова, къ имени котораго потом¬ 
ство и исторія, по всей вѣроятности, будетъ почтительнѣе т^вг 
ршцей и сверстниковъ, не отдававшихъ почтенному дѣяті , 
едва-ли, впрочемъ, вполнѣ сознательно, достаточно справедли 
вости. 

II. Петровъ. 
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ДАШЕ 


БОГАДЪЛЬНИ 


СЪ ЦЕРКОВЬЮ И ШКОЛЪ ВЪ 


р.-УІЕТЕРБУРГЪ. 


По духовному завѣщанію с.-петербургскихъ купцовъ Садовни¬ 
кова и Герасимова, въ распоряженіе с.-петербургскаго купеческаго 
общества былъ переданъ капиталъ съ тѣмъ, чтобы современемъ, 
когда онъ отъ приращенія процентовъ возростетъ до милліона 
рублей, часть этой суммы была употреблена на устройство бо¬ 
гадѣльни и школъ, съ церковью при нихъ, для призрѣнія бѣд¬ 
ныхъ купеческаго званія и воспитанія ихъ дѣтей; остальная-же 
часть должна была служить неприкосновеннымъ капиталомъ для 
содержанія изъ получаемыхъ па него процентовъ этихъ учреж¬ 
деній. 

Выбранный купеческимъ обществомъ изъ своей среды коми¬ 
тетъ для приведенія въ исполненіе духовнаго завѣщанія, подъ 
предсѣдательствомъ покойнаго И. Ф. Громова, призналъ цѣлесо¬ 
образнымъ получить проектъ зданія богадѣльни и школъ путемъ 
публичнаго конкурса и съ этой цѣлью поручилъ архитекторамъ 
г. Виитергальтеру и X. X. Тацки составленіе предварительной для 
конкурснаго заданія программы, которая затѣмъ была окончательно 
разсмотрѣна С.-Петербургскимъ Обществомъ архитекторовъ. 

Конкурсъ доставилъ нѣсколько хорошихъ проектовъ, вполнѣ 
отвѣчавшихъ требованіямъ заданія, но при этомъ обнаружилось, 
что на осуществленіе проектированной, согласно программѣ, по¬ 
стройки потребуется расходъ, далеко превышающій ту сумму, 
какую купеческое общество могло затратить на возведеніе зданія. 
Тогда комитетъ нашелъ необходимымъ составить новую програм¬ 
му и остановился на мысли выполнить таковую путемъ состав¬ 
ленія эскизовъ, въ тѣхъ видахъ, чтобы, не выходя изъ предѣ¬ 
ловъ имѣвшейся въ его распоряженіи па постройку суммы, полу¬ 
пить проектъ, отвѣчающій современнымъ раціональнымъ требова¬ 
ніямъ этого рода благотворительныхъ учрежденій. 

• Для участія въ исполненіи этой задачи комитетъ пригласилъ 
академика архитектуры Ф. С. Харламова. Къ маю мѣсяцу 1881 
года былъ выработанъ н Высочайше утвержденъ проектъ бога¬ 
дѣльни и школъ для постройки ихъ на пріобрѣтенномъ участкѣ 
земли на Каменно-островскомъ проспектѣ. Купеческое общество 
одобрительно отнеслось къ представленному проекту п утвердило 
рекомендованнаго комитетомъ архитектора Ф. С. Харламова строите¬ 
лемъ,- ассигновавъ на исполненіе построекъ, вмѣстѣ съ омебли¬ 
ровкой и прочею необходимою домашнею обстановкою, 400.000 р. 

Въ богадѣльнѣ призрѣвается 20 мужщпнъ и 30 женщинъ въ 
особыхъ отдѣленіяхъ, изъ которыхъ каждое имѣетъ необходимыя 
для его потребностей помѣщенія: спальни, столовую, буфетъ, ма¬ 


стерскія и прочее, совершенно изолированныя во всѣхъ свопхъ 
частяхъ одно отъ другого. Школы для мальчиковъ н дѣвочекъ, 
на 45 человѣкъ каждая, съ классами, рекреаціоннымъ заломъ, 
спальнями, мастерскими, образцовою кухнею и прочее, также от¬ 
дѣлены одна отъ другой н имѣютъ, кромѣ парадной лѣстницы, 
особые ходы по теплымъ, просторнымъ, чистымъ лѣстницамъ. 
Кухня, хлѣбопекарня и прочія хозяйственныя помѣщенія распо¬ 
ложены въ верхнемъ этажѣ. Кушанье въ столовыя полается по¬ 
средствомъ подъемной машины. Въ отдѣльномъ флигелѣ, соеди¬ 
ненномъ- теплымъ переходомъ съ главнымъ зданіемъ, помѣщены 
паровая машина, снабжающая водою зданія, паровая прачешная, 
баня и гладильня съ сушильнею, обогрѣваемою паромъ. Въ двухъ 
отдѣльныхъ флигеляхъ, примыкающихъ къ глаішому зданію, ра¬ 
сположены квартиры служащихъ: въ лѣвомъ—для лицъ мужского 
пола, въ правомъ—для женскаго. Флигеля эти четырехъ-этажные. 
Высота этажей соразмѣрна съ небольшимъ помѣщеніемъ квартиръ, 
которыя имѣютъ отдѣльный ходъ по черной лѣстницѣ и теплое 
сообщеніе съ помѣщеніями главнаго зданія—чрезъ чистыя, теплыя 
лѣстницы, расположенныя при соединеніи его съ флигелями. Въ 
саду построено особое деревянное зданіе для лазарета, съ 4-мя 
отдѣленіями: для слабыхъ и больныхъ, для призрѣваемыхъ и дѣ¬ 
тей. Возведены также деревянныя отдѣльныя службы и сараи для 
дровъ, на каменпыхъ столбахъ; сущесмювавшія же старыя камен¬ 
ныя зданія передѣланы: одно — подъ покойницкую съ часовнею, 
другое — подъ дворницкую. На углу участка земли богадѣльни, 
обращеннаго къ месту, построена часовня. По волѣ жертвователя 
И. Ф. Громова, эта часовня исполнена изъ песчаника по проекту 
Л. Н. Бенуа взамѣнъ проектировавшій г. Харламовымъ часовни 
бъ соединеніи съ колокольнею. Въ срединѣ зданія помѣщается 
церковь на 400 человѣкъ съ богатою отдѣлкою. Помѣщеніе ея 
увеличивается двойнымъ рядомъ галерей для слабыхъ призрѣвае¬ 
мыхъ и публики, съ окнами, выходящими въцерковь (во 2-мъ и 3-мъ 
этажахъ). Постройка пополнена, подъ надзоромъ н руководствомъ 
Ф. С. Харламова, подрядчикомъ Д. Е. Гордѣевымъ за оптовую 
сумму 300.000 рублей. Всѣ строительныя работы выполнены 
вполнѣ отчетливо и добросовѣстно изъ матеріаловъ хорошаго ка¬ 
чества. Водопроводныя работы исполнены вполнѣ удовлетвори¬ 
тельно г. Вельберхомъ. Типичный и ргскошный иконостасъ съ 
характерными деталями, а также бронзовая утварь церкви—испол¬ 
нены, по заказу жертвователя И. Ф. Громова, академикомъ архи¬ 
тектуры В. И. Токаревымъ. 



(БЛОЧНАЯ 


ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНІЯ СЫРА 


И МАСЛА. 


Зданіе построено въ 1881 г. въ пмѣніп «Иузырёво» Н. С. Пет¬ 
лила, Новгородской губерніи, Валдайскаго уѣзда, въ 12 верстахъ 
отъ станціи «Окуловка» Николаевской жел. дороги, по моему 
проекту п подъ мопмъ наблюденіемъ, съ примѣненіемъ новѣй¬ 
шихъ усовершенствованій по сельскому хозяйству. 

Постройка деревянная, на каменномъ фундаментѣ; стѣны руб¬ 
лены изъ строганныхъ бревенъ подъ одну скобу п внутрп зданія 
оштукатурены. 

Кэлы въ помѣщеніяхъ подъ лит. Б. Е. Е цементные; во 
всѣх .же прочнхъ помѣщеніяхъ—дощатые. Потолки подшиты до¬ 
сках я, по польски, и окрашены масляной краскою. Смазка половъ 
и потолковъ сдѣлана пзъ рубленной соломы съ глиною. Крыша 
крыта гонтомъ. Отопленіе производится обыкновенными печамн. 
Отхожія мѣста съ вентиляціей. 

ЗВъ помѣщеніи подъ лит. Е устроены четыре цементные, на¬ 
полненные водою, бассейна, назначенные для отстаиванія молока 
по Шварцевскому способу, т. е. въ бассейны съ водой извѣстной 


температуры ставятся по 12 кувшиновъ (і) парного молока, ко¬ 
торое отъ прикосновенія съ холодной водой немедленно даетъ 
отстой сливокъ. 

С. Кухня для варки сыра. 

Б. Помѣщеніе для молодого (только что свареннаго) сыра, гдѣ 
устроены въ нѣсколько рядовъ до потолка полки (гі) въ разстоя¬ 
ніи одна отъ другой отъ 4 до 6 вершк., на которыя и кладутся 
круги сыра одинъ возлѣ другого и ежедневно посыпаются солью. 

Е. Мѣсто склада старого сыра, уже готоваго для продажи. 

Для приготовленія сыра былъ выписанъ сыроварт -швейцарецъ. 

Постройка расположена на берегу живописнаго озера, вблизи 
скотнаго двора. Имѣющійся въ сосѣдствѣ винокуренный заводъ 
далъ возможность воспользоваться его машинами для доставленія 
требуемой чистой воды въ сыроварню. 

Постройка со всѣми приспособленіями обошлась до 6 тысячъ 
рублей. 

Н. Рейзиавъ. 


ВОПРОСУ О КАНАЛИЗАЦІИ ^.-^1 ЕТЕРБУ РГА. 


Въ одномъ изъ засѣданій Спб. Общества архитекторовъ была 
образована коммпссія для разсмотрѣнія проекта водостоковъ инже¬ 
нера Линдлея. Образованіе коммиссіи послѣдовало въ видахъ по¬ 
ступившаго въ Общество архитекторовъ предложенія (отъ 30-го но¬ 


ября минувшаго года за Л? 1359) со стороны г. предсѣдателя осо¬ 
бой городской коммпссіи, занимающейся изысканіемъ системы для 
отвода нечистотъ изъ Петербурга. 

Авторомъ настоящей статьи, какъ членомъ вышеозначенной 
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коммпссіц отъ Общества архитекторовъ, принято было на себя раз¬ 
смотрѣніе общей части пли составленіе такъ называемаго доклада 
проекта г. Лпндлея. 

Результаты этого разсмотрѣнія здѣсь излагаются. 

Предметъ разсмотрѣнія проекта Лпндлея (какъ я всякаго дру¬ 
гого) можетъ состоять въ разсмотрѣніи цѣли иля основной его 
идея, далѣе—въ изученія средствъ и способовъ, которыми авторъ 
предполагаетъ достигнуть извѣстныхъ результатовъ, и наконецъ 
въ разсмотрѣніи суммы издержекъ, потребныхъ для осуществленія 
предположенной программы. Таким ь образомъ на первомъ планѣ 
выступаетъ вопросъ, какія существенныя выгоды для жителей сто¬ 
лицы представляетъ система отвода нечистотъ, предлагаемая для 
Петербурга г. Линдлеемъ? Однако нужно замѣтятъ, что выборъ сис¬ 
темы былъ сдѣланъ заранѣе состоящею при Думѣ коммпссіею по 
изысканію системы для отвода нечистотъ изъ Петербурга, ибо на 

1- й страницѣ доклада мы читаемъ: 

«что коммиссія эта, ознакомившись, сколь возможно, обстоятельно 
съ существующими различными системами для удаленія нечи¬ 
стотъ, съ относительными пхъ выгодами и неудобствами, пришла, 
чрезъ непродолжительное время къ заключенію, изложенному въ 
журналѣ ея отъ 1-го мая 1875 г. № 16 («Изв. Думы» 1875 г. Л» IX, 
стр. 868-873). 

«Изъ трехъ существующихъ системъ для удаленія нечистотъ: 
1) канализаціи пли системы водостоковъ (т. е. сплавной), 2) пнев¬ 
матической и 3) вывозной, — наиболѣе удобствъ для отвода не¬ 
чистотъ изъ С.-Петербурга представляетъ, по мнѣнію коммиссіи, 
система водостоковъ (т. е. сплавная), признаваемая и въ Европѣ 
за лучшую изъ существующихъ системъ. Главныя достоинства 
этой системы, дающія ей несомнѣнныя преимущества передъ про¬ 
чими системами (пневматическою и вывозною), заключаются въ 
томъ, во 1-хъ, что при ней одной есть возможность совершенно 
охранить городъ отъ вреднаго вліянія нечистотъ, потому что при 
ней человѣческія изверженія, падая непосредственно въ домовые 
отростка уличныхъ подземныхъ трубъ, удаляются изъ домовъ за 
городъ немедленно, такъ сказать, въ самый моментъ ихъ образо¬ 
ванія, прежде чѣмъ начинается пхъ разложеніе; тогда какъ при 
самыхъ усиленныхъ дѣйствіяхъ пневматической или вывозной 
системы трудно достигнуть того, чтобы онѣ, т. е. нечистоты, не 
оставались въ домахъ по нѣсколько сутокъ, а при вывозной си¬ 
стемѣ — и нЬсколько недѣль или даже нѣсколько мѣсяцевъ; во 

2- хъ, эта система водостоковъ вмѣстѣ съ человѣческими извер¬ 
женіями можетъ отводить одновременно и всѣ другіе роды не¬ 
чистотъ, какъ то кухонныя воды, нечистоты помойныхъ ямъ *), 
конюшень, прачечныхъ, бань, фабрикъ и проч., изверженія жи¬ 
вотныхъ и прочія нечистоты улицъ, равно и дождевую воду; а при 
пневматической пли вывозной системахъ, удаляющихъ только че- 
ловЬческія изверженія, для всѣхъ прочихъ нечистотъ п дождевой 
воды нужно бы все-таки устраивать особую канализацію; между 
тѣмъ такая дополнительная канализація, по размѣрамъ своимъ, а 
слѣдовательно и по стоимости своей, не составляла бы почти ни¬ 
какой разницы отъ той канализаціи, которая будетъ принимать 
въ себя и человѣческія изверженія, такъ какъ изверженія эти по 
объему своему представляютъ совершенно ничтожный размѣръ въ 
сравненіи съ объемомъ прочихъ нечистотъ и, въ 3-хъ, что про¬ 
веденіе канализаціи (водостоковъ), необходимо имѣющей правиль¬ 
ный уклонъ, представляетъ самое удобное средство для постепен¬ 
наго осушенія почвы ц для пониженія грунтовыхъ водъ въ такой 
мѣрѣ, чтобы колебаніе уровня не содѣйствовало развитію эпиде¬ 
мій ц болѣзней въ С.-Петербургѣ, какъ это происходитъ нынѣ; 
такого благодѣтельнаго улучшенія пневматическая и вывозная си¬ 
стемы достигать не могутъ и для этого не предназначаются». 

Изъ предыдущей выписки видно, что городская коммиссія 
самымъ категорическимъ образомъ высказалась въ пользу системы 
сплавной канализаціи и, по представленіи журнала коммиссіи Думѣ, 
послѣдняя, постановленіемъ 23-го апрѣля 1876 г., поручила состав¬ 
леніе проекта инженеру Вилліаму Линдлею по особой программѣ, 
напечатанной въ докладѣ на страницахъ V—IX. 

И такъ изъ предыдущаго видно, что въ данномъ случаѣ мы 
имѣемъ дѣло съ проектомъ, составленнымъ по опредѣленной про¬ 
граммѣ, и который поэтому можетъ быть разсматриваемъ только 
по отношенію къ этой программѣ. Далѣе, въ концѣ, на страницахъ 
201—209 видно, что по заключенію, данному г.г. городскими техни¬ 
ками, проектъ г. Лпндлея признанъ удовлетворяющимъ программѣ, 
а слѣдовательно и вопросъ о канализаціи Петербурга по системѣ 
Линдлея является какъ бы рѣшеннымъ (по крайней мѣрѣ въ пер- 


*) Только жидкія. 


вой инстанціи); но тЬмъ не менѣе городской коммиссіею найдено 
было полезнымъ заняться дальнѣйшимъ всестороннимъ обсужде¬ 
ніемъ этого несомнѣнно важнаго предмета, и потому, нужно по¬ 
лагать, Общество архитекторовъ, на ряду съ другими обществами 
и учеными учрежденіями, было приглашено высказать свой взглядъ 
на это дѣло. 

Хотя польза дѣла, несомнѣнно, требуетъ возможнаго расшире¬ 
нія рамокъ для изслѣдованія, но въ началѣ, само собою разумѣется, 
необходимо ознакомиться ближе съ самимъ проектомъ г. Линдлея 
въ томъ объемѣ, какъ онъ напечатанъ п разосланъ отъ Коммиссіи. 

Проектъ этотъ представляется въ видѣ многотомнаго труда, 
весьма обстоятельно п добросовѣстно разработаннаго н, съ другой 
стороны, какъ касающійся вопроса отвода нечистотъ изъ города 
съ милліоннымъ населеніемъ, онъ представляетъ сложное сцѣпленіе 
обстоятельствъ, взаимно вліяющихъ однѣ на другія. 

«Если бы всѣ подробности (говоритъ г. Лпндлей на страницѣ 

3-й) излагать въ главномъ пояснительномъ докладѣ и при томъ 
достаточно пространно, то докладъ этотъ принялъ бы такіе раз¬ 
мѣры, которые сдѣлали бы невозможнымъ удобный обзоръ и легкое 
его пониманіе. А такъ какъ задача состоитъ въ томъ, чтобы 
представить ясную картину предполагаемыхъ сооруженій въ воз¬ 
можно краткой и усвояемой формѣ, то нижеподписавшійся и пред¬ 
почелъ отнести всѣ подробныя описанія въ отдѣльныя приложенія; 
въ самомъ же докладѣ изложить только основанные на этихъ по¬ 
дробностяхъ общіе соображенія и результаты». 

Въ нашихъ изслѣдованіяхъ мы, само собою разумѣется, будемъ 
придерживаться порядка, принятаго самимъ авторомъ въ его до¬ 
кладѣ, а по словамъ этого доклада—цѣль канализаціи опредѣляется 
имъ такъ (см. стр. 3): 

«Проектируемые водостоки имѣютъ цѣлію отводить и удалять 
изъ города всѣ образующіяся въ немъ плавучія нечистоты по воз¬ 
можности скоро, дешево и безвредно. Къ этимъ нечистотамъ отно¬ 
сятся прежде всего всѣ грязныя п вонючія жидкости изъ домовъ 
и фабрикъ, всѣ человѣческія изверженія, какъ твердыя такъ и 
жидкія, образующаяся на улицахъ п дворахъ грязь органическаго 
происхожденія и т. п. Затѣмъ водостоки должны отводить дожде¬ 
вую воду п образующуюся при таянія снѣга, принимать въ себя 
находящуюся въ верхнихъ слояхъ почвы почвенную воду и тѣмъ 
осушать эту почву до извѣстной глубины или, другими словами, 
понижать горизонтъ почвенныхъ водъ». 

Здѣсь, какъ мы видимъ и какъ слѣдовало того ожидать, цѣль 
канализаціи высказана болѣе опредѣленно, чѣмъ въ вышеприведен¬ 
номъ мнѣніи коммиссіи, но если мы на первыхъ порахъ поставимъ 
сплавную канализацію Лпндлея на ряду съ тѣмъ, что уже Петер¬ 
бургъ имѣетъ п что наззано коммиссіею вывозною системою, то су¬ 
щественная разница окажется въ томъ, что пынЬ твердыя нечи¬ 
стоты (экскременты) вывозятся по скопленіи ихъ въ выгребахъ, въ 
будущемъ же онѣ будутъ удаляться сплавомъ по вновь устроеннымъ 
подземнымъ каналамъ; что же касается всего остального, то Пе¬ 
тербургъ все это уже и теперь имѣетъ сравнительно въ болѣе 
или менѣе совершенной сгепепи, и вопросъ, слѣдовательно, будетъ 
состоять главнымъ образомъ въ улучшеніи существующихъ усло¬ 
вій и въ уничтоженіи такъ называемыхъ выгребовъ; но замѣтимъ, 
что твердые экскременты (какъ это справедливо замѣчаетъ ком- 
миссія) составляютъ лишь ничтожную долю всѣхъ городскихъ твер¬ 
дыхъ нечистотъ, скопляющихся нынѣ въ помойныхъ ямахъ, и что 
эти нечистоты (т. е. экскременты) далеко не составляютъ един¬ 
ственной причппы порчи воздуха; между тѣмъ въ выборѣ системы 
удаленія нечистотъ, повидимому, способности скораго удаленія твер¬ 
дыхъ экскрементовъ (что достигается сплавомъ) дано было рѣша¬ 
ющее значеніе. Если затѣмъ допустить систему канализаціи г. Линд¬ 
лея, приведенную въ дѣйствіе, то едва-ли нужно доказывать, что 
при этомъ главная масса твердыхъ городскихъ нечистотъ должна 
будетъ по прежнему удаляться пзъ города вывознымъ способомъ. 

Послѣ общихъ вступительныхъ соображеній, выше нами при¬ 
веденныхъ, г. Линдлей, въ своемъ докладѣ, приступаетъ къ опи¬ 
санію мѣстныхъ данныхъ, которыя главнымъ образомъ представ¬ 
ляютъ собраніе статистическихъ свѣдѣній, касающихся Петер¬ 
бурга. 

Нужно замѣтить, что канализація, разработанная г. Линдлеемъ, 
касается только девяти, такъ называемыхъ, не зарѣчныхъ частей 
города, т. е. лежащихъ между р. Б. Невою и Обводнымъ кана¬ 
ломъ. Въ этихъ частяхъ города, на основаніи данныхъ переписи 
1869 г. (когда числилось 526500, а всего въ городѣ 668 тысячъ 
жителей, и прибавляя 15,5°/о на приращеніе населенія до 1876 г., 
т. е., времени составленія проекта), принято имъ 606.000 жи¬ 
телей. Но такъ какъ позднѣйшая (послѣдняя) перепись показала, 



ъ 


что число жителей въ Петербургѣ достигаетъ цифры 900 тысячъ, 
то, слѣдовательно, поступая по аналогіи, нынѣ нужно принять 
для этихъ девяти частей города число жителей 
626,б х 900 

-^-т. е. почти 700.000. 

Эго, впрочемъ, измѣненіе или поправка не можетъ имѣть влія¬ 
нія на цѣлесообразность проекта, такъ какъ всѣ разсчеты сдѣланы 
составителемъ съ запасомъ на столько, что проектированная кана¬ 
лизація можетъ удовлетворить потребностямъ народонаселенія, до¬ 
стигающаго цифры до милліона. Части города (незарѣчныя), о 
которыхъ идетъ рѣчь, раздѣлены по отношенію къ канализаціи 
на два подраздѣленія, изъ коихъ одно (западное), подверженное 
наводненіямъ отъ р. Невы, и второе (восточное), возвышающееся 
надъ уровнемъ наводненій. Граница обоихъ этихъ отдѣловъ мѣст¬ 
ности (обозначившаяся при большомъ наводненіи 1824 г.) лежитъ 
на высотѣ ~Н 1,92 саж. (13,4 ф.) надъ ординаромъ и слѣдуетъ, 
почти въ прямомъ направленіи, отъ Семеновскаго плаца къ Ли¬ 
тейному мосту, такъ что все, что лежитъ на западъ отъ этой 
линіи, названо авторомъ нижнимъ городомъ и все —что на востокъ 
верхнимъ городомъ. Не вужно при этомъ забывать, что оба эти 
отдѣла вмѣстѣ взятые далеко не составляютъ всего города, ибо 
зарѣчпая или сѣверная часть города не вошла въ предѣлы проек¬ 
тированной канализаціи. Въ нижней или нпзмѣнной части города, 
какъ болѣе обширной п болѣе населенной, мѣстность возвы¬ 
шается отъ 8 до 10 футъ надъ ординаромъ, но, какъ исключе¬ 
ніе, есть мѣста близъ устья Невы на окраинахъ города, гдѣ по¬ 
верхность земли лежитъ около 7 футъ надъ обыкновеннымъ уров¬ 
немъ Невы; что же касается верхняго отдѣла города, то въ немъ 
мѣстность возвышается отъ 2 до 4 саж. надъ тѣмъ же уров¬ 
немъ. Возвышеніе воды въ Невѣ до 8 футъ, т. е. до такого пре¬ 
дѣла, когда вода въ болѣе низменныхъ мѣстностяхъ можетъ вы¬ 
ступать на улицы, повторяется, по наблюденіямъ, почти каждые 
девять лѣтъ, но такъ какъ въ Петербургѣ, какъ извѣстно, замѣ¬ 
чается общее стремленіе къ поднятію мѣстности подсыпками, то 
въ большинствѣ можно сказать, что Петербургъ гарантированъ 
отъ случаевъ болѣе частыхъ наводненій, ибо возвышеніе воды 
свыше 8' надъ ординаромъ бываетъ весьма рѣдко. 

Какъ общій выводъ изслѣдованій грунта, можно привести слѣ¬ 
дующее (см. стр. 11): «верхніе слои почвы Петербурга, если не 
брать въ соображеніе наружной искусственной подсыпки ея, 
состоятъ изъ наслоеній наноснаго песку съ большею пли мень¬ 
шею примѣсью глины, которая лежитъ на нижнемъ толстомъ 
слоѣ сѣрэй глины, пролегающемъ подъ всею площадью города». 
Глубина залеганія этого нижняго непроницаемаго слоя различна 
ц измѣняется по преимуществу отъ 1,5 до 4,5 саж. отъ поверх¬ 
ности земли п, какъ исключеніе, въ болѣе возвышенныхъ частяхъ 
города глубина эта составляетъ только 1 саж. Что же касается 
толщины этого слоя, то она можетъ быть принята въ среднемъ 40 
футъ, и, въ виду столь значительной толщины, слой этотъ, какъ 
справедливо замѣчаетъ г. Линдлей, можно разсматривать, какъ 
замыкающій всѣ верхніе слон почвы Петербурга. Эти верхніе 
слои, спускающіеся по большей части ниже уровня Невы п 
перерѣзанные рѣками и каналами, обильно напитаны грунтовою 
водою, горизонтъ которой непостояненъ; такъ, наблюденія пока¬ 
зали (стр. 13), что съ наступленіемъ морозовъ и прекраще¬ 
ніемъ притока воды въ почву наступаетъ правильное п сильное 
пониженіе горизонта почвенных ь водъ. На островахъ (такъ назы¬ 
ваетъ авторъ участки, омываемые со всѣхъ сторонъ водою кана¬ 
ловъ и рѣкъ въ этпхь 9-ти частяхъ города), гдѣ вода можетъ 
стекать во всѣ стороны, она стоитъ на 2 пли на 3 фута выше 
уровня воды въ Невѣ (стр. 14), но на болѣе обшпрпыхъ су¬ 
хихъ пространствахъ горизонтъ почвенной воды быстро поды¬ 
мается по мѣрѣ удаленія отъ берега и на возвышенныхъ пунк¬ 
тахъ близъ Лиговки достигаетъ мѣстами 3 саж. (21') надъ сред¬ 
нимъ уровнемъ воды въ Невѣ. Вообще молено сказать (стр. 15 
и 16), что горизонтъ грунтовыхъ водъ, измѣняясь отъ 0,3 сале, 
до 1,8 саж., по большей части дерлеится въ предѣлахъ отъ 0,6 до 1,20 
саж. отъ поверхности земли, и высота его стоянія зависитъ не 
столько отъ горизонта воды въ Невѣ, сколько отъ вліянія дождей, 
морозовъ, оттепелей п т. п. По наблюденіямъ физической обсер¬ 
ваторіи оказывается, чго въ среднемъ выводѣ въ Петербургѣ 
нулеао считать почти 200 дней въ году для атмосферныхъ осад¬ 
ковъ въ видѣ дождя, града, снѣга и т. п., образующихъ въ слож¬ 
ности въ годъ слой воды почти 18 дюйм, толщиною. Понятно, 
что далеко не все это количество воды проникаетъ въ грунтъ; 
напротивъ, большая часть испаряется пли стекаетъ по подзем¬ 
нымъ трубамъ въ рѣки и каналы, не просачиваясь въ почву. Далѣе, 
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по наблюденіямъ, за періодъ времени въ 63 года, надъ температу¬ 
рою наруленаго воздуха выведено, что (стр. 17) въ Петер¬ 
бургѣ болѣе V* года, т. е. почти 133 дня въ году, температура 
впже нуля. Изъ этого г. Линдлей заключаетъ, что проектируе¬ 
мой имъ системѣ водостоковъ придется дѣйствовать при весьма 
суровыхъ климатическихъ условіяхъ (очевидно, по сравненію съ 
заграничными городами). 

Такъ какъ правильное дѣйствіе канализаціи возможно только 
при условіи безпрепятственнаго отвода воды, то въ этомъ слу¬ 
чаѣ первостепенную важность имѣетъ вопросъ о глубиаѣ промер¬ 
занія грунта въ Петербургѣ. По наблюденіямъ налъ температу¬ 
рою почвы (стр. 18) оказалось, что на глубинѣ 5 футъ = 1,52 
метра температура въ особенно холодномъ мартѣ мѣсяцѣ 1875 г. 
была немного ниже нуля, н потому г. Линдлей приходитъ къ 

тому заключенію, это на глубинѣ 1,60 метра или —— ' — 

почти 3 /‘ саж. водостоки будутъ вполнѣ обезпечены отъ промер¬ 
занія. Не безынтересны тѣ общія статистическія данныя, касаю¬ 
щіяся Петербурга, которыя приводятся въ докладѣ г. Лнндлея: 
всѣ они по большей части основаны на свѣдѣніяхъ, заимствован¬ 
ныхъ имъ изъ изданія Центральнаго Статистическаго Комитета 
или сообщены автору городской коммиссіею по изысканію системы 
для отвода нечистотъ изъ Петербурга. Нужно только сожалѣть, 
что данныя эти являются нѣсколько устарѣлыми и что къ труду 
г. Лпндлея не приложены тѣ поправки, кои могли-бы быть сдѣ¬ 
ланы на основаніи позднѣйшихъ свѣдѣній, имѣющихся въ распо¬ 
ряженіи Думы. 

И такъ на стр. 18 мы находимъ, во-первыхъ, что между Боль¬ 
шою Невою и Обводнымъ каналомъ насчитывается 320 улицъ и 
переулковъ, общимъ протяженіемъ почти 205 верстъ, во-вто¬ 
рыхъ, что на лѣвомъ берегу Невы (въ 9-тп частяхъ города, о 
которыхъ идетъ рѣчь) числилось по переписи 1869 г. 4768 до¬ 
мовъ пли земельныхъ участковъ, въ среднемъ по 15 жилыхъ помѣще¬ 
ній на домъ паи около'Ѵі.000 квартиръ; а такъ какъ по этой- 
же переписи значилось 526.500 жителей, то слѣдовательно на 

, . 526.600 _ . 

каждое жилое помѣщеніе приходится = 7,4 жильцовъ. 

Для настоящаго времени, дѣлая поправку по аналогіи съ преды¬ 
дущимъ и допуская ту-же степень густоты населенія, мы найдемъ 

г> .у 700.000 п( , ппл 

для этихъ 9 частей города число квартиръ около - = 99.000; 
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но эта цифра скорѣе должва быть уменьшена, нбо съ увеличе¬ 
ніемъ народонаселенія вообще, неизбѣжно, нужно допустить п 
большую тѣсноту въ размѣщеніи живущихъ въ центральныхъ ча¬ 
стяхъ города; и такъ, если допустить, что нынѣ приходится 
на жилое помѣщеніе 8 жильцовъ, то при 700.000 жит. въ выше¬ 
означенныхъ 9-ти частяхъ города получится въ круглыхъ циф¬ 
рахъ до 90.000 квартиръ. Слѣдуетъ еще прибавить, что въ 1869 г. 
въ этомъ отдѣлѣ города числилось до 272 фабрикъ и другихъ 
промышленныхъ заведеній, присутствіе которыхъ въ чертѣ города 
допускается по закону. Что касается густоты народонаселенія, то 
по тѣмъ же даннымъ въ центральной (или внутренней ) части 
города между Б. Невою и Фонтанкою приходится на десятпну 
общей площади (т. е. со включеніемъ дворовъ, улицъ и т. н.) 
343 человѣка и на площадь внѣгиней части, т. е. къ югу отъ 
Фонтанки до Обводнаго канала, приходится на десятину 205 чело¬ 
вѣкъ. Къ сожалѣнію, въ этихъ цифрахъ нельзя сдѣлать болѣе пли 
менѣе вѣроятной поправки по неимѣнію подходящихъ къ этому слу¬ 
чаю данныхъ. Далѣе, по свѣдѣніямъ 1878 г. оказывается, что всѣ 
почти улицы въ 9-ти частяхъ города снабжены невскою водою при 
общемъ протяженіи водопроводныхъ трубъ до 200 верстъ (что со¬ 
отвѣтствуетъ почти длинѣ улицъ) п что число отдѣльныхъ мѣстъ 
(городскихъ), снабженныхъ водою, простиралось до 2750, т. е. почти 
половина застроенныхъ участковъ. По тѣмъ же даннымъ насчи¬ 
тывалось до 67.200 отхожихъ мѣстъ, въ числѣ коихъ только V, о, 
т. е. 6.700, были ватерклозеты; очевидно, для настоящаго вре¬ 
мени послѣдняя цифра должна-бы быть значительно увеличена. 
Здѣсь не безынтересно будетъ привести тѣ соображенія автора, 
которыя мы встрѣчаемъ на стр. 21 его доклада: «Предполагаемая 
сѣть водостоковъ дастъ возможность ввести повсемѣстно ватер¬ 
клозеты, которые, кромѣ отстраненія въ домахъ зловонія, достав¬ 
ляютъ жителямъ и другія удобства. Затѣмъ на будущее время 
нельзя разсчитывать на меньшее число ватерклозетовъ, чѣмъ 
число жилищъ (т. е. квартиръ). Опытъ показываетъ, что скорѣе 
можно предполагать, какъ это имѣетъ мѣсто въ иностранныхъ 
городахъ, что на 3 жилыхъ помѣщенія будетъ приходиться 4 ва¬ 
терклозета, и если случаются бѣдные дома, гдѣ одинъ ватеркло- 
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зетъ приходится на нѣсколько жилыхъ помѣщеній, то это болѣе 
чѣмъ уравновѣшивается тѣми помѣщеніями достаточныхъ людей, 
въ которыхъ каждое изъ нихъ имѣетъ по нѣскольку. При этихъ 
условіяхъ можно считать будущее число клозетовъ на всѣ дома 
для имѣющагося въ настоящее время народонаселенія отъ 80 до 
100 тысячъ». 

Позволительно однако сомнѣваться, чтобы число ватерклозе¬ 
товъ когда-либо могло возрасти до такой цифры, равно, едва- 
ли благоразумно предполагать, чтобы только одно улучшеніе си¬ 
стемы канализаціи Петербурга было побудительною причиною для 
повсемѣстной замѣны обыкновенныхъ ретпрадовъ — ватерклозе¬ 
тами; съ другой стороны, извѣстно, что и въ настоящее время на 
практикѣ не встрѣчается препятствій для желающихъ произвести 
подобныя улучшенія въ нашихъ жилищахъ. Въ пояснительной 
запискѣ Л"» 28 сдѣлана авторомъ попытка приблизительно опре¬ 
дѣлить количество нечистотъ, которое можетъ образоваться въ 
городѣ ежедневно. По его даннымъ, основаннымъ на опытѣ, полу¬ 
чается на одного человѣка въ сутки: 

Куб. ф. 


a) Человѣческихъ изверженій твердыхъ ц жидкихъ . 0,04 

b) Помоевъ и грязныхъ водъ изъ домовъ.5,00 

c) Воды отъ промывки будущихъ водостоковъ (поч¬ 
венной и впускаемой особо изъ Невы п т. и).1,20 

Кромѣ того, онъ допускаетъ, что въ грязныхъ водахъ будетъ 


находиться менѣе ’/юоо по объему твердыхъ органическихъ и мине¬ 
ральныхъ веществъ въ мелко раздробленномъ видѣ (вѣсъ кото- 

торыхъ принятъ намп около 3 пуд. въ куо. 1 футѣ, т. е. ѵ, 

менѣе 0,005 куб. ф. на человѣка). Слѣдовательно, при 700 тыс. 
жителей проектируемая сѣть водостоковъ должна будетъ удалять 


въ сутки: 

Куб. ф. 

a) Человѣческихъ изверженій. 28.000 

b) Помоевъ п грязныхъ водъ. 3.500.000 


с) Воды, употребленной на промывку водостоковъ 
(что почти не зависитъ отъ числа жителей) .... 720.000 


Всего . . . 4.248.000 

т. е. 4 милліона 200 тысячъ куб. фут. въ сутки, не считая 
дождевой воды, о чемъ въ проектѣ Линдлея говорится особо, 
равно, не считая сухого мусора, который нынѣ главнымъ образомъ 
заполняетъ наши помойныя ямы и который, въ видѣ болѣе или 
менѣе сухихъ отбросовъ, вмѣстѣ съ твердыми осадками въ оса¬ 
дочныхъ колодцахъ должны будутъ удаляться изъ города по преж¬ 
нему способу, т. е. вывозомъ на подводахъ. Такъ какъ удаленіе 
этихъ твердыхъ отбросовъ вовсе не входитъ въ проектъ г. Линд¬ 
лея, то въ напечатанной части его доклада мы не находимъ дан¬ 
ныхъ, изъ которыхъ можно было-бы опредѣлить ту цифру общей 
массы твердыхъ нечистотъ, забота объ удаленіи коихъ по преж¬ 
нему будетъ лежать на обязанности домовладѣльцевъ п города. 

Затѣмъ намъ предстоитъ ознакомиться съ общими гигіениче¬ 
скими условіями Петербурга по даннымъ того же доклада п съ 
тѣми выгодами, которыя, по мнѣнію г. Линдлея, получатся въ бу¬ 
дущемъ при введеніи предлагаемой пмъ системы канализаціи. 
Въ этомъ случаѣ мы ограничимся дословными выписками подхо¬ 
дящихъ мѣстъ, встрѣчающихся на страницахъ 19—33 его доклада. 

«Предварительно описанія проектируемой системы водостоковъ, 
необходимо указать на недостатки нынѣ существующаго въ Пе¬ 
тербургѣ способа удаленія нечистотъ, такъ какъ новые водостоки 
прежде всего имѣютъ цѣлью устраненіе на будущее время этихъ 
недостатковъ. 

Для выливанія кухонныхъ, прачечныхъ и другихъ водъ, пот¬ 
ребляемыхъ въ домахъ, устраиваются среди дворовъ такъ назы¬ 
ваемыя помойныя ямы, въ которыя, вмѣстѣ съ жидкими нечисто¬ 
тами, выбрасывается и соръ и тому подобные твердые отброски 
изъ жилищъ. 

Накопляющіеся въ помойныхъ ямахъ твердые отброски уда¬ 
ляются изъ нихъ по временамъ посредствомъ вывоза; та-же часть 
жидкихъ нечистотъ, которая не успѣетъ проникнуть въ грунтъ, 
отводится особыми деревянными четыреугольными трубами въ 
городскія подземныя трубы пли уличные водосточные каналы. 

Въ накопляющихся въ помойныхъ ямахъ нечистотахъ происхо¬ 
дитъ, конечно, сильное гніеніе, которое заражаетъ воздухъ; про¬ 
никающіе же въ грунтъ жидкости вносятъ въ него зародыши 
гніенія, которые проходятъ также въ городскія подземныя тру¬ 
бы, а при посредствѣ ихъ и въ рѣки; такимъ образомъ заражаются 
воздухъ и рѣки. 


Для собиранія нечистот’!, изъ отхожихъ мѣстъ устраиваются 
также на дворахъ особыя выгребныя ямы. Всѣ онѣ легко сколо¬ 
чены изъ дерева, по большей части безъ всякаго желанія сдѣлать 
ихъ непроницаемыми. Въ эти выгребы отводятся и собираются 
нечистоты даже и въ тѣхъ домахъ, въ которыхъ существуютъ ва¬ 
терклозеты. 

Понятно, что скопляемая въ выгребахъ масса нечистотъ при¬ 
ходитъ въ гніеніе, заражаетъ почву н распространяетъ въ воз¬ 
духѣ вредные газы, которые и распространяются ио дворамъ и 
домамъ; точно также нечего упоминать, что переливаніе нечи¬ 
стотъ при очисткѣ выгребовъ въ ящики сопровождается многими 
неудобствами, да и самая отвозка нечистотъ сопряжена съ зло¬ 
употребленіями—неизбѣжными, впрочемъ, при такомъ обширномъ, 
трудно контролируемомъ производствѣ, исполняемомъ множеством'!, 
мелкихъ предпринимателей. 

Этотъ порядокъ не можетъ быть терпимъ, какъ по причинѣ 
невыносимаго зловонія у мѣстъ нагрузки нечистотъ, такъ в по 
причинѣ сопряженнаго съ нимъ засоренія рѣкъ п каналовъ. Это 
послѣднее обстоятельство важно въ особенности потому, что вода 
каналовъ внутри города идетъ еще отчасти въ пищу и на питье; 
невская же вода, зараженная при устьѣ своемъ, при морскомъ 
вѣтрѣ вгоняется назадъ въ городъ. 

Какъ выше замѣчено, жидкія нечистоты изъ домовъ спускаются 
въ городскія трубы и ими отводятся въ ближайшіе рукава Н< вы, 
въ каналы и въ самую Неву. Эти городскія трубы расположены 
по большей части подъ уличными лотками, которые на улицахъ, 
мощеныхъ по старому способу, находятся въ серединѣ ихъ, а 
на улицахъ, мощеныхъ по новому способу—по обѣимъ сторонамъ 
улицъ, у тротуаровъ. Трубы эти по большей части деревянныя, 
четыреугольнаго сѣченія. 

Въ городскія трубы поступаетъ и дождевая вода съ крышъ, 
дворовъ и улицъ посредствомъ вертикальныхъ пріемныхъ колод¬ 
цевъ, у подошвы которыхъ устраиваются ящики для осадки твер¬ 
дыхъ веществъ. Въ этихъ городскихъ трубахъ образуются по¬ 
стоянно осадки и засоренія. Эти трубы, по большей части дере¬ 
вянныя, скоро гніютъ н отъ времени до времени должны быть 
возобновляемы. Очевидно, что при подобныхъ обстоятельствахъ 
должны происходить застой, осадки и засоренія трубъ. Часть гнію¬ 
щихъ жидкостей изъ домовъ и выгребовъ попадаетъ въ грунтъ и 
заражаетъ какъ его, такъ и грунтовую воду; другая часть ихъ 
вмѣстѣ съ грязными осадками трубъ производитъ тѣ вредныя для 
здоровья испаренія, которыя поднимаются изъ трубъ при ихъ 
вскрытіи. 

Нынѣ существующій способъ удаленія нечистотъ можетъ быть 
очерченъ съ слѣдующихъ краткихъ словахъ: всѣ жидкія нечистоты 
и большая часть животныхъ твердыхъ изверженій спускаются бо¬ 
лѣе или менѣе скоро непосредственно или окольнымъ путемъ въ 
Неву и при томъ не ниже города и не въ свѣжемъ состояніи, 
а внутри его и послѣ продолжительнаго ихъ накопленія и по 
совершенію надъ ними процесса гніенія, при которомъ заражаются 
воздухъ и почва. Спускаются они тѣмъ же способомъ и въ город¬ 
скіе каналы, изъ которыхъ вода еще до спхъ поръ служитъ для 
нуждъ жителей. 

Нынѣшнее санитарное состояніе Петербурга, судя по табли¬ 
цамъ смертности, крайне неблагопріятно. Въ главнѣйшихъ евро¬ 
пейскихъ городахъ смерность достигаетъ слѣдующихъ размѣровъ: 


Въ Лондонѣ.1 на 40 пли 25 на 1000 

» Берлинѣ.1 » 36,5 » 27,5 » — 

» Парижѣ.1 » 35,1 » 28,5 » — 

» Брюсселѣ.1 » 34,6 » 29,0 » — 

» Гамбургѣ.1 » 37,0 » 27,0 » — 

» Франкфуртѣ .... 1 » 47,5 » 21,11 » — 


тогда какъ въ Петер¬ 
бургѣ за послѣднее деся¬ 
тилѣтіе смертность до¬ 
стигала.1 на 23,6 или 42,5*) на 1000 

Нѣтъ сомнѣнія, что эта сильная смертность зависитъ отчасти 
и отъ суроваго климата, однако же несомнѣнно и то, что въ этой 
ужасающей цифрѣ находитъ себѣ выраженіе вопіющее дурное са¬ 
нитарное состояніе города. 

Послѣ ознакомленія читателей со всѣми мѣстными, касающи¬ 
мися настоящаго дѣла, обстоятельствами можетъ быть приступлено 
къ описанію предлагаемой системы отвода нечистотъ. 


*) По новѣйшимъ провѣреннымъ свѣдѣніямъ оказывается, что цифра 
эта преувеличена н не соотвѣтствуетъ дѣйствительности. 
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Согласно данной программѣ, водостоки предназначаются для 
удаленія изъ города всѣхъ человѣческихъ изверженій и всѣхъ ро¬ 
довъ жидкихъ нечистотъ, равно и дождевой воды, а также для 
осушенія почвы. Касательно возникающаго нерѣдко мнѣнія, что 
водостоки должны служить, оодѣе или менѣе, и для удаленія 
уличной грязи, которая до того вывозилась на возахъ, здѣсь кстати 
можно замѣтить, что при проектированіи водостоковъ этого въ 
виду не имѣлось. 

Въ видахъ успѣшнаго дѣйствія всей сплавной системы водо¬ 
стоковъ требуется непремѣнно, чтобы всѣ тяжелыя минералныя 
частицы, образующіяся отъ стиранія уличнаго полотна, какъ-то: 
песокъ, щебенка и. т. п., по возможности не поподали въ водо¬ 
сточныя трубы и удалялись съ улицъ прежнимъ способомъ. Тоже 
относится и къ сору, къ золѣ и другимъ домашнимъ отбросамъ, 
которые должны оыть сооираемы въ ящики въ сухомъ видѣ и по 
иозможиост и чаще вывозимы. Не должны быть допускаемы въ во¬ 
досточныя трубы также и такія жидкости изъ фабрикъ и заво¬ 
довъ (КИСЛОТЫ и т. п.), которыя могли бы вредно дѣйствовать на 
самыя трубы, на жидкости въ нихъ протекающія и на воздухъ въ 
водостокахъ. 

Собираніе нечистотъ и дальнѣйшій отводъ ихъ, посредствомъ 
городскихъ водостоковъ, должны происходить безъ зараженія почвы, 
воды и воздуха въ городѣ, въ видахъ улучшенія здоровья и удобствъ 
его жителей. Для достиженія этой цѣли всѣ нечистоты, образую¬ 
щіяся въ домахъ и около нихъ, должны поступать въ водостоки 
въ свѣасемъ состояніи, тотчасъ по ихъ образованіи, не допуская 
застоя ихъ, способствующаго разложенію этихъ нечистотъ и за¬ 
раженію воздуха; затѣмъ быстро безъ задержки удаляться по тру¬ 
бамъ. Вода служитъ для того лучшимъ средствомъ: она разяси- 
жаетъ и покрываетъ нечистоты, при чемъ, съ одной стороны, пре¬ 
пятствуетъ доступу къ нимъ воздуха, способствующаго разложе¬ 
нію нечистотъ и распространенію отъ нихъ вредныхъ газовъ, съ 
другой стороны, — служитъ двигателемъ для нечистотъ, пріобрѣ¬ 
тая при движеніи по скатамъ водостоковъ извѣстную скорость 
п увлекая за собой нечистототы, находящіяся въ ней въ раство¬ 
реніи или механической примѣси. Дно трубъ должно имѣть непре¬ 
рывный уклонъ, стѣны ихъ должны быть гладкія, наконецъ уклоны 
въ водостокахъ должны быть такъ разсчитаны, чтобы вездѣ была 
требуемая скорость теченія. Въ мѣстахъ, гдѣ этого послѣдняго 
условія нельзя достигнуть посредствомъ уклона дна водостоковъ, 
нужно устраивать искусственное промываніе ихъ, достаточно силь¬ 
ное для увлеченія самыхъ тяжелыхъ частицъ, несомыхъ грязною 
водою. 

Тѣмъ не менѣе для обезпеченія прохода по водостокамъ свѣ¬ 
жаго воздуха, необходимо соединять ихъ мѣстами съ наружною 
атмосферою, а для пресѣченія доступа возіуха изъ водостоковъ въ 
мѣста, гдѣ воздухъ можетъ быть вреденъ, устраивать водяные 
затворы. 

Загрязненіе рѣкъ п каналовъ города клоачными водами будетъ 
предотвращено: возможнымъ недопущеніемъ послѣднихъ до рѣкъ 
и каналовъ, принятіемъ мѣръ для постоянной очистки этихъ 
водъ, выборомъ соотвѣтственнаго мѣста для выпуска этихъ водъ 
далеко за городомъ и, наконецъ, возможнымъ ограниченіемъ вы¬ 
пуска клоачныхъ водъ прямо въ рѣку, изъ отверстія въ чертѣ го¬ 
рода, допуская это только для извѣстныхъ исключительныхъ слу¬ 
чаевъ (какъ-то при особенно сильныхъ проливныхъ дождяхъ и при 
наводненіяхъ). 

При разработкѣ проекта водостоковъ, прежде всего нужно из¬ 
брать такое мѣсто спуска грязныхъ водъ, которымъ бы можно было 
располагать во всякое время, далее при необыкновенныхъ явле¬ 
ніяхъ природы и для неограниченнаго количества. Какъ такое 
спускное мѣсто, конечно, прежде всего обратила на себя вниманіе 
Нева. Эта мощная рѣка, по своему изобилію водъ, представляетъ 
естественный пріемникъ для стока водъ, потребляемыхъ жителями 
ея береговъ, а потому она и была принята въ основаніе системы, 
предполагая въ нее отвести всѣ стоки. Само собою разумѣется, 
что спускъ этотъ предположенъ такъ далеко и на столько ниже 
города, чтобы не опасаться возвратнаю теченія спущенныхъ водъ, 
и въ таком ь мѣстѣ, гдѣ разбавленіе грязныхъ водъ рѣчною водою 
и уносъ ихъ теченіемъ были-бы обезпечены. 

Принимая въ основаніе вышеизложенное и сообразуясь съ по¬ 
ложеніемъ 9-ти городскихъ частей лѣваго берега рѣки, пришлось 
избрать для выпуска грязныхъ водъ мѣсто у сѣверныхъ береговъ 
Гутуевскаю и Канонерскаго острововъ и рѣшить вопросъ, какимъ 
образомъ направить грязныя воды къ этому мѣсту. 

Имѣя въ виду осушеніе на требуемую глубину обширныхъ, но 
плоскихъ и мало возвышенныхъ надъ уровнемъ Невы городскихъ 


частей, заливаемыхъ часто высокою водою, пришлось съ самаго 
начала отказаться отъ свободнаго стока водъ, при помощи есте¬ 
ственнаго паденія въ трубахъ, и прибѣгнуть къ помощи паровыхъ 
машинъ для перелива сточныхъ водъ въ искусственно углубленный 
бассейнъ съ направленіемъ ихъ потомъ къ вышеупомянутому устью 
водостоковъ. 

Нижеподписавшійся (г. Линдлей) пришелъ къ убѣжденію, что 
самое соотвѣтственное мѣсто для главной насосной станціи пред¬ 
ставляетъ участокъ на западъ отъ Московскаго шоссе, близъ ско¬ 
тобойни и скотопригоннаго двора. Выборъ этого мѣста прежде всего 
обусловился расположеніемъ основного водостока для наиболѣе 
низко-лежащихъ частей города, въ которыхъ устройство водосто¬ 
ковъ сопряжено съ наибольшими трудностями п требуетъ искус¬ 
ственныхъ уклоновъ въ трубахъ, полученіе которыхъ сопряжено 
съ издержками. 

Такъ какъ всю поверхность части города, заключающуюся 
между Большою Невою и Фонтанкою, съ практической точки 
зрѣнія, можно принять за горизонтальную и, слѣдовательно, по¬ 
дошву водостоковъ, идущихъ по окружности этой части, считать 
расположенною на одной высотѣ, то для полученія наибольшихъ 
уклоновъ слѣдуетъ помѣстить низшую точку стоковъ (гдѣ и бу¬ 
детъ находиться основной водостокъ) въ срединѣ этого плоскаго 
участка, при чемъ всѣ боковые водостоки будутъ впадать въ основ¬ 
ной водостокъ съ одинаковымъ для всѣхъ этихъ водостоковъ укло¬ 
номъ. 

Взглядъ на планъ города показываетъ, что эта средняя линія 
проходить по Гороховой улицѣ и по Обуховскому и Царскосель¬ 
скому проспектамъ. Дальнѣйшія изслѣдованія показали, что и воды 
съ высокихъ частей города приводятся къ означенному пункту 
удобно, что Московское шоссе даетъ наилучшее направленіе для 
цровода сточныхъ водъ на поля, избираемыя для орошенія, и что 
наконецъ, вдоль южной набережной Обводнаго канала очень 
удобно располагаются трубы для отвода водъ къ мѣсту выпуска 
ихъ за Канонерскимъ островомъ. 

По всѣмъ этимъ причинамъ для расположенія главной насосной 
станціи былъ окончательно избранъ означенный пунктъ около ско¬ 
тобойни и скотопригоннаго двора. 

Затѣмъ дѣйствіе четырехъ составныхъ частей главной системы 
водостоковъ представляется въ общихъ чертахъ въ слѣдующемъ 
видѣ: 

Сѣть водостоковъ, съ ихъ развѣтвленіями, принимаетъ въ себя 
всѣ грязныя воды города п въ обыкновенное время отводитъ ихъ 
къ насосной станціи. 

На насосной станціи воды эти освобождаются отъ болѣе гру¬ 
быхъ и тяжелыхъ примѣсей и направляются давленіемъ по отво¬ 
димымъ трубамъ на поля, избранныя для орошенія, гдѣ онѣ сами 
собою очищаются п стекаютъ въ залиьъ. Если къ грязнымъ город¬ 
ским!) водамъ присоединится дождевая вода, то она принимается 
тѣми лее водостоками, приводится ими къ насосной станціи, п если 
только степень разжиженія ею нормальныхъ грязныхъ водъ не пре¬ 
восходитъ двойного разжиженія, то отводится таклсе на орошае¬ 
мыя поля. 

Если разжиженіе нормальных!, грязныхъ водъ долсдеьою пре¬ 
взойдетъ означенную мѣру, или если наступятъ какія-либо необы¬ 
чайныя атмосферныя явленія, то машины насосной станціи пере¬ 
стаютъ посылать притекающую къ нимъ по водостокамъ воду на 
поля п направляютъ ее, чрезъ главный выпускной водостокъ, 
прямо къ мѣсту выпуска за Канонерскимъ островомъ. Въ то лес 
время вступаютъ въ дѣйствіе долсдевые спуски, т. е. отверстія въ 
чертѣ города, черезъ которыя избытокъ воды, вливающейся въ 
водостоки при проливныхъ дождяхъ, спускается прямо въ Неву и 
ея прптокп». 

Въ приведенной здѣсь выпискѣ выражена словами автора ос¬ 
новная мысль проекта канализаціи Петербурга; далѣе въ его до¬ 
кладѣ у лее слѣдуютъ подробности чисто-техническаго характера, 
разсмотрѣніе коихъ представляетъ несомнѣнный интересъ, но, съ 
другой стороны, безъ помощи чертежей было бы неудобно, — по¬ 
этому я обращаюсь къ обзору чертежей.—(Бѣглое описаніе этой сис¬ 
темы лселающіе найдутъ въ послѣднемъ нумерѣ «Зодчаго» за 1883 г.). 

Нужпо замѣтить, что въ описаніи канализаціи въ ея настоящемъ 
состояніи авторъ доклада, можно сказать, не пожалѣлъ красокъ, и 
въ большинствѣ случаевъ нельзя съ нимъ не согласиться, но съ 
другой стороны, нельзя не отмѣтить нѣкоторыхъ преувеличеній и 
неточностей, которыя, быть монсетъ, вкрались на основаніи невѣр¬ 
ныхъ справокъ; такъ напр., едва ли можно допустить, чтобы су¬ 
ществовалъ хотя одинъ домь (въ разсматриваемомъ раіонѣ го¬ 
рода), въ которомъ жильцы пользовались бы для своихъ иуждъ во ■ 
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дою изъ городскихъ каналовъ; въ пастоящсе время не только объ 
этомъ не можетъ быть рѣчи, по даже нерѣдко слышатся далеко 
не безосновательныя жалобы н нарекапія на недоброкачественность 
невской воды, доставляемой жителямъ городскимъ водопроводомъ; 
притомъ въ пользованіи водою изъ каналовъ надобности особой 
не представляется послѣ прокладки водопроводныхъ трубъ и когда 
проведеніе воды во дворы домовъ достигается простыми и недорого 
стоящими приспособленіями. Что же касается засоренія рѣкъ и ка¬ 
наловъ осадками отъ сточныхъ водъ, то, во-первыхъ, обстоятельство 
это имѣетъ второстепенное значеніе н, во-вторыхъ, неудобство это 
устраняется устройствомъ надлежащихъ осадочныхъ колодцевъ; за¬ 
тѣмъ, если, несмотря на то, засореніе проявляется, то оно можетъ 
происходить отъ другихъ причинъ, ничего общаго съ канализаціею 
не имѣющихъ. Вообще канализація Петербурга по проекту г. Лннд- 
лея сама по себѣ не можетъ имЬть вліянія на улучшеніе качества 
воды, потребляемой жителями, пбо, какъ извѣстно, для этого необ¬ 
ходимы средства другого рода, н если удалепіе грязныхъ водъ при 
системѣ г. Линд, лея вводитъ несомнѣнно важпое улучшеніе, то, съ 
другой стороны, это улучшеніе, такъ сказать, парализируется необ¬ 
ходимостью повременамъ (а пменпо во время сильныхъ дождей, 
случающихся лѣтомъ) вводить грязные стоки со всЬми къ нимъ 
примѣсями прямо черезъ водоспуски въ городскія воды. Значитель¬ 
ная степень разжиженія тутъ помогаетъ только отчасти, но не 
устраняетъ того неудобства, что всѣ твердыя плавучія нечистоты 
попадутъ такимъ путемъ въ воды центральныхъ частей города, 
гдѣ, какъ извѣстпо, замѣчается (кромЬ Невы) весьма слабое нхъ 
теченіе. Все сказанное нужно имѣть въ виду какъ для избѣжанія 
всякихъ преувеличеній, такъ н для разсѣянія чрезмѣрныхъ надеждъ, 
возлагаемыхъ на канализацію Петербурга по новой системѣ. 

Съ извѣстной точки зрѣнія проектъ г. Линдлея не лишенъ 
смѣлости и даже грандіозности, и дѣйствительно нужно помнить, 
что всѣ нечистоты (кромѣ твердыхъ отбросовъ) съ площади де¬ 
вяти частей города, въ сложности составляющихъ почти въ 2130 
десятинъ, приводятся и собираются къ одному пункту внѣ города, а 
именно къ насосной станціи; неудивительно при этомъ, что долж¬ 
ны наступать такіе моменты, когда для отвода нечистотъ нормаль¬ 
ная сила подъемныхъ машинъ окажется недостаточною или, точнѣе, 
когда потребуется чрезмѣрное развитіе этой силы и когда, поэтому, 
доляшо начинаться дѣйствіе дождевыхъ спусковъ, ослабляющихъ 
притокъ воды къ насосной станціи; такой моментъ наступаетъ, 
когда притокъ воды къ центральному пункту достигаетъ предѣла 
85 куб. футовъ въ секунду; но этотъ предѣлъ еще далекъ до гаа- 
хітшп’а, который, при дождливой погодѣ, можетъ достигать 
почтенной цифры 148 куб. ф. въ секунду. Нечистоты по под¬ 
земнымъ каналамъ проходятъ наибольшій путь изъ наиболѣе уда¬ 
ленныхъ частей города въ теченіе 5-тп часовъ п затѣмъ, послѣ 
отстоя ихъ въ бассейнахъ около двухъ часовъ, по мысли г. Линд¬ 
лея, должны были направляться по напорнымъ трубамъ вдоль 
Московскаго шоссе, въ разстояніи почти 10 верстъ, къ распредѣ¬ 
лительному колодцу у Пулковскихъ высотъ для орошенія полей. 
Но этой мысли автора городская коммиссія, повидпмому, не раз¬ 
дѣляетъ, съ чѣмъ нельзя не согласиться, по многимъ соображе¬ 
ніямъ; такъ что, судя по дополненію къ проекту, признается 
болѣе подходящимъ спускать жидкія нечистоты прямо во взморье, 
на избранномъ для сего пунктѣ Канонерскаго острова. Все 
протяженіе этого отводнаго водостока проектировано около 5-ти 
верстъ, и время нужное для того, чтобы сточныя воды при нор¬ 
мальной ихъ прибыли прошли этотъ путь, исчисляется авторомъ 
въ три часа. 

Всѣ эти подробности приводятся здѣсь для лучшаго разъясне¬ 
нія общей идеи канализаціи, но къ сказанному полагаемъ полез¬ 
нымъ присоединить нѣкоторыя указанія на тѣ трудности, кото¬ 
рыя придется преодолѣть, равно на тѣ денежныя затраты, кото¬ 
рыя потребуются для исполненія проекта. 

Во-первыхъ , замѣтамъ, что пониженіе грунтовыхъ водъ на 1'/» 
фута противъ пхъ нормальнаго стоянія, если это осуществится, 
можетъ имѣть вредное вліяніе на лежнп тѣхъ старыхъ домовъ, 
гдѣ они при постройкѣ основаній былн заложены на наименьшей 
глубинѣ (по отношенію къ грунтовымъ водамъ). 

Во-вторыхъ , отводъ нечистотъ изъ домовъ по трубамъ діамет¬ 
ромъ въ 8 пли 9 дюймовъ, имѣющимъ по магистралямъ мѣстами 
склонъ въ 'І*о, можетъ возбуждать опасеніе пхъ засоренія при 
затруднительностп прочистки этпхъ трубъ, такъ какъ никакихъ 
приспособленій для этой цѣли въ проектѣ не встрѣчается. 

Въ-третьихъ, по подобнымъ же соображеніямъ, едва-ли благо¬ 
разумно въ нашемъ климатѣ принять за правило соединять под¬ 
земныя трубы съ дождевыми, такъ какъ въ частяхъ этихъ соеди¬ 


неній на нѣкоторой глубинѣ можетъ происходить намерзаніе воды, 
отчего, само собою разумѣется, на извѣстное время можетъ пре¬ 
кратиться правильный отводъ воды съ крышъ строеній. 

Въ-четвертыхъ , глубина заложенія водостоковъ въ нижней 
системѣ достигаетъ средне 12 футовъ, въ верхней 14 футовъ, но 
она мѣстами доходитъ до 20 футовъ и болѣе. 

Въ-пятыхъ, управленіе дѣйствіемъ всей системы, снабженной 
многими приспособленіями и приборами для регулированія стока 
воды, довольно сложно, въ чемъ можно убѣдиться, просматривая 
правила для надзора за дѣйствіемъ водостока на страницахъ 
153—162. 

Въ-хиестыхъ, стоимость первоначальнаго устройства по смѣтѣ 
г. Линдлея опредѣлена въ 15 милліоновъ руб. металлическихъ, что 
соотвѣтствуетъ почти 22'Ь ынлл. кредитныхъ, не включая сюда 
расходовъ по орошенію (въ предположеніи, что оно не будетъ вы 
полнено). Но къ иредыдущему нужно прибавить еще расходы г 
устройству побочвыхъ плп домовыхъ стоковъ, на что г. Лиц 
леемъ полагается около 150 р. кредитныхъ на каждую квар¬ 
тиру (не считая однако устройства дополнительныхъ водопрово¬ 
довъ); но такъ какъ замѣна обыкновенныхъ отхожихъ мѣстъ кло¬ 
зетами по системѣ Линдлея въ большинствѣ случаевъ потребуетъ 
капитальныхъ передѣлокъ въ домахъ, то, безъ преувеличенія, эти 
добавочные расходы могутъ быть приняты въ 200 руб. на квар¬ 
тиру, что на всѣ 90 тысячъ квартиръ дастъ новый расходъ въ 
18 милл. или всего съ предыдущимъ въ круглыхъ цифрахъ 40 
милліоновъ кредитныхъ, т. е. приблизительно 50 р. на человѣка 
На самомъ дѣлѣ эта цифра можетъ быть понижена до 40 руб. і. 
человѣка, въ видахъ слишкомъ широкихъ предположеній г. Линд - 
лея о введеніи клозетовъ, о чемъ было говорено выше. 

Въ-седьмыхъ, содержаніе всей водосточной системы разсчитано 
авторомъ (безъ орошенія) въ 165.000 р. кредитныхъ въ годъ, что 
на человѣка дастъ около 25 коп.; прибавляя къ этому погашеніе 
и проценты на капиталъ (по минимальной стоимости, т. е. 40 р. 
на человѣка, и считая на сей конецъ, при выгодныхъ условіяхъ, 
только 6°/°), получимъ 2 р. 40 к., а съ предыдущими 2 р. 65 к. 
Итакъ, при введеніи канализаціи по системѣ Линдлея, нужно имѣть 
въ виду, что, напр., на одинъ домъ со ста жильцами размѣръ 
платы въ впдѣ дополнительнаго налога составитъ сумму около 
265 р. въ годъ, собственно за пользованіе усовершенствованною 
канализаціею; но при этомъ, очевидно, вывозка сухого мусора п 
снѣга, по-прежнему, будетъ требовать особыхъ расходовъ немного 
менѣе настоящихъ (по справкѣ, въ 1873 года подобные расходы 
составляли около 1 р. 50 к. на человѣка, см. стр. 27); и такъ, въ 
денежномъ отношеніи новая канализація, не облегчая домовла¬ 
дѣльцевъ въ ихъ настоящихъ расходахъ по удаленію нечистотъ 
и снѣга, наложитъ на нихъ новую платежную обязанность на весь 
срокъ, пока затраченный капиталъ не будетъ погашенъ. 

Но такъ какъ срокъ этотъ во всякомъ случаѣ будетъ довольно 
продолжительный, то о состояніи канализапіп и построекъ потом г 
никакихъ предположеній п заключеній теперь сдѣлано быть но 
можетъ. Хотя приведенные разсчеты не болѣе какъ приблизитель¬ 
ные, но тѣмъ не менѣе, при разсмотрѣніи настоящаго вопроса, 
польза ихъ несомнѣнна; при томъ же они легко могутъ быть исправ¬ 
лены и пополнены на основаніи болѣе точныхъ данвыхъ. 

Въ настоящей замѣткѣ предстоитъ намъ коснуться еще во¬ 
проса объ осушеніи Петербурга, тѣмъ болѣе, что этому вопросу 
многими придается особо-важное значеніе; впрочемъ, осушеніе Пе¬ 
тербурга представляется желаніемъ весьма естественнымъ, если 
принять во вниманіе низменное положеніе мѣстности, занятоіі 
центральными частями. По проекту г. Линдлея, канализація и’*> 
достигаетъ двухъ цѣлей: во-первыхъ, отвода нечистотъ, во-вч 
рыхъ—пониженія уровня грунтовыхъ водъ или осушенія, но 
осушеніе осуществляется не примѣненіемъ какихъ-либо особі 
приспособленій, но единственно путемъ просачиванія грунт* й 
воды сквозь стѣны водостоковъ, заложенныхъ въ почвѣ пр< ы. 
тайной водою. 

Что это просачиваніе будетъ происходить, въ томъ не можетъ 
быть сомнѣнія, но насколько оно будетъ дѣятельно и продолжи¬ 
тельно—едва ли зарапѣе объ этомъ можно сказать что-либо опре¬ 
дѣленное. Нужно замѣтить, что просачиваніе сквозь стѣнки изъ 
грунта зависитъ отъ многихъ причинъ и главнымъ образомъ отъ 
разности горизонтовъ (водъ почвенпыхъ и водосточныхъ), отъ сте¬ 
пени плотности кладки ц отъ рыхлости пластовъ грунта, т. е. 
условій, по существу своему крайне перемѣнныхъ, и какъ бы 
ни было, пониженіе горизонта груптовыхъ водъ этимъ путемъ -Зу¬ 
деть въ смыслѣ осушепія города—можно сказать —ничтожно и і в? 
ли окажетъ замѣтное вліяніе на его санитарное состояніе. 



Для нижней частп города, наиболѣе нуждающейся въ осушепіп, 
минимальный регулированный уровень почвенныхъ водъ принятъ 
г. Лнндлеемъ между 0,0 и + 1,5 фута надъ ординаромъ, что слу¬ 
чается само собою и нынѣ при низкомъ стояніи воды въ рѣкахъ 
и каналахъ (см. стр. 77). Очевидно, что такое пониженіе водъ 

для гигіеническихъ цѣлей,—если бы оно и было достигнуто,_не 

можетъ имѣть ощутительнаго вліянія на характеръ мѣстности 
тѣмъ болѣе если его поставить на ряду съ такими мѣрами, какъ 
разведеніе садовъ и засадокъ, улучшеніе городскихъ мостовыхъ н 

т. п., что также имѣетъ непосредственную связь съ оздоровленіемъ 

города. 

Въ заключеніе предстоитъ сказать нѣсколько словъ о смерт¬ 
ности въ городѣ или о той связи, которую установляетъ г. Лпнд- 
лей между высокимъ процентомъ смертности въ городѣ и недо¬ 
статками нашей нынѣшней канализаціи. 

Выло бы безполезно защищать пли оправдывать эти недостатки, 
но, съ другой стороны, слишкомъ смѣло приписывать имъ тѣ 
послѣдствія, — какъ напр. смертность въ городѣ, — которыя зави¬ 
сятъ отъ многихъ разнообразныхъ причинъ н главнымъ образомъ 
отъ неблагопріятныхъ климатическихъ и общихъ экономическихъ 
условій. Недостатки существующей канализаціи слишкомъ оче¬ 
видны для каждаго, и едва ли требуется въ этомъ случаѣ поды¬ 
скиваніе особо-убѣдительныхъ, граничащихъ съ преувеличеніями, 
доводовъ для доказательства того, что, можпо сказать, пе требуетъ 
доказательства. 


Наконецъ, для надлежащей оцѣнки проекта г. Липдлея по от¬ 
ношенію къ улучшенію общихъ санитарныхъ условій города, слѣ¬ 
дуетъ имЬть въ виду, что этотъ проектъ не касается зарѣчпой 
части города, лежащей па сѣверномъ берегу р. Невы, а потому 
вопросъ объ удаленіи нечистотъ изъ этой частп города долженъ 
будетъ подлежать особому изученію. 

Эта замѣтка не должна однако умалять достоинствъ разсматри¬ 
ваемаго нами проекта г. Лендл ея; напротивъ, самое бѣглое зна¬ 
комство съ нимъ показываетъ, сколько со стороны автора потре¬ 
бовалось труда, таланта и умѣнія, чтобы примѣнить свою систему 
канализаціи къ тѣмъ неблагопріятнымъ мѣстнымъ условіямъ, ко¬ 
торыя представляются въ Петербургѣ, а именно: суровость климата, 
нпзмѣнность мѣстности, отсутствіе естественныхъ склоповъ, оби¬ 
ліе річекъ и каналовъ, перерѣзывающихъ водостоки нанхъ пути, 
и т. д. Но въ данномъ случаѣ вопросъ состоитъ въ томъ: сораз¬ 
мѣрны ли тѣ затраты, которыя въ этомъ дѣлѣ предстоятъ городу 
при осуществленіи проекта г. Лпндлея, съ тѣми удобствами или 
выгодами, которыя предполагается извлечь въ будущемъ для жи¬ 
телей столицы? 

Въ этой запискѣ мы, съ своей стороны, старались лишь сгруп¬ 
пировать общія соображенія и выводы, которые въ извѣстной 
степени могли бы служить облегченіемъ для рѣшенія этого, не¬ 
сомнѣнно важнаго для города, вопроса. 

Лнж.-арх. 11. С'алыюновнчъ. 
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28-го октября 1884 г. въ стѣнахъ нѣкогда великаго Ростова 
праздновалось возобновленіе ц. св. Георгія Богослова, «Квяжпхъ 
теремовъ» н открытіе въ послѣднихъ книгохранилища. Но празд- 
нпкъ-лп то былъ для нашего искусства? Нѣтъ! уже потому, что 
тамъ во время возобновленій затеряны тѣ остатки украшеній, ко¬ 
торые хранила въ себѣ руина ростовская п по которымъ мож- 
но-бы было представить болѣе точное понятіе о реставрированныхъ 
памятникахъ. Оставимъ это въ сторонѣ и познакомимся съ суще¬ 
ствующими понынѣ здавіями кремля ростовскаго. Какъ извѣстно, 
г. Ростовъ лежитъ на берегу озера Неро (ьъ 46 верст, отъ 
г. Ярославля), н основаніе его относятъ болѣе чѣмъ за 1000 лѣтъ 


до нашего времеви. Первые поселенцы его, называемые Меря , 
были крещевы св. Владиміромъ и занимали огромное простран¬ 
ство, именуемое потомъ землею Ростовско-Суздальскою. При Кон¬ 
стантинѣ Всеволодовичѣ отсюда было образовано особое Ростов¬ 
ское квяжество; но впослѣдствіи, т. е. при великомъ князѣ 
Іоаннѣ 111 оно подпало подъ власть Москвы. Построеніе первой 
церкви въ г. Ростовѣ относятъ къ 990 г. Она была дубовая и, 
какъ говорятъ лѣтописи, «бѣ чудна зѣло и преудпнленна, якоже 
не была п не вѣмы будетъ-ли». Церковь эта сгорѣла, и на ёя 
мѣстѣ Андреемъ Боголюбскимъ былъ построенъ каменный соборъ; 
но послѣдній, вслѣдствіе дурной постройки, упалъ, и тогда, въ 



3 . 


1 . 



1214 г., Константиномъ Всеволодовичемъ былъ построенъ новый, 
нынѣ существующій соборъ. 1) При митрополитѣ Іонѣ III Сысо- 
вичѣ храмъ этотъ былъ возобновленъ, но впослѣдствіи ири дру¬ 
гихъ передѣлкахъ нѣсколько обезображенъ. Въ недавнее время, 
при передѣлкѣ пола южнаго придѣла собора, была обнаружена 
фресковая живопись. При дальнѣйшей раскопкѣ — были открыты 
двѣ картины, изъ которыхъ одна изображаетъ собою въ срединѣ 
св. Игнатія, а по бокамъ— его преставленіе и обрѣтеніе мощей, а 
другая картина представляетъ собою также стоящаго въ сре¬ 
динѣ св. Леонтія, а по бокамъ— его преставленіе и обрѣтеніе мо¬ 
щей. Кромѣ этнхъ картинъ, были обнаружены нѣкоторые орнаменты. 


Есть предположеніе, что здѣсь былъ когда-то склепъ, но впо¬ 
слѣдствіи заваленъ обрушившимся сводомъ. Въ настоящее время 
реставрація этой части храма поручена предсѣдателю Москов¬ 
скаго Архитектурнаго Общества, г. Никитину. 

2) Ризница при соборѣ. 

3) Торговыя лавки. 

4) Колокольня, нзвѣстпая не только по своей формѣ, но и 
своимъ звономъ. Здѣсь существуетъ три настроя: Іонинскій, Акн- 
мовскій н Георгіевскій; изъ нпхъ второй выражаетъ своими зву¬ 
ками мотивъ стариннаго концерта «Пойте Богу нашему», а по¬ 
слѣдній настрой — пѣснь «Съ нами Богъ». 
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5) Церковь Воскресевія Господня построена въ XVII ст. Іоною 
Сысовпчемъ и весьма интересна по своему каменному иконо¬ 
стасу. (Въ недавнее время новою плохой живописью здѣсь за¬ 
крыта фресковая живопись.) 

6) Церковь Одпгитрій, раскрашенная въ недавнее время, яко бы 
по старому шахматному рисунку, весьма грубо. 

7) Прудъ. 

8) и 9) Бывшій архіерейскій домъ и его службы. 

Домъ этотъ построенъ Іоною Сысовпчемъ и былъ двухъ-этаж- 
ный, но при архіепископѣ Самуилѣ (въ концѣ XVIII ст.) домъ этотъ 
обезображенъ и сдѣланъ третій этажъ. 

10) Церковь Іоанна Богослова (бывшій монастырь). Храмъ 
этотъ построенъ Іоною Сысовпчемъ и весьма интересенъ по своему 
каменному иконостасу и горнему мѣсту. 

11) Нижній этажъ «красной палаты». 

12) Церковь «Спаса на Сѣняхъ» построена Іоною Сысовпчемъ и 
была крестовою ростовскихъ владыкъ. 

13) Мѣсто келій св. Димитрія. 

14) Мѣсто «княжескихъ теремовъ». 

15) Шерстобитная башня. 

16) Бѣлая палата. 

17) По преданію, училище св. Димитрія. 

и 18) Церковь св Георгія Богослова. 

Послѣдній три зданія и будутъ предметомъ этой статі и. (Рис. 2). 

а) Бѣлая палата — была соединена прежде съ архіерейскимъ 
домомъ особыми переходами, сломанными въ 1880 г. Зданіе это 
построено въ 1670 г. митрополитомъ Іоною 111 Сысовпчемъ «для 
пришествія Государева». Реставрація ея была произведена въ 
1883 г. Наружныя окна южнаго фасада возстановлены въ преж¬ 
немъ видѣ, т. е. сдѣланы въ срединѣ оконъ серьги, какъ это 
сохранилось въ одномъ изъ оконъ противуположнаго фасада. 

Умалчивая о нестильности желѣзныхъ подзоровъ, решоточекъ 
и раскраски украшеній фасада, перейдемъ къ внутренности этого 
зданія. 

Палата покрыта коробовыми сводами, которые въ срединѣ по¬ 
мѣщенія сведены на одинъ круглый столбъ. Полъ этого помѣще¬ 
нія поднять выше чѣмъ существовалъ раньше, вслѣдствіе чего 
закрыта база средняго столба . Пояска на столбѣ, вѣроятно, не 
существовало, а судя по маленькому углубленію, бывшему въ этомъ 
мѣстѣ, находилось желѣзное кольцо, имѣвшее назначеніе связи. 
Около пятъ свода были признаки украшеній, но какого времени 
сказать трудно. Между окнами были пилястры съ карнизомъ и 
дкрашались прекрасными орнаментами, по которымъ трудно 
предположить, чтобы эти украшеніи были не одновременны съ 
самой постройкой. Въ настоящее время всѣ эти украшеніи отби¬ 
ты. На откосахъ оконъ были замѣтны лѣпныя украшенія^ но какого 
времени, за неясностью рисунковъ, судить трудно. 

Входная дверь съ западной стороны, бывшая прямоугольною, нынѣ 
сдѣлана полукруглою. Низъ окна, имѣвшаго видъ углубленія, въ 
настоящее время заложенъ. Серьги подъ распалубками хотя н 
не сохранились въ прежнемъ видѣ, но едва-ли были такого про¬ 
филя, какой онѣ имѣютъ теперь. Вся внутренность Бѣлой палаты 
въ настоящее время оштукатурена гладью и выкрашена желтой 
краской, что, конечно, совсѣмъ не вяжется съ ея первоначальнымъ 
назначеніемъ «для пришествія Государева» тѣмъ болѣе, что зод¬ 
чество здѣсь при Іонѣ Сысовпчѣ было весьма на хорошей сту¬ 
пени своего развитія и что, слѣдовательно, реставрація этого по¬ 
мѣщенія не достигла желанной цѣли. Въ настоящее время здѣсь 
находится музей русскихъ древностей, собранныхъ мѣстными лю¬ 
бителями старины. Между вещами болѣе или менѣе интересными 
находятся н такія, какъ напр. церковный подсвѣчникъ, стержень 
котораго предетавляетъ собою грубо раскрашенную балясину. За¬ 
тѣмъ встрѣчаются вещи подъ чужимъ именемъ. 

Рядомъ съ Бѣлой палатой находится 

в) «Отдаточная палата»; въ ней возстановленъ сводъ, произ¬ 
ведена оііітукатурка, окраска и нѣкоторыя мелочи. Судить о пер¬ 
воначальномъ убранствѣ этого помѣщенія — трудно, такъ какъ 
не сохранилось никакихъ украшеній. 

Реставраціи, произведенныя ьъ 1884 г.: 

?) Княжія терема (названіе ложное). По преданію, это помѣ¬ 
щеніе было училищемъ св. Дмитрія. На фасадѣ, выходящемъ на 
дворъ д, дверь вижвяго этажа изъ прямоугольной сдѣлана полу¬ 
круглою. Весь фасадъ раскрашенъ въ шахматы, причемъ верхній 
этажъ высматриваетъ грубѣе нижняго. Подзоръ и слуховыя окна 
не выдержаны въ стилѣ; вся окраска крайне не художественна. 
Въ одной изъ комнатъ этого помѣщенія, какъ слышно, сдѣлана 
новая дверь, между тѣмъ ходъ въ нее былъ какъ-то сверху. 


Лавки, стулья и полки для образовъ, находящіеся въ этомъ по¬ 
мѣщеніи, весьма не характерны и отзываются грубой плотпичиой 
работой. 

Въ большомъ окнѣ (у) второго этажа заложенъ нижній наруж¬ 
ный откосъ, второй этажъ фасада съ южной стороны иокрытп 
розовой краской, а нижній этажъ расписанъ въ «шахматъ», и въ 
общемъ не производитъ пріятнаго впечатлѣнія. Выше второго этажа 
сдѣланы новыя бойницы, кажется, на основаніи точныхъ данныхъ. 

Въ переходпой галереѣ с (изъ Бѣлой палаты въ Кряжіи те¬ 
рема) раскраска украшеній немного груба и, мнѣ кажется, со¬ 
всѣмъ не требовалась. 

Фасадъ Іонинской галереи е такъ же раскрашенъ, и по про¬ 
изводимому нмъ впечатлѣнію далеко уступаетъ первоначальному 
своему виду. 

Внутренность Іонинской галереи только частью покрыта орна- 
меотаціею, вслѣдствіе чего кажется незаконченною. Орнаменты не 
стильны и нисколько не напоминаютъ работы нашихъ мастеров!» 
XVII ст. Серьги подъ распалубками свода этой галереи были 
гораздо типичнѣе и изящнѣе, что замѣтно по фотографіямі. Панно 
убрано по «церковному», т. е. въ видѣ ряда полотенецъ. 

18) Церковь св. Георгія Богослова построена извѣстнымъ 
строителемъ Іоною Сысовпчемъ на томъ мѣстѣ, гдѣ нѣкогда суще¬ 
ствовалъ знаменитый Григорьевскій монастырь, въ которомъ при¬ 
нялъ постриженіе и вышелъ на апостольскую проповѣдь къ зыря¬ 
намъ св. Стефанъ Пермскій. Храмъ тотъ былъ деревянный и на¬ 
зывался «Затворомъ». Монастырь отличался не только образован¬ 
ностію своей братіи, но и службой, которая всегда сопровожда¬ 
лась прекраснымъ пѣніемъ на обоихъ клиросахъ, по-гречески и 
по-русски. Въ половинѣ прошлаго столѣтія церковь Григорія 
Богослова была возобновлена; причемъ расширены окна, измѣ¬ 
нены входы, сдѣланы лѣпныя украшенія стиля рококо и вмѣсто 
каменнаго иконостаса устроенъ деревянный. 

Послѣ перенесенія архіерейской каѳедры изъ г. Ростова въ 
Ярославль, церковь эта была заброшена, и колокольня, находив¬ 
шаяся при ней, разобрана. (Рис. 3). 

Въ прошломъ году памятникъ этотъ также былъ возобновленъ, 
но главы, наружныя окна и убранство внутреннихъ стѣнъ не при¬ 
ведены въ первоначальный видъ, между тѣмъ какъ передѣлка ал¬ 
тарной крыши изъ прямыхъ скатовъ въ нолубочечпый видъ, ка¬ 
жется, ннчемъ не вызвана. 

Въ церковь, стоящую на высокихъ подклѣтяхъ, входятъ изъ 
коррнлора (1) кремлевской стѣны. Паперть (2) украшена писан¬ 
ными орнаментами и изображеніями разныхъ святыхъ; все весьма 
не изящно, красочно и. не стильно. Внутреннія стѣны церкви* (4), 
нѣкогда украшенныя сплошь жнвоиіісыо, оставлены въ томъ видѣ, 
какой она получила при возобновленіи въ прошломъ столѣтіи, 
т. е. стѣны оштукатурены гладью, а живопись помѣщена въ от¬ 
дѣльныхъ рамкахъ стиля рококо. 

Иконостасъ церкви, прежде всего, былъ не деревянный, какъ 
онъ теперь сдѣланъ, а каменный; затѣмъ устройство перваго 
яруса, имѣющаго аналогію съ каменнымъ иконостасомъ церкви 
Іоанна Богослова, весьма неудачно, ибо здѣсь затерянъ масштабъ 
и сдѣланы не характерныя украшенія. Кронштейны праздннчнаю 
яруса, совсѣмъ не русскаго стиля. Окраска тѣла иконостаса своимъ 
ярко-краснымъ тономъ производитъ весьма непріятное впечатлѣніе. 
Раздѣленіе иконъ верхнихъ двухъ ярусовъ крупно, и вообще весь 
иконостасъ, за исключеніемъ царскихъ дверей, чрезвычайно добро¬ 
совѣстно скопированныхъ съ царскихъ дверей церкви Іоанна Бого¬ 
слова на р. Ишнѣ, представляетъ собою не только плохое соче¬ 
таніе отдѣльныхъ частей, но что-то дешевое, рыночное и во вся¬ 
комъ случаѣ не достойное нашего мастера XVII столѣтія 

Таким!» образомъ, представляя краткій обзоръ возобновленныхъ 
памятниковъ древняго зодчества въ г. Ростовѣ, нельзя не сказать, 
что здѣсь не только пе выражено ихъ прошлое, но даже порваны 
связи, по которымъ можно было бы представить ихъ точный 
первоначальный видъ. 

Конечно, нельзя пе порадоваться доброму дѣлу возобновленія 
нашихъ руинъ, но во всякомъ случаѣ въ настоящее время это 
дѣло нелегкое. Мы отжили то время, когда храмы наши созда¬ 
валъ часто простой мастеръ, то было творчество народное — 
продуктъ физіологически сложившихся элементовъ національной 
жизпи. Во всѣхъ формахъ былъ свой языкъ, своя духовная идея. 
Съ тѣхъ поръ, какъ затмило насъ вліяніе Запада, мы сбились съ 
дороги и забыли наше искусство. 

Въ настоящее время, во имя самосознанія, кажется, настала 
желанная пора возрожденія русскаго искусства. Мы обратились 
къ изученію дошедшихъ до насъ памятниковъ родного искусства; 
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но дѣло это у насъ поставлено еще не особенно счастливо, 
ггбо большинство любителей этого дѣла занимаются только 
поверхностно, между тѣмъ все, что было доступно простому 
мастеру, теперь только подъ силу историку и художнику вмѣстѣ. 

Говоря о ростовскихъ реставраціяхъ, нельзя не замѣтить, что 
тамъ было именно поверхностное знаніе дѣла, и потому возобнов¬ 
ленные памятники нисколько не характеризуютъ ту эпоху нашего 
искусства, къ которой они принадлежатъ, а слѣдовательно искомой 
цѣли здѣсь не достигнуто. 

Напротивъ, если вспомнить прекрасную реставрацію Остан¬ 
кинской церкви близъ Москвы, произведенную нашимъ уважае¬ 
мымъ сочленомъ И. В. Султановымъ, то она, безспорно, достигла 
истинной цѣли, и, кажется, реставрація желательна именно только 
при подобномъ отношеніи къ дѣлу. 


Въ заключеніе позволю себѣ высказаться, что всѣ болѣе или 
менѣе серьезныя возобновленія памятниковъ нашего искусства 
могли бы быть допускаемы близко стоящимъ къ этому дѣлу 
учрежденіямъ только но предварительнымъ проектамъ и подъ 
наблюденіемъ вполнѣ свѣдущихъ людей. 

Не берусь судить о томъ, насколько это возможно, но во вся¬ 
комъ случаѣ это было бы крайне желательно, тѣмъ болѣе, что 
подобныя возобновленія съ каждымъ годомъ учащаются, и слѣдо¬ 
вательно. благое стремленіе жертвователей въ этомъ дѣлѣ, какъ 
сѣмя добраго сѣятеля, можетъ снова упасть въ терніе, и терніе 
выростстъ и заглушитъ сѣмя — и оно не дастъ плода. 

Вл. Сусловъ. • 


Р. 


РЕВЕНЧАТЫЯ ВОДОПРОВОДНЫЯ 


ТРУБЫ. 


Примѣненіе бревенчатыхъ водопроводныхъ трубъ вмѣсто чугун¬ 
ныхъ оказывается цѣлесообразнымъ и умѣстнымъ въ тѣхъ слу¬ 
чаяхъ, когда условіямъ водоснабженія удовлетворяетъ 4-хъ-дюй- 
мовая труба, при давленіи внутри провода не свыше двухъ атмо¬ 
сферъ. Но вслѣдствіе неизбѣжныхъ въ деревѣ мелкихъ трещинъ, 
пропускающихъ воздухъ, бревенчатыя трубы не вполнѣ надежны 
въ забпрныхъ участкахъ провода, въ которыхъ давленіе меньше 
атмосфернаго и воздухъ стремится проникнуть внутрь трубы 
сквозь трещины. Въ напорныхъ участкахъ бревенчатыя трубы 
оказываются весьма пригодными, такъ какъ трещины и скважины 
скоро засоряются мелкою мутью, влекомою водою. При тща¬ 
тельной укладкѣ и отборномъ матеріалѣ бревенчатыя сосновыя 
напорныя трубы сохраняются въ землѣ весьма долго (до 95-ти 
лѣтъ) и, кромѣ дешевизны, имѣютъ предъ чугунными трубами 
преимущество упругости, вслѣдствіе чего неравномѣрная осадка 
грунта, столь разрушительно дѣйствующая на чугунные проводы, 
не причиняетъ имъ вреда. 

Въ окрестностяхъ С.-Петербурга многіе заводы и промышлен¬ 
ныя заведенія, преимущественно находящіеся внѣ черты столич¬ 
наго водоснабженія, добываютъ воду изъ своихъ собственныхъ 
бревенчатыхъ водопроводовъ, число коихъ съ каждымъ годомъ 
увеличиваете)}. 

Въ 1852 г. генералъ-маіоромъ Болдыревымъ построенъ водо¬ 
проводъ дзя снабженія водою чаетпыхъ дворовъ и заведеній вдоль 
Петергофскаго шоссе, отъ Нарвскихъ воротъ, на протяженіи 
около 2 верстъ. Трехъ-дюймовый бревенчатый проводъ беретъ 
воду изъ Черной рѣчки (или Екатерингофки), вблизи деревни 
Волынкиной, на лѣсопильномъ заводѣ Григорьева. Въ самой де¬ 
ревнѣ находится небольшое каменное водоподъемное зданіе, съ 
двумя желѣзными баками на высотѣ 27’ саж. надъ землею; на¬ 
порныя бревенчатыя трубы направляются по землѣ г. Болдырева 
до Нарвскихъ воротъ и оттуда—вдоль Петергофскаго шоссе. Общая 
длина провода около 37’ верстъ. Въ 1876 году Товарищество 
Тентелевскаго химическаго завода, вслѣдствіе закисленія грунто¬ 
вой воды, скопляющейся въ обширномъ пруду на землѣ Товари¬ 
щества, было вынуждено прибѣгнуть къ снабженію водою, достав¬ 
ляемою Болдыревскимъ водопроводомъ. Въ виду сего, рядомъ съ 
существующими двумя бревенчатыми проводами, былъ уложенъ 
третій проводъ, отъ Болдыревской водокачки до завода, находя¬ 
щагося на разстояніи одной версты отъ Н ірвскихъ воротъ, къ 
востоку отъ Петергофскаго шоссе. Количество воды, доставляемое 
этимъ проводомъ, оказалось достаточнымъ для потребностей завода 
въ данное время, но при увеличеніи производительности его 
вскорѣ обнаружился недостатокъ воды въ тѣ дни, когда вся до¬ 
ставляемая проводомъ вода расходовалась снабжаемыми имъ ба¬ 
нями, не смотря на то, что для завода былъ уложенъ совершенно 
отдѣльный проводъ. Причина этого явленія заключалась въ томъ, 
что заводскій проводъ не былъ соединенъ самостоятельно съ ба¬ 
ками въ водоподъемномъ зданіи, а исходилъ изъ общаго для 
всѣхъ трехъ проводовъ распредѣлительнаго чугуннаго ящика, по¬ 
мѣщеннаго въ уровень съ землею и сообщеннаго съ баками однимъ 
лишь А" колѣномъ. Во время усиленнаго разбора воды цзъ 4" про¬ 
вода свободное давленіе въ ящикѣ почти сполна поглощалось 
этнмъ проводомъ, а оба 3" провода находились въ бездѣйствіи, 
хотя створные краны оставались открытыми. 

Въ 1883 году, въ виду предстоявшаго значительнаго увеличе¬ 
нія производительности завода, Товарищество было вынуждено 
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обезпечить водоснабженіе устройствомъ собственной водокачки и 
провода, примыкающаго къ уложеннымъ Болдыревымъ для заводи 
трубамъ, пріобрѣтеннымъ Товариществомъ въ свою собственность. 

Продольная нивеллнровочпая профиль Тентелевскаго водопро¬ 
вода изображена на листѣ черт. 1. Забирной колодецъ видви- 
ну п. въ Черную рѣчку до глубокаго фарватера, на 8 саж. за 
урѣзомъ водъ, н находится противъ мѣста впаденія рѣчки Тара- 
кановки, отдѣляющей Екатерингофскій паркъ отъ завода Кепи га, 
въ Черную рѣчку. Отъ забирпаго колодца 4' бревенчатая труба 
уложена по руслу Таракановкн на глубинѣ 6' ниже ординара и 
оканчивается въ каменномъ колодцѣ къ западу отъ Бумажнаго 
моста. Эта часть провода, длиною въ 90 пог. саж., уложена въ 
водѣ безъ водоотлива. Къ востоку отъ того же моста находится 
водоподъемное зданіе; забирная труба отъ водокачалкн къ камен¬ 
ному колодцу, чугунная, отверстіемъ въ 4'', длиною въ 28 саж. 
Въ деревянномъ водоподъемномъ зданіи 2,3 саж. надъ землею 
расположены два чана, діаметромъ въ 7', высотою въ 4 1 /’'. Вода 
накачивается въ чаны паровымъ насосомъ прямого дѣйствія, безъ 
маховика. Эти чаны соединены съ напорною 4” бревенчатою тру¬ 
бою, зарытою въ землю на глубинѣ 6'. Трубопроводъ пересѣ¬ 
каетъ рѣчку Таракановку въ двухъ мѣстахъ сифонами изъ бре 
венчатыхъ трубъ, уложенныхъ на 9' ниже ордииара. За Нарв¬ 
скими воротами вновь уложенный проводъ примыкаетъ къ 3" за : 
водскому проводу, уложенному Болдыревымъ. 

Изъ этого краткаго описанія Тептелевскаго водопровода видно, 
что, при сооруженіи его, укладка трубъ производилась при весьма 
разнообразныхъ и затруднительныхъ условіяхъ. Способы произ¬ 
водства работъ изложены въ нижеслѣдующемъ. 

Забирной колодецъ (черт. 2, 3 и 4) выдвинутъ въ Чернмо 
рѣчку до судоходнаго фарватера, въ которомъ скорость теченія 
воды, притекающей изъ Невы, довольно значительна (около 18''). 
Колодецъ окруженъ шпунтовыми стѣнками изъ 4" вершк. 3-хъ- 
саженныхъ свай, образующими въ планѣ квадратъ, стороною въ 
2 саж. Въ стѣнкѣ, обращенной къ рѣчкѣ, оставленъ просвѣтъ ши¬ 
риною въ 0,9 саж. для пріема впускного рукава колодца, а въ 
иротпвуположной стѣнкѣ —такой же промежутокъ шириною въ 
0.5 саж. Но бокамъ этого отверстія къ стѣнкамъ примыкаютъ 
два параллельныхъ ряда шпунтовыхъ досокъ длиною въ 17’ саж., 
забитыхъ на разстояніи 0,5 саж. одинъ отъ другого, назначеніе 
коихъ оградить пространство для опусканія бревенчатыхъ трубъ 
на требуемую глубину 6' ниже ординара. 

По забивкѣ свай, окружающихъ колодецъ, и дощатыхъ шпун¬ 
товыхъ стѣнокъ, прнступлено къ выпутыо грунта въ огражден¬ 
номъ стѣнками пространствѣ до надлежащей глубины, помощью 
желѣзныхъ черпаковъ, насаженныхъ на длинные шесты, н воро¬ 
товъ, безъ водоотлива, что оказалось возможнымъ при иловатомъ 
наносномъ грунтѣ русла рѣчки Таракановки. 

Въ колодцѣ грунтъ былъ вынутъ до 9’ ниже ординара, а за¬ 
тѣмъ забиты четыре сваи а, служащія направляющими при по¬ 
груженіи внутренняго колодца, и шесть короткихъ свай Ь , заби¬ 
тыхъ помощью насадокъ до горизонта нижняго вѣнца колодца. 
Внутренній колодецъ срубленъ изъ 4-хъ-вершковыхъ кругляковъ, 
съ остатками не одинаковой длины въ углахъ; нижніе 4 вѣнца 
продольныхъ стѣнокъ выступаютъ на 1 саж. и перекрыты пла¬ 
стинами, зажатыми пятымъ вѣнцомъ, а между нижнимъ и вторымъ 
вѣнцами врубленъ плотный полъ изъ шпунтовыхъ досокъ. Это 
удлиненіе образуетъ впускной рукавъ колодца, выдающійся въ 
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фарватеръ Черной рѣчки. Колодецъ, предварительно срублен¬ 
ный на берегу, былъ собранъ на водѣ, на мѣстѣ погруженія, 
между четырьмя направляющими сваями а, причемъ дно колодца и 
крыша бокового рукава нагружались булыжнымъ камнемъ по мѣрѣ 
наращиванія вѣнцовъ. Опусканіе колодца продолжалось до тѣхъ 
поръ, пока нижній вѣнецъ не сѣлъ на верхушки шеста корот¬ 
кихъ свай Ь, затѣмъ отверстіе въ передней стѣнкѣ (со стороны 
рѣки) было забрано шпунтовыми короткими сваями, концы коихъ 
входили въ пазъ, вынутый въ крышѣ рукава колодца, п стѣны 
связаны ц скрѣплены схватками, насадками и болтами. Въ стѣнкѣ 
внутренняго колодца, обращенной къ берегу, было заранѣе вы¬ 
рублено вертикальное отверстіе, нижняя закругленная грань коего 
находилась при опущенномъ колодцѣ на глубинѣ 6' ниже ординара. 
Это окно служило для погруженія бревенчатой трубы, конецъ коей 
выдается въ колодецъ н снабженъ мѣднымъ цилиндрическимъ на¬ 
конечникомъ, длиною 18", діаметромъ 6", съ круглыми отверстіями 
въ V въ стѣнкахъ. По опусканіи трубъ, окно было забрано до¬ 
сками, п все пространство между внутреннимъ колодцемъ и на¬ 
ружными шпунтовыми сваями наполнено накиднымъ камнемъ до 
уровня верхнихъ насадокъ, т. е. до высоты 0,5 с. надъ ордина- 
номъ. Для защиты всего сооруженія отъ удара судовъ, на раз¬ 
стояніи 1 саж. отъ передней стѣнки забиты три буровыя сваи, 
состоящія каждая изъ трехъ, стянутыхъ болтами, 7-ми-вершко- 
выхъ свай, длиною въ 4 саж. 

Заготовленіе бревенчатыхъ трубъ производилось на лѣсномъ 
дворѣ Григорьева. Отборныя, прямыя, безъ табачныхъ сучьевъ 
6-верш, сосновыя бревна, длиною въ 3 саж., укладывались на козлы 
на высотѣ 0,5 саж. надъ землею, п высверливаніе отверстія про¬ 
изводилось съ обоихъ концовъ 4" буравомъ, прикрѣпленнымъ къ 
длинному желѣзному стержню. Остріе бурава вставлялось въ серд¬ 
цевину бревна, а стержень поддерживался двумя козлами на такой 
высотѣ, чтобы онъ образовалъ продолженіе осп бревна. Вращеніе 
бурава производилось двумя рабочими помощью насаживаемой на 
стержень бурава рукоятки. Правильная установка бурава и направ¬ 
леніе его по центру бревна требуютъ нѣкоторой опытности со 
стороны рабочихъ. 

Высверленныя такпмъ образомъ трубы сглаживались внутри 
и очищались отъ стружекъ. Внутреннія стѣнки представляли до¬ 
вольно гладкую и ровную поверхность. На концы надѣвались же¬ 
лѣзные бюгеля н концевыя отверстія раздѣлывались отъ рукп 
конически, до 5•/» дюймовъ, для принятія стыковой втулки. 

Соединеніе трубъ въ стыкахъ произведено посредствомъ встав¬ 
ленныхъ въ ушпренные концы трубъ дубовыхъ точеныхъ втулокъ, 
изображенныхъ въ разрѣзѣ на черт. 5. Соединеніе это оказалось 
вполнѣ непроницаемымъ для воды и весьма прочнымъ, вслѣдствіе 
упругости матеріала, допускающей нѣкоторое отклоненіе трубы 
отъ прямой линіи послѣ окончательной забивкп втулки, безъ вся¬ 
каго поврежденія въ стыкѣ. 

Заготовленныя трубы спускались въ воду, въ предупрежденіе 
растрескиванія пхъ, и доставлялись на мѣсто работъ по мѣрѣ на¬ 
добности. 

Способъ укладки трубъ на сушгъ показанъ на черт. 6. Вт. 
уширенный конецъ отверстія уложеннаго бревна вставляется пред¬ 
варительно смоченная водою дубовая втулка, а слѣдующее бревно 
укладывается на дно траншеи такъ, чтобы отверстіе трубы при¬ 
ходилось въ продолженіи отверстія втулки. Затѣмъ вповь уложен¬ 
ное бревно набивается на втулку ударами деревянной бабы, на¬ 
зываемой барсомъ, привѣшенной канатомъ къ доскѣ, перекинутой 
черезъ ровъ. Въ конецъ барса загоняется ломъ, которымъ стар¬ 
шій рабочій направляетъ удары барса. При каждомъ ударѣ бревно 
набивается на коническую втулку, которая одновременно другимъ 
концомъ вдавливается въ коническое отверстіе уложеннаго звена. 
Послѣ 25 — 30 ударовъ барсомъ втулка плотно прилегаетъ къ 
стѣнкамъ трубъ, и торцы двухъ смежныхъ бревенъ сближены на І'/і 
или 2 дюйма. Уложенное звено немедленно засыпается землею, 
для сохраненія влажности бревенъ. 

Способъ укладки трубъ въ водѣ , безъ водоотлива, на участкѣ 
длиною въ 90 саж. между забнрнымъ колодцемъ въ Черной рѣчкѣ 
п береговымъ колодцемъ у Бумажнаго моста, обтяснепъ па черт. 
7, 8, 9 и 10. Погружевіе трубъ въ русло рѣчки Таракановки 
оказалось неизбѣжнымъ, вслѣдствіе невозможности вырытья рва по¬ 
перекъ Екатерингофскяго парка, густо засаженнаго деревьями и 
изрѣзаннаго каналами и прудами. Опусканіе трубъ на глубину 6' 
ниже ордипара производилось партіями въ 9 бревенъ, предвари¬ 
тельно соединенныхъ между собою посредствомъ дубовыхъ вту¬ 
локъ па мѣстѣ погруженія. Работа производилась въ слѣдующемъ 
порядкѣ. 


Вдоль всей линіи укладки трубъ, отъ Бумажнаго моста до ко¬ 
лодца въ Черной рѣчкѣ, забпто два ряда шпунтовыхъ досокъ, 
длиною въ 1,5 саж., съ промежуткомъ между рядами въ 0,5 саж., 
и въ этомъ пространствѣ грунтъ вынутъ черпаками до надлежа¬ 
щей глубины 6’ ниже ординара, причемъ вынутый грунтъ свали¬ 
вался на сторону берега. Труба сплавлялась къ мѣсту укладки и 
подвѣшивалась въ горизонтальномъ положеніи па 2" выше уровня 
воды, съ одного конца—веревкою, прикрѣпленною къ перекладинѣ, 
съ другого конца—крюкомъ небольшой цѣнной дифференціальной 
таліи въ ‘/ 3 тонны подъемной силы. Слѣдующая труба подводи¬ 
лась на водѣ н подвѣшивалась такимъ-жѳ способомъ, а затішъ въ 
стыкъ вводилась дубовая втулка, па которую пабпвалось подвѣ¬ 
шенное бревно ударами барса, какъ изображено на черт. 7.— 
Послѣднее, девятое звено подвѣшивалось на двухъ таліяхъ; въ 
остальныхъ-же звеньяхъ веревочныя подвѣски были удалены, такъ 
что всѣ 9 плотно соединенныхъ втулками бревенъ висѣли на 10 
дифференціальныхъ таліяхъ въ одной линіи, на высотѣ 2" надъ 
водою, посрединѣ пространства между шпунтовыми рядами. Для 
охраненія горизонтальнаго положенія ихъ во время погруженія, 
опусканіе нижнихъ блоковъ всѣхъ 10 талій должно было произ¬ 
водиться одновременно на опредѣленную п во всѣхъ блокахъ оди¬ 
наковую величину. Это достигнуто приспособленіемъ, изображен¬ 
нымъ на черт. 9, состоящимъ изъ двухъ реекъ, соединенныхъ на 
одномъ концѣ шарниромъ. Въ верхнюю рейку, на опредѣленномъ 
разстояніи отъ осп вращенія, сбоку забптъ желѣзный гвоздь. 
Нижнія рейки укладывались поперекъ шпунтовыхъ стѣнокъ п при¬ 
бивались къ нимъ у стоекъ, поддерживающихъ перекладины п та¬ 
ліи такъ, чтобы гвозди въ верхнихъ подвижныхъ рейкахъ прихо¬ 
дились на одной линіи съ осями верхпнхъ блоковъ. По установкѣ 
всѣхъ десяти совершенно однообразныхъ реекъ, къ каждой былъ 
приставлен!, рабочій. Концы реекъ поднимались по командѣ на 
одинаковую высоту, опредѣляемую распорками длиною въ 3, 
вставляемыми въ зарубки, сдѣланныя во всѣхъ рейкахъ на оди¬ 
наковыхъ разстояніяхъ отъ осей шарнировъ. Затѣмъ ближайшее 
звено свободной цѣпи дифференціальнаго блока надѣвалось на 
гвоздь верхней рейки, распорки вынимались, и по командѣ: разъ, 
два, три!—концы всѣхъ десяти рычаговъ опускались разомъ до ниж¬ 
нихъ реекъ. При каждомъ опусканіи рычага сматывалось 30" цѣпи, 
чему соотвѣтствовало пониженіе нижняго блока и привѣшенной 
къ нему трубы на 1«/з". Отверстія крайнихъ трубъ были забиты 
деревянными пробками. Когда трубы были опущены настолько, 
что онѣ плавали на водѣ, то на каждое звено, посрединѣ длины 
его, насаживался бездонный ящикъ, изъ двухъ продольныхъ до¬ 
сокъ въ 1'/» саж. длины, связанныхъ тремя поперечными досками 
и стянутыхъ клиньями. Въ поперечномъ сѣченіи (черт. 10) ящикъ 
имѣлъ форму корыта и къ концевымъ доскамъ были прибиты 
рейки, которыя во время погруженія удерживались рабочими въ 
вертикальномъ положеніи. Ящики наполнялись булыжнымъ кам¬ 
немъ на столько, чтобы вѣсъ камней съ избыткомъ преодолѣвалъ 
стремленіе бревенъ всплывать на поверхность воды. Дальнѣйшее 
погруженіе производилось залогами въ 10 подъемовъ рычаговъ, 
послѣ чего равномѣрность погруженія провѣрялась по указаніямъ 
уровня воды на рейкахъ съ дѣленіями, прибитыхъ къ торцу каж¬ 
дой трубы, и замѣченныя неизбѣжныя неравномѣрности осадки 
исправлялись опусканіемъ или поднятіемъ звена. Когда трубы 
легли на дно траншеи, то пхъ немедленно засыпали грунтомъ, вы¬ 
нутымъ черпаками, съ утрамбовкою по бокамъ нагрузочныхъ 
ящиковъ. 

Для того, чтобы первое звено слѣдующей партіи погружаемыхъ 
трубъ приходилось на продолженіи осп послѣдняго звена опу¬ 
щенныхъ трубъ, къ концу этого звена заранѣе прикрѣплялись 
два горизонтальныхъ бруса, выдающіеся за торецъ трубы на 
0,5 саж., связанные на этомъ разстояніи поперечнымъ брускомъ 
съ выемкою, соотвѣтствующей закругленію окружности бревна. 
Брусья прикрѣплялись къ трубѣ двумя хомутами до начала по¬ 
груженія (чер. 11). Конецъ первой трубы слѣдующей партіи 
погружаемыхъ бревенъ ложился въ сдѣлапную въ поперечинѣ 
выемку и такпмъ образомъ принималъ надлежащее па днѣ рва 
положеніе. 

Соединеніе двухъ отдѣльно опущенныхъ партій трубъ про¬ 
изведено посредствомъ мѣдныхъ трубъ, прибитыхъ флянцами къ 
торцамъ оконечныхъ трубъ. Для укладки пхъ, въ трехъ мѣстахъ 
устраивались перемычки изъ глины (черт. 11 и 12), и вода выка¬ 
чивалась. Мѣдныя трубы заготовлялись по мѣркѣ, соотвѣтственно 
разстоянію между торцами (отъ 2 до 3 фут.). Во время погру¬ 
женія послѣдней къ Черной рѣчкѣ партіи трубъ, мѣдпая сѣтка, 
прибитая къ вдающемуся въ колодецъ концу трубы, была плотно 
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ікрыта колпякомъ изъ резиноваго полотна, не пропускавшаго 
воду внутрь трубы. Шпунтовыя ДОСІШ отрѣзаны при ШІЗКОМЬ 
стояніи воды. 

Укладка, трубъ въ сифонахъ, пересѣкающихъ рѣчку Таракановку 
въ двухъ мЬстахъ, не могла оыть произведена безъ водоотлива, 
гакъ какъ грунтъ оказался плотно-глинистый, не поддающійся 
усилію ручного черпака. По случаю мелководія на мѣстахъ пе¬ 
рехода, оказалось возможнымъ достигнуть непроницаемости пере¬ 
мычки забивкою съ каждой стороны траншеи одного только ряда 
досокъ, съ завалкою глиною снаружи. 

Вертикальныя колѣна сифоновъ состоятъ изъ мѣдныхъ 4" трубъ, 
соединенныхъ съ бревенчатыми трубами флянцами (съ кожаными 
прокладками), прибитыми къ торцамъ мѣдными 3" гвоздями 
(черт. 5). Стояки окружены колодцами изъ 4 верш, пластинъ 


и въ каждомъ изъ. нпхъ помѣщены створная задвижка и кранъ 
для выпуска воздуха, надъ которыми находится входной люкъ 
(черт. 13). 

При незначительномъ возвышеніи чановъ надъ землею (2,3 саж.), 
водопроводъ доставлялъ до 100000 литровъ воды въ сутки. 
Вслѣдствіе большей потребности воды на заводѣ, давленіе въ тру¬ 
бахъ пришлось нѣсколько увеличить, что достигнуто установкой 
вертикальной напорной, сверху открытой, трубы, проведенной до 
чердака зданія водокачалки; столбъ воды увеличился на 9', а ко¬ 
личество доставляемой проводомъ воды удвоилось. Чаны дер¬ 
жатся постоянно наполненными и служатъ для промывки забирной 
трубы стремотокомъ. 

Инженеръ А. Гречъ. 


^Зы ТЯГИ ВАШЕ КАРНИЗОВЪ БЕЗЪ ПЕРЕРЫВОВЪ ВЪ УГЛАХЪ. 


Извѣстно, что при тягѣ карнизовъ шаблонъ не можетъ быть 
доведенъ вплоть до пересѣченія стѣнъ, образующихъ вогнутый 
уголъ, н потому получаются перерывы тяги на обѣихъ этихъ стѣ- 
ахъ. Перерывы эти тѣмъ больше, чѣмъ больше относъ карниза. 
Недотянутыя шаблономъ части дѣлаются штукатурами «отъ рукп», 
.1 особую плату*). Работа эта требуетъ особаго мастерства, при обык- 
новенномъ-жѳ исполненіи она весьма неудовлетворительна. Стоитъ 
только внимательно посмотрѣть на углы карнизовъ, чтобы въ 
большинствѣ случаевъ замѣтить разницу въ частяхъ, дѣланныхъ 
шаблономъ и доведенныхъ отъ руки. 

Указанныя неудобства особенно ощутительны при натягиваніи 
внутреннихъ карнизовъ, у которыхъ относъ обыкновенно больше 
высоты, углы большею частью (если не преимущественно) вогну- 
ые и въ болѣе или менѣе сложныхъ плафонахъ повторяются 
чаще, а всѣ недостатки ручной работы гораздо замѣтнѣе. При 
натягиваніи наличниковъ въ стилѣ «Возрожденія», необходимость 
перерывовъ въ углахъ «ушковъ» весьма чувствительно отзывается 
на ихъ стоимости, такъ какъ на нѣкоторыхъ изъ такихъ налич- 
ігиковъ бываетъ до 18 угловъ на одномъ окнѣ. 

Такимъ образомъ не будетъ излишнимъ предложить на обсуж¬ 
деніе попытку рѣшенія вопроса о томъ: нельзя-ли тянуть шабло¬ 
номъ карнизы безъ перерывовъ въ углахъ, тѣмъ болѣе, если спо¬ 
собъ этотъ совсѣмъ несложный и мало чѣмъ отличается отъ су¬ 
ществующаго? 

Предположимъ (черт. Л» 1), что АВС В часть плана прямо¬ 
угольной комнаты съ внутреннимъ карнизомъ аЪс, котораго относъ 
Ък. На величину этого относа шаблонъ не доходитъ до стѣны АВ 
и до стѣны ВС\ слѣдовательно, часть карниза между линіями Ък 
а Ък ’ есть именно та часть, которая «доводится» отъ руки. Ова, 
конечно, тѣмъ больше, чѣмъ больше относъ. Если пересѣчь этотъ 
карнизъ въ какой-либо точкѣ с вертикальной плоскостью подъ 
угломъ 45° къ стѣнѣ, то получимъ сѣченіе ей, которое во всѣхъ 
точкахъ карниза по направленію отъ с къ В н А будетъ одина¬ 
ково. Плоскость ВЪ параллельна ей; слѣдовательно, пересѣченіе 
карнизовъ совпадетъ съ этимъ сѣченіемъ, а стало быть, плос¬ 
кость эта, оставаясь сама себѣ параллельною, можетъ двигаться 
но всему карнизу, и пересѣченіе ея ей вездѣ будетъ совпадать съ 
карнизомъ, не исключая п угла ВЪ. Если плоскость будетъ па¬ 
раллельна Ху, то то-же самое произойдетъ по направленію къ С 
и В п т. д. по всему карнизу и во всѣхъ углахъ. 

Изъ сказаннаго слѣдуетъ, что шаблономъ, на которомъ вырѣ¬ 
зано пересѣченіе какого-либо карниза съ плоскостью подъ угломъ 
15° къ полю стѣны, можно натянуть весь тотъ карнизъ, какъ на 
прямыхъ его частяхъ, такъ и въ углахъ, безъ перерывовъ. Въ 
■томъ состоитъ принципъ предлагаемаго способа, а изъ дальнѣй¬ 
шаго видно, что подробности и исполненіе также несложны п 
удобоисполнимы нашими рабочими, такъ какъ мало отличаются 
отъ существующихъ пріемовъ. 

Пусть АВСВ (черт. № 2) есть доска (или сколоченный изъ 
досокъ щитъ), на которомъ начерченъ профиль желаемаго пли 
даннаго карниза аЪсй... Если внизъ по ребру СВ отъ точки С 
отложить линію Ст равную ас и затѣмъ отъ той-же точки С по 
горизонтальному ребру ВС отложить линію равную ат, то полу¬ 
чимъ точку а'. 


*) Уголъ считается за погонную сажепь карниза. Ред. 


Затѣмъ такимъ-же образомъ (отлагая отъ точки к внизъ ли¬ 
нію кЪ, а горизонтально линію Ъп ) получимъ точку Ъ', затѣмъ 
с' и т. д. 

Линія а' V с' е 1 ... представитъ собою пересѣченіе даннаго кар¬ 
низа съ вертикальной плоскостью, наклонной къ полю стѣны подъ 
угломъ 45°, по которой и вырѣзается доска. 

Обыкновенно шаблонъ вырѣзается не подъ прямымъ угломъ 
къ плоскости доски, а нѣсколько вкось, съ раструбомъ въ сто¬ 
рону хода шаблона (черт. № 3), чтобы онъ меньше «задиралъ», 
а съ протпвуположной стороны оковывается желѣзомъ, чтобы 
оно гладило, и дерево не мочалилось-бы. Въ предлагаемомъ шаб¬ 
лонѣ должно быть сдѣлано то же самое, только уголъ между же¬ 
лѣзомъ и косиной срѣза долженъ быть острѣе (меньше 45°). Тогда 
въ обѣ стороны хода отъ угла шаблонъ не будетъ задирать 
(черт. № 4). 

Это, впрочемъ, совершенно вѣрно только относительно карни¬ 
зовъ въ родѣ начерченнаго на черт. Л» 2, не имѣющихъ гуртовт 
на горизонтальныхъ свѣшивающихся со стѣны частяхъ. Къ кар¬ 
низамъ же, имѣющимъ эти гурты, какъ напр. на черт. № 5, ска¬ 
занное не можетъ быть отнесено вполнѣ, потому что шаблонъ 
въ частяхъ аЪсй будетъ идти къ нимъ «противъ шерсти». 
Когда шаблонъ (черт. № 4) пойдетъ по направленію горизонталь¬ 
ной стрѣлки, онъ будетъ задирать части ас, а когда по направ¬ 
ленію вертикальной, то— Ъй. Въ такихъ случаяхъ не совсѣмъ глад¬ 
кія части гуртовъ придется мѣстами сглаживать отъ руки (это 
все-таки легче, чѣмъ лѣпить ихъ). Въ большихъ же такихъ высту¬ 
пахъ можно и этого избѣжать. 

Предположимъ (черт. № 6), что АВС есть выступъ на пла¬ 
фонѣ, ВЕ положеніе ребра шаблона въ углу. Продолжимъ линію 
АВ и ВС, проведемъ кривую аВЪ —касательную къ обѣимъ по¬ 
лученнымъ линіямъ, и по частп ея а закруглимъ вырѣзку шабло¬ 
на, а по части Ъ сдѣлаемъ набойку с. Тогда, при движеніи шаб¬ 
лона отъ В къ С, часть Ъ будетъ сглаживать линію ВС, а при 
движеніи отъ В къ А —самъ шаблонъ своей частью а будетъ дѣ¬ 
лать то же по линіи В А. 

Затѣмъ шаблонъ ставится въ станокъ, состоящій обыкновенно 
изъ треугольника, въ родѣ показаннаго въ планѣ на чертежѣ № 7, 
сбитаго изъ брусковъ, къ которому шаблонъ ай Прикрѣпляется 
раскосными брусками пп..., причемъ гипотенуза Ъс двигается ио 
направляющему бруску, а ребро шаблона й ведетъ карнизъ. Для 
предлагаемаго шаблона нуженъ точно такой-же станокъ, только 
прямой уголъ (я) долженъ быть сдѣланъ по наугольнику, а ги¬ 
потенуза Ъс должна быть точно раздѣлена пополамъ. Катеты аЪ 
ц ас, конечно, должны быть равны. Самый же шаблонъ укрѣпленъ 
своимъ вырѣзнымъ ребромъ не къ сторонѣ гипотенузы Ъс, а, на¬ 
оборотъ, къ вершинѣ прямого угла я. По направляющим!, бру¬ 
скамъ должна ходить не гипотенуза, а тотъ или другой катетъ, 
смотря по надобности. При этомъ шаблонъ будетъ всегда накло¬ 
нен!. къ стѣнамъ подъ угломъ 45°. На чертежѣ № 8 изображенъ 
такой шаблонъ въ планѣ, а на № 9 - тотъ-же шаблонъ въ изо¬ 
метрической проекціи. Такъ какъ верхняя часть шаблонной доски 
должна ходить также по направляющимъ брускамъ, то на черте¬ 
жѣ Л; 8 показана и выемка для этого; но эта выемка не прямо¬ 
угольна, какъ бываетъ обыкновенно, а имѣетъ форму, показанную 
на чертежѣ, для того, чтобы эта часть шаблона могла безпрепят¬ 
ственно двигаться по направляющимъ брускамъ, показаннымъ на 
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чертежѣ пунктиромъ, независимо отъ того, что они составляютъ 
уголъ между собой. 

Имѣя готовымъ описанный выше шаблонъ со станкомъ, можно 
въ такомъ видѣ представить себѣ общій ходъ работы съ нимъ. 
Предположимъ, что АВСВ (черт. № 10) стѣны зданія (въ планѣ), 
на которыхъ предполагается натянуть карнизъ (наружный пли 
внутренній — все равно); пунктирная линія изображаетъ относъ 
карниза. Шаблонъ аЬс двигается по направляющимъ брускамъ 
катетомъ аЬ или ас, смотря по надобности. Вырѣзное п окованное 
ребро шаблона ай находится въ точкѣ а. 

Прямую линію ВО рабочій тянетъ на катетѣ ас или аЬ (какъ 
ему удобнѣе); приближаясь же къ углу (напр. В), онъ ставитъ 
шаблонъ на катетъ ас н работаетъ имъ, пока катетъ аЬ не 
упрется въ стѣну А В, ставъ на соотвѣтствующій направляющій 
брусокъ. Тогда работа продолжается по сказанному бруску на ка¬ 
тетѣ аЬ, причемъ уголъ карниза обработывается точно также, какъ 
и прямая часть. На стѣнѣ СВ придется работать на катетѣ ас. 
причемъ также получится самъ собою уголъ н т. д. Понятно, 
что тяга будетъ глаже, когда шаблонъ идетъ «по шерсти», т. е. 
когда онъ идетъ (въ углу В) по стѣнѣ А В, отъ точки В къ А, 
а по стѣнѣ ВС —отъ В къ С. 

При натягиваніи наличниковъ къ окнамъ ц дверямъ, шаблонъ 
можетъ быть устроенъ проще, потому что размѣры тягъ срав¬ 
нительно весьма невелики. Онъ можетъ состоять просто изъ 
двухъ взаимно-перпендикулярныхъ досокъ, изъ которыхъ на одной 
вырѣзано пересѣченіе наличника съ плоскостью, наклоненной подъ 
угломъ 45° къ направленію наличника, а другая вырѣзана въ 
формѣ треугольника сорокапятиугольника (черт. № 11 п № 12). 

Общій ходъ работы тотъ-же, какъ и въ предыдущемъ случаѣ, 
причемъ катеты сорокапятпугольника могутъ двигаться по на¬ 
правляющимъ брускамъ, расположеннымъ или въ свѣту окна—по 
притолкамъ, плн кругомъ наличника, съ внѣшней его стороны. 

Дѣло нѣсколько осложняется въ ннжннхъ частяхъ наличника, 
если нѣтъ постамента и если существуетъ кирпичный выступъ 
для подоконнаго пояска, такъ какъ шаблонъ не можетъ дойти до 
него всѣми своими частями. При положеніи аЬ (черт. Л» 13) не 
дойдетъ часть Ъ, а при положеніи ей, не дойдетъ часть с. Часть 
наличника, оставшаяся въ треугольникѣ Ьйа пли а ей, должна 
быть сдѣлана отъ руки. Эго одинъ изъ двухъ только случаевъ, 
когда вся тяга не можетъ быть сдѣлана шаблономъ. (Другой 
случай, когда карнизъ упирается въ поперечную стѣну п тамъ 
кончается.) Но, во-первыхъ, по направленію къ свѣту окна на 
наличникѣ (еслп принять положеніе ей) бываетъ обыкновенно 
гладкое поле, или очень несложный обломъ, а во-вторыхъ—налич¬ 
никъ имѣетъ обыкновенно постаментъ пли кончается загиб о мт. 
тяги, какъ показано на черт. Л» 15, или имѣется подоконный 
поясокъ штукатурной работы. 

Вь первомъ случаѣ (черт. Л« 14) наличникъ натягивается 
шаблономъ до предѣловъ возможнаго, а недотянутая часть при¬ 
крывается постаментомъ, причемъ высота его будетъ, приблизи¬ 


тельно, равна половинѣ ширины наличника, какъ это обыкновенно 
бываетъ (а если данный постаментъ больше — тѣмъ лучше). 

Во второмъ случаѣ (черт. Л» 15) не представятся никакихъ 
затрудненій; наличникъ дотягивается какъ и въ остальныхъ 
углахъ. 

Въ третьемъ случаѣ (черт. Л"» 16) сперва вытягивается налич¬ 
никъ, а потомъ уже подоконный поясокъ. 

Предположимъ теперь, что требуется натянуть наличникъ съ 
ушками (черт. № 17) и что Ы профиль этого наличника—въ уве¬ 
личенномъ видѣ. На профилѣ заштрихована та часть наличпика, 
которая не дѣлаетъ изгибовъ соотвѣтственно ушкамъ, а идетъ 
прямолинейно кругомъ окна. Не заштрихованная часть—именно та, 
которая, изгибаясь, даетъ ушки. По извѣстному уже способу чер¬ 
тится удлиненный профиль для шаблона и вырѣзается на двухъ 
дощечкахъ два такихъ профиля: одинъ для части заштрихованной, 
другой — для бѣлой. 

Болѣе длинный шаблонъ (для заштрихованной части) врѣ¬ 
зывается перпендикулярно въ доску, вырѣзанную въ формѣ тре¬ 
угольника сорокапятпугольника (см. чер. № 12). Маленькій ш.ч- 
блончикъ обдѣлывается, какъ показано въ планѣ на черт. Л» 18, 
причемъ треугольнички а изображаютъ собою набивные куски 
дерева. 

Затѣмъ кругомъ наличника, съ внѣшней стороны его, укрѣ¬ 
пляются направляющіе бруски аЬсй и т. д. Бруски эти не цѣльные, 
а противъ ушковъ въ предѣлахъ, показанпыхъ пунктиромъ, они 
имѣютъ прямоугольныя вставки, какъ показано на правой сторонѣ 
черт. Л» 17. 

Шаблономъ, сдѣланнымъ для заштрихованной части, натяги¬ 
вается по этимъ брускамъ (правая сторона) весь наличникъ кругомъ 
окна по предыдущему способу. Затѣмъ вставные бруски выдви¬ 
гаются на величину выступа ушковъ, какъ показано на лѣвой 
половинѣ чертежа, и натягивается остальная часть наличника 
вторымъ маленькимъ шаблончнкомъ. 

Вся эта статья изложена вь предположеніи, что углы, обра¬ 
зуемые карнизами, прямые, потому что въ большинствѣ случаевъ 
приходится имѣть дѣло именно съ такими углами. Но сущность 
пріемовъ остается та-же и для какихъ угодно угловъ, только 
плоскость сѣченія карниза должна быть параллельна плоскости 
равнодѣлящеи дапный уголъ. 

Понятно, что для одного угла не стоитъ дѣлать описываемаго 
шаблона, а сказанное относится къ случаямъ, когда одинъ и 
тотъ-же уголъ повторяется нисколько разъ, напр., когда стѣны 
обр ізуютъ правильный шестиугольникъ, восьмиугольникъ и т. д. 

Вотъ въ главныхъ чертахъ мысль о возможности вытягиванія 
карнизовъ безъ перерывовъ въ углахъ. 

Желательно было-бы, что-бы болѣе свѣдущіе люди удѣлили 
часть своего досуга на замѣчанія по поводу этой попытки, въ 
особенности послѣ практическаго испытанія хотя бы отдѣльныхъ 
ея частей. 

И. Я. Капустинъ. 


С м ъ С ь. 

* 


Устройство отопленія и вентиляціи въ казенныхъ учебныхъ 
заведеніяхъ въ Саксоніи. 

По сообщенію «Агсіііѵ (иг Ну^іепе» за 1883 годъ, саксонскимъ 
правительством'!, было подвергнуто изслѣдованіямъ и наблюденіямъ 
съ начала 1881 года 40 учебныхъ заведеній, результаты которыхъ 
приведены ниже вкратцѣ. Средняя стоимость устройства отопленія 
н вентиляціи разсчитана на 100 куб. метр, отопливаемаго про¬ 
странства: 

Цѣна Стоим, топл. 
устройст. за день. 

При паро-воздушн. отопл. сист. Сульцера (Зиіхег.). 642,16 м. — 0,15 м. 


> водяномъ отопленіи > > 346,99 > — 0,17 > 

» пневматическомъ отопленіи сист. Келлинга. 270,97 > — 0,16 » 

> отопленія обыкновенными печами . 85,90 > — 0,22 > 


При этомъ не приняты въ разсчетъ какъ учрежденія съ устрой¬ 
ствомъ отопленія смѣшанной системы, такъ и устройство въ По¬ 
литехнической школѣ въ Дрезденѣ. Далѣе, какъ слѣдствіе отопленія 


и вентиляціи, въ гигіеническомъ отношеніи были получены слѣ¬ 
дующіе средніе результаты относительно отапливаемаго простран¬ 
ства. 



Температура. 

Содержаніе уг* Относительная 
лекислоты. влажность. 

Комнатный воздухъ. 

Утромъ.! Въ полд. 

|Утромъ.;Въ полд. 

Утромъ. 

}Въ полд. 

При плевматич. отоплен. 

17,80 

19,00 

0,087°/о 

0,184°/ ь 

49,4°/. 

51,8"/ 0 

< водяномъ отопленіи. 

17,5 

20,0 

0,098 

0,233 

40,1 

47,1 

< отопленіи печами. . 

14,9 

18,5 

0,108 

0,264 

52,7 

57,9 


Эги наблюденія производились утромъ, тотчасъ передъ началом!» 
занятій (ученія), и въ полдень—тотчасъ передъ окончаніемъ ихъ. 

Рѣшеніе о достоинствѣ какой-либо изъ системъ становится 
вполнѣ яснымъ при приведеніи слѣдующихъ нормальныхъ цифръ: 
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температура какъ утромъ, такъ и въ полдень должна быть не ни¬ 
же 17,5° и не выше 20° ц.;содержаніе углекислоты въ воздухѣ должно 
быть при началѣ ученія не болѣе 8 и при концѣ его около 20 на 
! 0.000 частей воздуха; допускаемая самая мсаыиая мѣра относи¬ 
тельной влажности комнатнаго воздуха должна быть 50 процентовъ, 
[адо еще замѣтить, что при отопленіи водяномъ п обыкновен- 
,ыми печами устройство только снабжено достаточнымъ прито¬ 
комъ воздуха; въ большинствѣ случаевъ возобновленіе воздуха 
юстигается временнымъ открытіемъ оконъ или отверстій въ две¬ 
ряхъ (.ІаЬіизіекІарреп). Вообще оказалось при вышеприведенныхъ 
испытаніяхъ, которыя зимою 1881/82 были повторены при почти 
одинаковых!) условіяхъ, что каждая изъ трехъ системъ отопленія 
казенныхъ учебныхъ заведеній отвѣчала гигіеническимъ требова¬ 
ніямъ во всѣхъ отношеніяхъ и устройствомъ своимъ соотвѣтство¬ 
вала требуемыми нормальнымъ условіямъ, какъ напр.: пневмати- 
еское отопленіе Политехнической школы въ Дрезденѣ, водяное 
■-топленіе новаго зданія ученической семинаріи въ Гриммѣ и отоп- 
іеніе печами семинарій въ Вальденбургѣ и Кальгсбергѣ. 


Громоотводъ системы профессора Ценгера. 

Извѣстно, что цѣль громоотвода — защитить зданіе отъ вред¬ 
наго дѣйствія удара молніи. Для постояннаго изливанія электри¬ 
чества по громоотводу, послѣдній обыкновенно оканчивается 
стріемъ или жаломъ. 

Но, по мнѣнію знаменитаго профессора Пражскаго Технологи¬ 
ческаго Институра Ценгера, остроконечія вовсе не должно быть 


на громоотводахъ, а послѣдніе должны имѣть на верхнемъ концѣ 
продолговатую, яйцевидную форму — овоидъ. 

Г. Ценгеръ дѣлалъ слѣдующій опытъ, подтверждающій его 
мнѣніе: онъ устанавливалъ подъ электроскопомъ вертикальный 
стержень, на верхнемъ концѣ котораго имѣется остріе. Сверху 
онъ приближалъ къ острію пластинку, соединенную съ электриче¬ 
скою машиною. То-же самое онъ повторилъ, замѣнивъ остріе 
овоидомъ. 

Изъ опыта оказалось, что пспускательная способность острія 
и оьонда, замѣтная въ темнотѣ, одна п та же; между тѣмъ разрядъ 
электричества, т. е. перескакиваніе искры, получается при разстоя¬ 
ніи пластинки отъ острія въ 50 сантиметровъ, а отъ овоида—въ 
8 сантиметровъ. Поэтому, если остріе въ громоотводахъ замѣ¬ 
нить овоидомъ, то вѣроятность удара будетъ значительно умень¬ 
шена потому, что туча должна спуститься гораздо ниже для того, 
чтобы могъ получиться разрядъ въ видѣ молніи, между тѣмъ какъ 
! тихій разрядъ останется, безъ сомнѣнія. 

Пражскій Технологическій Институтъ снабженъ этими громо¬ 
отводами, и, по словамъ Ценгера, они произвели удивительное 
дѣйствіе, а именно: во время грози, когда еще не была окончена 
нижняя часть громоотвода, такъ что оставалось провести проводъ 
на разстояніе 1,5 метровъ до земли, внезапно стали появляться 
одна за другой искры, перескакивающія черезъ этотъ большой 
промежутокъ, безъ удара молніи. Во время этой грозы молвія 
ударила всего 10 разъ въ различныя зданія, изъ которыхъ нѣко¬ 
торыя были снабжены обыкновенными громоотводами съ остріями 
и расположены были ниже зданія Технологическаго Института. 

(Зап. Т. О.) 


БИБЛІОГРАФІЯ. 


Передъ нами находится брошюра: «Городская Александровская 
барачная больница въ Петербургѣ». Построена по проектамъ и 
іодъ наблюденіемъ инженера-архитектора Д. Д. Соколова, орди¬ 
нарнаго ирофес. Иней. Гражд. Инж. и Инст. Инжен. Путей Сообщ. 
Императора Александра I. 

Брошюра эта представляетъ собою отдѣльный оттискъ статьи 
гого-же наименованія, помѣщенной въ журналѣ «Зодчій» за 1883 г., 
гѣмъ не менѣе она представляетъ собою цѣнный вкладъ въ лите¬ 
ратуру по устройству барачныхъ больницъ, въ впду бѣдности ея 
по этому вопросу. До сихъ поръ, если не ошибаемся, была только 
одна брошюра касательно постройки барачныхъ больницъ,— это 
брошюра доктора М. Я. Капустина, содержащая въ себѣ основа¬ 
нія для проектированія сельской земской больницы. Статей же, 
посвященныхъ этому вопросу, было дѣйствительно не мало, на¬ 
чиная съ покойнаго ирьф. Пирогова, который впервые высказалъ, 
что введеніе прочныхъ многоэтажныхъ зданій для больницъ, при 
всей ихъ роскоши, заключаетъ въ себѣ неустранимыя гигіениче¬ 
скія невыгоды и что лучшая форма—отдѣльные деревянные домики; 
но статьи эти разбросапы въ разныхъ журналахъ, и для техника, 
имѣющаго надобность въ свѣдѣніяхъ, необходимыхъ для проекти¬ 
рованія больницъ, пріятно имѣть таковыя въ одной брошюрѣ, 
которая тѣмъ болѣе важна, что заключаетъ въ себѣ описаніе уже 
исполненной постройки, представляющей собою послѣднее слово 
науки. 


«Исторія Санктъ-Петербурга, съ основанія города до введенія 
въ дѣйствіе выборнаго городского управленія, по учрежденіямъ о 
губерніяхъ». 1703—1782. Сочиненіе П. Н. Петрова, дѣйствитель¬ 
наго члена Императорскаго Археологическаго Общества и почетнаго 
вольнаго общипка Имп. Акад. Худ. Изданіе Глазунова Спб. 1885. 
б. 8 . 

Книга въ 70 печатныхъ листовъ заключаетъ исторію развитія 
нашей столицы за первыя семьдесятъ-девять лѣтъ отъ основанія 
ея, когда все шло, послѣдовательно расширяясь, и населеніе, и 
застройка жилищъ для обывателей, и сооруженіе публичныхъ зда¬ 
ній и дворцовъ, въ параллели съ улучшеніемъ бытовыхъ условій 
и расширеніемъ жизненныхъ требованій людьми, вкусившими нѣ¬ 
что отъ сладости культуры. Авторъ старался по возможности 
удовлетворять всѣмъ требованіямъ: въ картинѣ развитія столичной 
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жизни н застройки, ве обходя ни одну сторону бытовыхъ условій, 
въ то же время не теряя изъ вида и строительнаго дѣла съ его 
условіями добыванія матеріаловъ и правилъ, вводимыхъ по опыту, 
примѣняясь къ особенностямъ мѣстной почвы, — конечно, сообраз¬ 
но цѣлямъ, которыя имѣлись въ виду. Текстъ, по мѣрѣ разви¬ 
тія и усложненія условій, даже чисто-строительныхъ — насъ только 
и могущихъ прежде всего интересовать — по необходимости раз- 
ростался, когда предстояло знакомить съ происходившимъ здѣсь 
читателей, незнающихъ нисколько того, что происходило и трудно 
отгадать, разумѣется. Плодомъ усилій автора вышла однако та¬ 
кая разносторонняя панорама, которую трудно упрекнуть въ не 
полнотѣ указаній характернаго, п при краткости въ иныхъ мѣ¬ 
стахъ уясненіи. Смѣло можно сказать, что до «Исторіи Петербурга» 
г. Петрова самые завзятые любители изысканій прошлаго изъ строи¬ 
телей, всѣхъ видовъ сооруженіи, едва-ли десятую долю изъ того, 
то совершилось, могли представить себѣ какъ-нибудь. А что ка¬ 
сается способа изложенія авторомъ «Исторіи Петербурга» всего, 
что предположилъ онъ себѣ, — едва-ли кто отъ него можетъ тре¬ 
бовать большаго, принимая обшую цѣль ознакомленія съ ростомъ 
столицы. Нечего говорить, что объ этомъ пресловутомъ ростѣ — 
послѣ труда г. Петрова— должны исчезнутъ всѣ басни, заклю¬ 
чающіяся въ иностранныхъ описаніяхъ (которыя только и суще¬ 
ствовали, служа источниками всякаго рода справокъ), за несостоя¬ 
тельностью ихъ. Дѣло и подлинный ходъ его получаютъ въ книгѣ 
г. Петрова принадлежащее имъ по праву мѣсто въ разсказѣ, рас- 
цвѣчаемомъ всюду такими еще подробностями, которыя знающему 
предметъ автору представлялись условіями віпе циа поп его 
описанія, и которыя, въ свою очередь, ходъ явленій вдвигаютъ 
въ рамки необходимости неотложной, если не невозможности иначе 
поступить. 

У насъ, — да можетъ быть п вездѣ, — теперь читать много 
не любятъ, и форма толстой книги — плохая порука за про¬ 
чтеніе ея цѣликомъ; поэтому предусмотрительный авторъ, для 
облегченія труда читателю сдѣлалъ все для отысканія, безъ потерн 
времени, всякой справки но «Исторіи С.-Петербурга». 

Послѣ предисловія (напечатаннаго курсивомъ) на 23-хъ стра¬ 
ницахъ римской нумераціи, пропечатано «Содержаніе» книги пере- 
ченыо, постранично (съ цифрами страницъ въ скобкахъ) всего, 
что заключаетъ текстъ «Исторіи Петербурга». Бъ содержаніи 
указаны предѣлы царствованій монарховъ, имѣвшихъ въ Петер¬ 
бургѣ столицу свою, — чтобы наглядно видѣть, что дѣлалось 
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и при комъ. Все что напечатано въ «содержаніи», помѣщено 
въ заголовкахъ страницъ, замѣняя раздѣленіе на главы сочи¬ 
ненія, неудобнаго для разрѣзовъ и дѣленій. Тексту предше¬ 
ствуетъ «Вступленіе», на 28 страницахъ арабской нумераціи, 
перебирающее все, что писано и напечатано на русскомъ и ино¬ 
странныхъ языкахъ о прошломъ Петербурга. Изложенію исторіи 
застройки (съ 29 страницы) предшествуетъ разсказъ о завоеваніи 
Невы и Ніеншанца, у шведовъ, Петромъ I. Самая закладка буду¬ 
щей столицы — какъ доказалъ авторъ (стр. 39—40) — совершилась 
въ 1703 году, не 16-го мая, какъ всѣ вѣрили до сихъ поръ, а 
29-го іюня. Это открытіе открываетъ собою цѣлый рядъ другихъ 
возстановленій истины о событіяхъ здѣсь, по несомнѣннымъ сви¬ 
дѣтельствамъ. Строителя не можетъ не остановить дѣятельность 
генералъ-архитектора Леблона, частію очерченная въ статьяхъ 
г. Петрова въ «Зодчемъ». Поводы застройки каждаго пункта мѣст¬ 
ности Петербурга выяснены авторомъ вполнѣ, дѣлая трудъ его 
единственнымъ до снхъ поръ сводомъ указаній, намека о кото¬ 
рыхъ не оказывается въ печати — ни нашей, ни иностранной. 
Дѣятельность первой спеціальной коммиссіи, гдѣ дѣйствовали 
строители Земцовъ и Еропкинъ, при Аннѣ, опять въ книгѣ 
Петрова выяснена со всѣми подробностями, устанавливая подлин¬ 
ный взглядъ на причины планпровкн частей столицы на материкѣ, 
обтекаемомъ Большою Невою. Застройка полковыхъ мѣстъ при 
Елизаветѣ, какъ сооруженія въ Литейной части, отъ Невы, при 
Петрѣ — частію обозначены въ статьяхъ «Зодчаго», принадлежа¬ 
щихъ перу самого автора «Исторіи Петербурга», въ текстѣ ея 
уже исчерпывая предметъ вполнѣ. Съ дѣйствій спеціальной «ком¬ 
миссіи о петербургскомъ строеніи» 1736—7 г. начинается введепіе 
правильнаго надзора за застройкою столицы, и всѣ постановленія 
объ этомъ предметѣ послѣдовательно приведены въ текстѣ Петрова 
вполнѣ, но не буквально только, а со всѣмн необходимыми разъ¬ 
ясненіями, на основаніи документовъ, предшественниками автора, 
остававшихся вполнѣ неизвѣстными. Особенно интересными и но¬ 
выми совершенно, при нашей малой разработкѣ отечественнаго 
прошлаго, оказываются въ книгѣ мѣропріятія Елизаветы п Ека¬ 
терины II о застройкѣ Петербурга. 

Мѣропріятія правительства для устраненія пожаровъ, въ тѣ 
времена болѣе гибельныхъ, истреблявшихъ цѣлыя обширные 
участки застроеннаго слитно пространства, въ кнпгѣ «Исторія 
Петербурга» представлены съ выясненіемъ цѣли п даже усйѣха 
примѣненія ихъ, благодаря кропотливой работѣ трудолюбиваго 
автора, не оставляющаго читателя среди дорогп въ неизвѣстности: 
что дальше будетъ. Это — какъ всѣ съ нами согласятся—едва-ли 
не большая заслуга, чѣмъ краснорѣчиво очертпть основной фактъ, 
предоставляя любопытствующимъ, затронутымъ за живое, сампмъ 
стараться уяснить себѣ, что кому нужно, — какъ дѣлаютъ всѣ 
теперешніе историки, даже самые компетентные и добросовѣстные. 
Для славы автора, конечно, выгоднѣе дешевле ее пріобрѣсти, но 
для желающаго узнать суть дѣла едва-лн такой пріемъ изыска¬ 
теля вполнѣ удовлетворителенъ. 

«Исторія Петербурга», медленно писанная, не щадя трудовъ, 
авторомъ ея, представляетъ, можно сказать исключеніе изъ общаго 
правила п принятыхъ учеными пріемовъ, и это тѣмъ больше за¬ 
служиваетъ вниманія, что предметъ изслѣдованій, для большинства 
сухой—если іі получаетъ интересъ, то единственно благодаря богат¬ 
ству характерныхъ подробностей, не на скорую руку собранныхъ 
авторомъ. Безъ сомнѣнія, онъ, настолько проникнувшись громад¬ 
ностью своей задачи п строительное дѣло въ столицѣ обставляя 
деталями, полнѣе обрисовывающими и мѣропріятія, и результаты, 
пе оставлялъ въ тѣни и самихъ дѣятелей,—строителей Петербурга. 
Роль городского архитектора до второй половины царствованія 
Екатерины П авторомъ достаточно выяснена, съ постепенностью 
возраставшихъ требованій. Затѣмъ указаны п личныя заслуги 
строителей, въ текстѣ п примѣчаніяхъ къ книгѣ, — составляю¬ 
щихъ по богатству свѣдѣній настолько важный отдѣлъ, что, при , 
компактности печати составляя Чв текста, на самомъ дѣлѣ онъ 
равенъ '/б его. Чего же больше и полнѣе для оправданій авто¬ 
ромъ текста, съ выводами, вполнѣ принадлежащими этому сочи¬ 
ненію? Такъ что капитальность его достаточно оправдывается на і 
нашъ взглядъ одними примѣчаніями, не входя въ разборъ про¬ 
чаго. А это прочее — исторія не просто города, даже столичнаго, 
а цѣлое изслѣдованіе о привитіи культуры западной Европы къ 
русскому пароду, въ XVIII вѣкѣ, всевозмоясными мѣропріятіями. 
Дѣйствительно, текстъ «Исторіи Петербурга» — яркая картина 
пролога, вводящаго въ пониманіе современныхъ условій нашего 


быта, гдѣ строительное дѣло одинъ изъ факторовъ, по роли своей, 
конечно, очепь важный. 

Кромѣ примѣчаній (100 стр. въ 2 столбца, счетомъ 869) при¬ 
ложенъ къ «Исторіи Петербурга» Указатель на 104 страницахъ 
въ 2 же столбца и на 42-хъ страницахъ пропечатаны объясненія 
къ плану С-Петербурга, дѣлаемому еще авторомъ и могущему 
изготовиться къ копцу лѣта, — не раньше,— въ размѣрѣ 1 арш. 
ширины при высотѣ въ 16 вершковъ, на двухъ листахъ, хромо¬ 
литографически въ заведеніи ІІІтадлерап Патннота. Печатное объ¬ 
ясненіе къ плану заключаетъ больше 1500 пунктовъ. 

По изданіи плана мы поговоримъ о немъ особо. 


Нѣмецкія художественно-промышленный изданія. 

Широкое развитіе художественной промышленности создало по¬ 
требность въ изданіи различныхъ сборниковъ, число которыхъ съ 
каждымъ годомъ быстро возрастаетъ. Не смотря на обиліе этого рода 
нѣмецкихъ изданій, во главѣ ихъ до снхъ поръ все-таки остается 
«ОелѵегЬеЬаІІе» (Сборникъ рисунковъ по всѣмъ предметамъ про¬ 
мышленности), съ тѣхъ поръ, какъ она находится въ рукахъ про¬ 
фессоров!. Эйзенлора и Вейгле. Изданіе это выходитъ уже 23 года 
ц даетъ прекрасные п въ обиліи рисунки разнообразныхъ пред¬ 
метовъ старины и современныхъ издѣлій. Богатство и разнообра¬ 
зіе помѣщаемыхъ образцовъ представляютъ широкій просторъ для 
выбора отъ простѣйшаго п дешеваго до самаго затѣйливаго и до¬ 
рогого, но непремѣнно изящнаго. 

Сборникъ этотъ даетъ отличные матеріалы для всякой отрасли 
художественной промышленности, въ видѣ рпсупковъ для всевоз¬ 
можныхъ тканей, ковровъ, фаянсовыхъ п фарфоровыхъ издѣлій 
и т. под. 

Ежемѣсячный журналъ «Кипзк ипб ОеѵѵегЪе», издаваемый 
подъ редакціею О. Шорна въ Нюренбергѣ, существуетъ уже много 
лѣтъ и отличается хорошим!, подборомъ весьма дѣльно составлен¬ 
ныхъ статей о различныхъ промышленных!, производствахъ. Въ 
журналѣ за прошлый годъ были, напр., помѣщены статьи: «Древне¬ 
нѣмецкія стеклянныя издѣлія въ баварскомъ Промышленномъ Му¬ 
зеѣ»:— К. Фридриха, «Исторія фабрикаціи столовыхъ фарфоровыхъ 
приборовъ въ Зальцбургѣ»— К. Знтте, «Деревянныя постройки въ 
Нюренбергѣ»— К. Лахнера, «Исторія выдѣлки тканей въ Италіи» — 
Фпшбаха. 

Въ истекшемъ году австрійскимъ Промышленнымъ Музеемъ 
издано, подъ редакціей профессора Гертле, сочиненіе «ѴогЪіІбег 
Гиг (Ііе Кіеіпкипзі іп Вгопге», \Ѵіеп 1884 (Учебные русунки для 
ваянія изъ бронзы), представляющее на 20 листахъ въ краскахъ 
изящнѣйшіе античные сосуды, а также различные предметы сред¬ 
невѣковаго искусства эпохи Возрожденія и современныя японскія 
издѣлія изъ бронзы. 

Тому-же автору принадлежитъ и «МизІегЬаЙе ѴоггеісЬпип^еп 
гит Зіибіит без ЕІасЬогпатепІз бег ііаііепізсііеп Вепаіззапсе. 
ЗіиІІ^аіЧ», 1884 (Рисунки для изученія плоскихъ орнаментовъ 
итальянскаго стиля Ренессансъ) съ великолѣпными деревянными 
работами (іпЬагзіі), составляющими внутреннее украшеніе итальян¬ 
скихъ дворцовъ. Орнаменты эти отличаются тщательнымъ выбо¬ 
ромъ и прекрасно нарисованы въ натуральную пхъ величину 
ради удобствъ при исполненіи учениками п мастерами, для кото¬ 
рыхъ эти рисунки назначены. 

Точно также прекраснымъ для рисовальныхъ школъ пособіемъ 
является изданный Юліемъ Лессингомъ въ Берлинѣ увражъ «Мауо- 
Ііка Еііезеп аиз 8іепа» (Полы изъ маіолпкп въ Сіенѣ), представ¬ 
ляющій богатое собраніе рисунковъ, образуемыхъ сочетаніемъ цвѣ¬ 
товъ и листьевъ во вкусѣ Ренесансъ, а также фантастических!, 
фигуръ п изображеній, заимствованныхъ изъ басенъ (жанръ гро¬ 
тескъ), съ красивыми завитками и узорами рамокъ. Къ сожалѣ¬ 
нію, рисунки изданы не въ краскахъ. 

Профессоръ Лахеръ издалъ въ 10 тетрадяхъ (по 10 рисунковъ 
въ каждой) изображенія лучшихъ предметовъ, находившихся на 
культурно-исторической выставкѣ въ г. Грацѣ въ 1883 году. Туп. 
встрѣчаются замѣчательно изящно сработанные въ готическом!, 
стилѣ замкгі и кузнечной работы фонтаны, (Гронзовыя рѣшетки 
и роскошный алтарный складень въ соборѣ г. Граца, изображающій | 
торжество поэта Петрарки. Собраніе этихъ рисунковъ тѣмъ цѣннѣе, \ 
что оригинальныя произведенія, бывшія на выставкѣ, составляютъ | 
собственность частныхъ лицъ, и потому недоступны для публики. 

(Окончаніе будетъ.) 


Типографія Эд. Гоппе, С.-Петербургъ, Вознесенскій пр., д. .V’ 53. 
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Открыта подписка 1885 годъ 

НА ЖУРНАЛЪ 


МИНИСТЕРСТВА ПУТЕЙ СООБЩЕНІЯ, 

'.тояіцій изъ двухъ частей: а) оффиціальной части, выходящей еженедѣльно иодГшізваніеиъ- .Указа 
: т *» правительственныхъ распоряженій по Министерству путей сообщенія.; б) неоффЦ^оьпой нлГтехниче- 
} " с ой части журнала, выходящей сжемѣснчно подъ названіемъ; .Инженеръ.. Ф Ц техниче 

і Яіурііялъ „Инженеръ 11 въ 1885 году будетъ издаваться подъ тою же редакціею при 

3 Институтѣ Инженеровъ путей сообщенія. 1 н 

ПОДПИСКА НА 1885 ГОДЪ: 


Съ доставкою и пересылкою. 


Безъ пересылни и доставки. 
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Подписке на «Инженеръ» и «Указатель» принимается! въ канцеляріи Министра п. с. — въ вдепіп 
Министерства, Фонтанка, 99, безъ посредства частныхъ конторъ и книжныхъ магазиновъ. 

Подписныя деньги могутъ быть высылаемы и представляемы, но желанію, или въ спеціальную 
с.су канцеляріи Министра п. с., или въ мѣстныя казначейства, для причисленія къ доходамъ Мпни- 
ерства и. с.: въ 1884 г. по § 12 ст. 1, а съ 1 января 1885 г. по § 6 ст. 1 смѣты сего Мини¬ 
стерства; въ канцелярію же въ послѣднемъ случаѣ должны быть присылаемы только квитанціи во 
г чосѣ сихъ денегъ. 

За объявленія, помѣщаемыя въ той или другой части журчала, взимается по 10 к. за строку пе- 
' ята; за разсылку же таковыхъ отдѣльно — но 5 руб. съ тысячи экземпляровъ. 

За перемѣну адреса платится 30 коп. 

Жалобы на неполученіе какого-либо Дѵ «Указателя» или «Инясенера» препровождаются своевременно 
нте канцелярію Министра п. с. съ приложеніемъ удостовѣренія мѣстной почтовой конторы въ томъ, 
что Л® дѣйствительно не былъ полученъ конторой. По распоряженію почтоваго вѣдомства, жалобы 
должны быть сообщаемы не позлее полученія слѣдующаго Л*. 


Изданіе К. РИККЕРА въ С.-Петербургѣ. 

(Невскій проспектъ, 14). 

3 апис н а я к н и г а на 1885 год ъ. 

Съ приложеніемъ карты Россіи. 

зданіе I. Съ 1 страницею на каждый день. Цѣна 1 р. 20 к., съ перес. 1 р. 40 к. 
зданіе И. Съ */» страницею на каждый день, раздѣленной вдоль. Цѣна 1 р., съ иерее. 1 р. 20 к. 
‘зданіе III. Съ Ѵ-* страницею на кажеый день, раздѣл. поперекъ. Цѣна 1 р., съ перес. 1 р. 20 к. 
! зданіе IV. Съ */» страницы на каждый день. Цѣна 80 к., съ пересылкою 1 руб. 

УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ 

110 ВОПРОСУ ОБЪ 

УДАЛЕНІИ И ОБЕЗВРЕЖИВАНІИ НЕЧИСТОТЪ 

ИЗЪ НАСЕЛЕННЫХЪ МѢСТЪ 

разныя системы канализаціи и пмаоза 

составилъ Ю. ЭРЛИХЪ. 

Цѣна 50 коп. 


I 




ВЪ КНИЖНОМЪ МАГАЗИНЪ 

К. РИККЕРА, 

С.-Петербургъ, Невскій, № 14, продаются 




на 1885 годъ. 

Техническій календарь. 2 р. 50 к. 

Везъ приложенія 1 р. 25 к. 

Карманная записная справочная книжка для 
гг. инженеровъ, архитектовъ, строителей и меха¬ 
никовъ. Изд. инж. Греча и Мерца. XIV годъ. 

Календарь и Справочная Книжка русскаго сель¬ 
скаго хозяина. Сост. Баталинъ. 2 р. 


Іп^еніенг и. АгсЫіесІеп Каіешіег, сезІеггеісЬізсЬег, 
Ьгзд. ѵ. Зопнсіогіег и. Меіап. 2 р. 4о к. 

Іи^еиіеигкаіешіег Шг МавсЬіпеп иші Нииеніп&е- 
ніеиге, Ьгз&. у. ГеЫашІ. 2 р. 50 к. 

Іп^епіеигкаіешіег Гііг МазсЫнен иші НШеніесЬ- 
піекег, Ъг8&. у. ЗШЫеп. 2 р. 00 к. 

Іи$еиіспгкаІеш1ег Шг Зігаззеп & \ѴаззегЬаи и. 
СиПиг-Іп^еніеиге, 1ігз&. ѵ. ЕЬеіпІіапІ. 2 р. 40 к. 

Каісшіег Лег Ваи^еиегквгеНин^, Ьгз^. ѵ. (I. Кеіі. 
сі. Ваи&езѵегкзгеіішщ. 1 р. 50 к. 

Каісшіег Шг ЕівепЪаІш-ТесІіііікег, Ьгз#. ѵ. Неи- 
віп&ѳг у. ТУаМееф. 2 р. 40 к. 

Каіешіег Шг Еіесігоіесітікег, Ьгз&. и. Црреп- 
Ьош. 2 р. 50 к. 

Каіешіег Гііг Каз и. ТѴаввегГасІі-ТесІіпікег, Ьгз#. 
ѵ. 8сЬюг. 2 р. 40 к. 

Каіешіег Шг Мазскі пен -I идеи іепге, кгзд. у. ІЛіІаінІ. 

1 р. 80 к. 

Каіешіег Шг <1іе Техііі-Ішіііяігіе, кга^. ѵ. ІШашІ. 

1 р. 80 к. 

МопіапізіЦеЬег Каіешіег Гііг ОезІеггеісЬ-Ш^агп, 
1ігз°;. у. \Ѵо1Г 2 р. 

Рііоіоцглрііім‘ііе.4 Аітапасіі и. Каіешіег ѵ. Ьіезе- 
^ап§^. во г;. 

Ріюіоёхарііізсііея «ТаІігЪпсІі Г. 1885. Аіжап • ч Шг 
Ріюіо^гаріііе иші ѵепѵашііе ГйсЬег, Ьгз^. ѵ. 
(1. Кесі. (1. РЬог. Соггезрошіепг. 1 р. 65 к. 
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1885 годъ 
НА ЕЖЕІІѢЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ 

МОСКОВСКАЯ ЛІЬТОПИСЬ 


г 


ПОДПИСКА НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ 

ііи 1885 і’од’і. 

ОТКРЫТА И ПРИНИМАЕТСЯ У ИЗДАТЕЛЕЙ: 

А. Ф. Девріена, С.-Петербургъ, Вас. Остр., Румянцевская площ., собств. домъ, № 1—5. 

К. Л. РИККЕРА, С.-Петербургъ, Невскій проспектъ, д. № 14. 

Цѣна ва годъ съ дост. п перес. 8 руб., за полгода 4 руб., за три мѣсяца 2 руб. 

Для доставленія читателямъ въ возможной скорости свѣденій о новостяхъ по садоводству, а также 
іля установленія болѣе частыхъ сношеній читателей п садоводовъ, какъ между собою, такъ и съ 
Императорскимъ Обществомъ Садоводства, будетъ измѣненъ образъ выхода «Вѣстника Садоводства». 
Журналъ этотъ, выходящій въ настоящее время одинъ разъ въ мѣсяцъ, будетъ издаваться съ 18Ь:> г 
ЕЖЕНЕДѢЛЬНО. Программа его останется прежняя. 


Съ переходомъ журнала къ новому издателю и 
съ измѣненіемъ состава редакціи, „Московская 
Лѣтопись** разрываетъ все съ своимъ прошлымъ. 
Къ участію въ журналѣ въ качествѣ постоянныхъ 
сотрудниковъ приглашены многіе изъ извѣстнѣй¬ 
шихъ публицистовъ и беллетристовъ. 

X» 1-й вышелъ во вторникъ, 1-го января 1885 г. 

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: 

На годъ 7 р., съ доставк. 7 р. 50 к., съ пѳрес. 8 р. 
На полгода 3 р. 76 к., съ дост. 4 р., съ пер. 4 р. 50 к. 

«Московская лѣтопись» будетъ выходить ежене¬ 
дѣльно въ объемѣ 2-хъ печатныхъ листовъ. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 

Въ Москвѣ: въ конторѣ «Московской Лѣтописи» | 
при конторѣ товарищ. «Печатня С. П. Яковлева», 
Петровка, Салтыковскій пер., домъ № 9. Въ писче¬ 
бумажномъ магазинѣ того-же товарищ., на Николь¬ 
ской, домъ графа Шереметева, противъ «Славян¬ 
скаго Базара*. Въ книжныхъ магазинахъ: «Новаго 
Времени» и Мамонтова, на Кузнецкомъ месту. Въ 
книжномъ магазинѣ Васильева, на Страстномъ буль¬ 
варѣ. Въ библіотекахъ: Удитииыхъ, на Лубянской 
площади, и бывш. Ушаковой, на Воздвилсепкѣ, и у 
всѣхъ извѣстныхъ книгопродавцевъ. Въ С.-Петер¬ 
бургѣ, Харьковѣ, Воронеясѣ и Екатеринославѣ въ 
отдѣяевіяхъ товарищ. 'Печатня С. П. Яковлева». 

Редакторъ-издатель В. О. Іорданъ. 







































)ХТЕНСКІЕ ЛѢСОПИЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ 

3. Г. БРАНТЪ И К 0 


и 


ТОРГОВАЯ ІБтРЭВС-А. 

всевозможными лѣсными и строительными матеріалами находятся 

въ Матросской Слободѣ, на Большой Охтѣ. 

Прейсъ-куранты имѣются въ Главной Копторѣ Э. Г. Брантъ и К 0 , на Мойкѣ, у Сипяго моста, 


д. Якунчиковой, Л? 66—2. 




Фабрика В. П. ГАЫНЕМАНЪ, въ С.-Петербургѣ, 

Контора и складъ на Вознесенскомъ пр., уголъ Казанской ул., д. № 16—45. 

ОГНЕУПОРНЫЙ АСФАЛЬТОВЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ТОЛЬ, 

приготовленный изъ лучшихъ шведскихъ матеріаловъ посредствомъ американскихъ аппаратовъ 




стра-патентъ, длиною 
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фальтовый кровельный лакъ, въ бочкахъ, вѣсомъ около 15 пудовъ, за бочку .... 12 
Асфальтовый составъ противъ сырости, въ бочкахъ, вѣсомъ около 15 пудовъ, за бочку 15 > 

Асфальтовый паолиръ-картоігь дли оОхіпкіі сырыхъ стѣнъ. 
Г сортъ длиною 27 арш. X шириною 1 арш. = 27 кв. арш. Цѣна В р. 

Настоящій шведскій двойной картонъ для обивки стѣнъ и подъ коврами, 

пропитанный химическимъ составомъ, не допускающій разведенія насѣкомыхъ. 
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Обраэцы 

и прейсъ-куранты высылаются безплатно. — Зданія, 

крытыя толемъ, принимаются 

на 


< трахъ по одной и той же преміи, какъ и крытыя желѣзомъ. 


I* 

II 

II 


ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1885 ГОДЪ. 


XIX годъ 



изданія. 


ЗАПИСКИ 

ЕРІТІРШГ! РШШ ТЕШІЕШГІІЩШВІ 

и СВОДЪ ПРИВИЛЕГІЙ, 

выдаваемыхъ по Департаменту Торговли и Мануфактуръ, 

будутъ выходить въ 1885 г. ежемѣсячно (12 книгъ въ годъ). 

Программа „Записокъ*: Правительственныя распоряженія, касающіяся технической промыш- 
{|; лгнности. — Полный указатель испрашиваемыхъ и разрѣшенныхъ привилегій. — Дѣйствія Об¬ 
щества и его иногородныхъ отдѣлепій. — Научно-техническіе труды отдѣловъ Общества. — Доклады и 
игинальныя статьи. — Обзоръ техническихъ новостей.— Полный библіографическій указатель техни- 
| ' скихъ книгъ, вышедшихъ въ Россіи и заграницею. — Смѣсь. — Вопросы и отвѣты. — Объявленія.— 
; Приложеніе: сводъ привилегій съ чертежами. 

Подписная цѣна за годъ 8 р. с. съ доставкою и пересылкою (гг. члены Общества и иногород¬ 
ныхъ его отдѣленій, обращающіеся непосредственно въ Канцелярію Общества, платятъ 6 р.). 

Подписка принимается въ С.-Петербургѣ, въ канцеляріи Общества (Пантелеймоновская 2). 
[ & также у извѣстныхъ книгопродавцевъ. ІІріемт, частныхъ объявленій по таксѣ. 

і 

Члены редакціи: 77. Андреевъ , Л. Звѣринцевъ , В. Срезнеоскіи. 


СНАВІ.Е8 ВІСКЕВ ІіЬгаіге 

8Ь-Р6Ъегз1)иг&, Иелѵвку, № 14. 

Ей йоіійсгірйоп. 

ДЕ ШМ Ш 51. МШ .1 ШШ“ 

пп ѵоішпе #гапб іп-4^ ШизЬгб сіе 21 ріапсііез ей 
сііготоііѣію^гаріііе еЬ 72 ей Ьбііоііріе ев соиіеиѵз 
аѵес ІехЪе безсгірШ' раг 1’ АЪЬб Разіпі сітпоіпе сіе 
Іа Мягсіапа. 

Ѵепізе, Гегбіпапб Опдапіа, ЁсШеиг, 

СОНИІТІ ОН 5 ЕТ МОЙЕ 

т ріівысатіок. 

Ье Тгбвог (1е Заіпі Маге Ѵепізе зега рпЫіб еп 
ігоіз Нѵгаізопз <*г. іп-4°, гепГегтапЪ сітсиие 7 ріап- 
сііез еп сІіготоІіІІіо&гарЫе еі 24 ей Ьбііоіуріе, фіі 
рагаіігопі: 

Іа I. Ііѵгаізоп еп Магз 1885 
Іа II. * еп Маі ? 

Іа III. > еп ОсІоЬге * 

Ье ргіх бе сііачпе Ііѵгаізоп езі йхб А 50 КЫз. 

Ье Іехѣе безсгірііГ зпг Ьеап раріег ѵег^б (ІаЬгіса- 
Ііоп зрбсіаіе Рогпагі бе РаЪгіапо) &г. іп-4.°, 10 КЫз. 
Оп зоизегіі а Гоиѵга&е сотріеі. 

Ьа рпЫісагіоп Іепиіпбе, 1е ргіх бе Гоиѵга&е зега 
рогіб а 200 КЫ. 

Ьез зоизегірііопз зегоій еиге^ізігбез бапз Гогбге 
бе Іеиг гбсерЦоп, еі Іа Іізіе без зоизегіріеигз нега 
риЫібе. 

РЕКВ. охеит ЕВ гг. 

/ѴВ. Ва ТгаВисііоп ііи Техіе еп Ргап$аі$, іігёе еп 
ГогтаІ іп-8°, зега гетізе (§гаЫіетепі). аѵес Іа бег- 
піёге Ііѵгаізоп, & сеих бе Меззіеигз Іез зоизегір- 
Іеигз чиі еп Гегопі Іа бетапбе. 


Въ книжномъ магазинѣ К. РИККЕРА 

въ С.-Петербургѣ поступило въ продажу: 

РАЗСЧЕТЪ и ПОСТРОЕНІЕ 

МАШИННЫХЪ ЧАСТЕЙ ПЕРЕДА¬ 
ТОЧНЫХЪ МЕХАНИЗМОВЪ. 
Сочиненіе О. Войсяава. 

2 тома (текстъ и атласъ). 

Цѣпа за оба тома 4 руб.; съ пер. 4 руб. 50 к. 


Изданія К. РИККЕРА, въ С.-Петербургѣ. 

Невскій проспектъ, 14. 


ОСНОВЫ ГЕОЛОГІИ. 
Составилъ Г. Траутшольдъ. 

Часть 1. Геогенія.. Геоморфія. 1872. Ц. 1 р. 50 к. 
Часть 2. Палеонтологія. 1875. Ц. 2 р. 75 к. Часть 3. 
Стратиграфія. 1877. Ц. 2 р. 50 к. 

КУРСЪ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГІИ. 

Составилъ примѣнительно къ программѣ, утверж¬ 
денной для реальныхъ училищъ 
Ф. Лесгафтъ. 

Съ 184 рпс. 1877. Ц. 2 р. 75 к., съ перес. 3 руб. 


ХЛѢБО-ПЕКАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО. 

Составлено по соч. БИРНБАУМА 
Ф. Лесгафтомъ. 

Съ 119 рисунками. 1880. Ц. 3 руб., въ переплетѣ 
3 р. оО к., за перес. 30 к. 

ЖЕЛѢЗНО-ДОРОЖНОЕ ДѢЛО. 

Руководство къ подготовленію служащихъ при по¬ 
ступленіи на желѣзныя дороги. 

Соч. Шмейдлера. Перев. Лестушевскаго. 

1880 г. Ц. 1 р. 60 к., въ перепл. 2 р., за пер. 20 к. 


РАСЦѢНОЧНЫЯ ВѢДОМОСТИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЯ 
РАБОТЫ 

РАЗСЧИТАННЫЯ НА ОСНОВАНІИ УРОЧПЫХЪ ПОЛОЖЕНІЙ. 

1878. Ц. 5 р., въ перепл. 5 р. 80 к. за пер. 40 к. 

ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО КЪ ФОТОГРАФІИ. 

Д. Монговена. 

Съ 280 рис. 1876. Ц. 4 р.; въ перепл. 4 р. 50 к. 




ено цепяурою. Спб., 


Марта 1885 


Типографія Эдуарда Г о іі п е, 1 іовнесенскій 
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АВРААМЪ ИВАНОВИЧЪ МЕЛЬНИКОВЪ 

ПРОФЕССОРЪ АРХИТЕКТУРЫ 
родплся 30 іюля 1784 г м + 1 января 1854 г. 

А В К А А М МЕЬИІКОРР 
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„ШСШТЕСТЕ” 


1885 (14-ме аше). 
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ШКСШТЕСТЕ _ 


188 Ь 14 - атіёе 


РЬАЫСНЕ № 7 


' ___ 1885 | 14 ™ годъ]. _ ЛИСТЪ № 7 

КЪ СТАТЫЬ : О ВОЗМОЖНОСТИ ВЫТЯГИВАНІЯ КАРНИЗОВЪ БЕЗЪ ПЕРЕРЫВОВЪ ВЪ НГЛАХЪ. 
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1885 годъ (ХІГ). 

ЗОДЧІЙ. 

ОРГАНЪ С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО ОБЩЕСТВА АРХИТЕКТОРОВЪ. 

-- 

Выпускъ III и IV (Мартъ и Апрѣль). 


«Зодчій* выходитъ ежемѣсячными выпусками, заключающими въ себѣ по 

5 листовъ чертежей и одинъ листъ текста. При журналѣ издается ежене¬ 
дѣльно особое прибавленіе «Недѣля Строителя*, въ которомъ помѣщаются 
сообщенія о дѣятельности СПб. Общ. Архитект., правительств, извѣстія, 
строительный обзоръ и смѣсь, программа конкурсовъ и т. д. 

Статьи (въ заказныхъ письмахъ) высылаются на имя редактора—граждан¬ 
скаго инженера Эраста Павловича Деклерона: въ С.-Петербургѣ — Забал- 
канскій проспектъ, домъ № 9, кв. № 4. 

Для переговоровъ редакція открыта ежедневно (ѳа исключеніемъ субботъ и 
праздничныхъ дней) отъ 2 до 3 ч. 

Подписка принимается у издателя К. Л. Риккера, Невскій пр. 14. Цѣна 
журнала «Зодчій* съ приложеніемъ «Недѣля Строителя* съ доставкою въ 
С.-Петербургѣ: 8а годъ 14 р., эа полгода 7 р., съ Перес, въ другіе города 
за годъ 15 р.; за полгода 7 р. 50 коп.; для учащихся въ технпческ. учебн. 
заведеніяхъ эа годъ 11 р. и 12 р.; эа полгода 5 р. 50 к. и 0 руб. 

Плата эа объявленія 10 к. эа строку петита 3 столбца въ страницѣ). 

С О Д Е р 

текстъ: 

1) Значеніе архит. Камерона, 11. Н. Петрова. 2) Случай изъ строит, практики, 
М. Ю. Арнольда . 3) Малярныя работы (пер.). В. Р. Бернгарда. 4) Благо¬ 
устройство уѣзда. Ф. Н. Вознесенскаго. 5) Канализація Москвы. 6) Меха¬ 
ническій вентиляторъ. Г. В. Струкюва. 7) Самодѣйствующій ватерклозетъ 
(сообщ.) Г. К. Зигель. 

Ж Л. Ы I Е. 

„ чертежи: 

1) Городская школа въ Ригѣ (лл. 11, 12 и 13). Р. Е. Шмеллинга. 2) Заго¬ 
родный домъ въ Пензенск. губ. (лл. 14 и 15). В. А . Шретера. 3) Пасса¬ 
жирское зданіе ст. Луга (16 и 17). II. 0 . Салъмановича и В. И. Королькова. 
4) Концертный валъ въ обществ, зданіи «Улей* въ Ригѣ (л. 18). Р. Е. 
Шмеллинга. 6) Паперть церкви Тихвинской Бож. Матери въ Ярославлѣ 
^ (л. 19). 6) Механическій вентиляторъ (л. 20). Г. В. СтрукховаЛ) Самодѣйствую¬ 
щій ватерклозетъ (л. 20), Г. К. Зигеля. 

КНИЖНЫЙ МАГАЗИНЪ К. РИККЕРА. 

( С.-Петербургъ, Невскій проспектъ, д . № 14) 

обращаетъ вниманіе публики на изданный имъ въ январѣ 1886 г. Каталогъ важнѣйшихъ сочиненій по архитектурѣ инженерному искусству, меха¬ 
нической и химической технологіи и проч. на русскомъ языкѣ, который высылается по требованіямъ безплатно. 


Городскимъ Общественнымъ Управленіемъ назначается 

КОНКУРСЪ 


на составленіе проекта на постройку въ Одессѣ дома для умалишенныхъ на 200 кроватей. 


Проектъ долженъ быть составленъ съ такимъ разсчетомъ, чтобы, въ слу¬ 
чаѣ надобности, зданіе могло быть расширено для помѣщенія въ немъ до 
300 кроватей. За лучшіе проекты будутъ выданы двѣ преміи: первая— въ 
одну тысячу руб. — за проектъ, который будетъ признанъ во всѣхъ отноше¬ 
ніяхъ удовлетворительнымъ и окончательно принятъ Городскимъ Общест¬ 
веннымъ Управленіемъ; вторая—въ четыреста руб. —эа лучшій проектъ послѣ 
перваго; сверхъ того составителю проекта, принятаго городомъ, будетъ 
назначено особое вознагражденіе въ 1,600 руб. за составленіе къ этому про¬ 


екту, если потребуетъ Городское Управленіе, детальныхъ плановъ, черте¬ 
жей и шаблоновъ. Въ конкурсѣ могутъ принять участіе гг. архитекторы, 
какъ русскіе, такъ и иностранные. Представленные на конкурсъ проекты 
со смѣтами и объяснительными записками въ запечатанныхъ пакетахъ дол¬ 
жны быть адресованы въ Одесскую Городскую Управу къ 16/27 сентября 
1885 года. Болѣе подробныя свѣдѣнія будутъ высланы Городскою Управою 
желающимъ по первому ихъ требованію. 


Николаевское (Херсонской губерніи) Городское Общественное Управленіе назначило 

КОН КУРСЪ 


на составленіе проекта городской больницы на 300 кроватей.. 


Причемъ гг. инженеры и архитекторы, желающіе принять это предложе¬ 
ніе, могутъ обращаться въ Николаевскую Городскую Управу и имъ будутъ 
высланы: генеральный планъ мѣстности, на которой предполагается постройка 
больницы, такъ равно и подробная программа, которой долженъ удовлетво¬ 
рять проектъ. 


За составленіе проекта согласно программѣ Городское Общественное Упра¬ 
вленіе назначаетъ двѣ преміи: 8а проектъ, признанный лучшимъ, составитель 
получаетъ премію 900 руб. и за проектъ, признанный вторымъ — 600 руб. 

Проекты на конкурсъ должны быть представлены въ Николаепскую Го¬ 
родскую Управу не позже 1-го ноября текущаго года. 


Прошу обратить ішипаніо гг. строителей “ЧК? 
ПОРТЛАНДСКІЙ ЦЕМЕНТЪ 

„ТРЕХКОРОННЫ Й“ 

съ краснымъ крестомъ 

признанный лучшимъ изъ всѣхъ сортовъ цемента и премированный на выставкахъ, Москвы, Парижа, 
Лондона, Филадельфіи и проч.—можно получать въ конторѣ 

Андр. Богд. ЭДДЕРСЪ, 

въ С.-Петербургѣ, Вас. Остр., ЪІабер. Невы, Л? 31, между 7 и 8 лип., 



ПЕЧИ 

и 

КАМИНЫ 

изъ маіолики и терракоты. Раз¬ 
нообразнѣйшій выборъ, крайне 
дешевыя цѣны. Тамъ же — про¬ 
стыя бѣлыя глазированныя кафли 
петербургскаго и берлинскаго 
формата и превосходнаго ка¬ 
чества. 


единственнаго для всей Россіи представителя этого цемента. Также можно подучить: огнеупорный 
кирпичъ и глину, машинный, и кузнечный каменный уголь, коксъ для топки и литья, чугунъ и проч. 
Заказы городскіе и иногородние исполняются немедленно. 


Контора Густавъ БЕРГЪ. 

Уголъ Невскаго и Николаевской, № 69. 
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ЕЕОІВ ЫѵЯІ КНИГИ, 

идо. ..ыьщін въ продажу въ книжномъ магазинѣ К. Л. Риккера, въ С.-По- 

тербургѣ, Невскій пр., № 14. 


Абрамовъ, В. Очеркъ золотопромышленной ллек о мы - 

Биндеръ, Ф. Руководство къ гальванопластикѣ ± р 

Вендрихъ и Слободзинскій. Второстепепныя желѣзныя 
дорогп. 2 р. 

Гулишамбаровъ. Законы, касающіеся добычи храненія 
переработки п транспортировки нефти. 1 р. 

Денисьевскій, М. Примѣненіе электричества къ до- 
машпему быту. Съ 47 политп па ясами. 80 к. 

Дю Монсель. Электромагниты. Опредѣленіе основыхъ 
началъ для раціональнаго ихъ построенія. 1 р. 

Зиминъ, Н. Снабженіе города Москвы водою и 
охрана его отъ пожаровъ. 3 р. 

— Опредѣленіе толщины стѣнокъ чугунныхъ водо¬ 
проводныхъ трубъ по Крафстсу. 30 к 

—Какимъ условіямъ доллсенъ и моясетъ удовлетво¬ 
рять городской водопровод, въ пожарномъ от¬ 
ношеніи; припципы городск. водопров. хозяйства. 

30 к. 

Казначеевъ, К. Мехаппческая технологія дерева. Съ 
600 черт. 2 р. I 

Кирпичниковъ, С. Вѣтряпые приводы съ литограф, 
черт. 50 к. 

— О водомѣрахъ 50 к. 

Колановскій, Ю. Для желѣзныхъ дорогъ. Объ улуч¬ 
шеніи эксплоатаціи относительно движенія рас¬ 
хода п прихода. 1 р. 50 к. , 

Кохъ, Р. О зависимости между условіями эксплуа¬ 
таціи профилемъ пути лселѣзн. дороги. Съ 2 лист, 
черт. 1 р. 50 к. 

Кренке Руководство къ разбивкѣ желѣзно-дорож¬ 
ныхъ кривыхъ. 1 р. 

Лессль, Ф. Проѣзжія дороги. Перев. Ляхницкій. 
Съ 17 лист черт. 2 р. 50 к. 

Маслянниковъ К. И., Типы амбаровъ. Амбаръ съ 

I вентиляціей и амбаръ молотильный сарай. Съ 
4 хромолитогр. 1 р. і 


Маслянниковъ, К. И. О земляномъ буравѣ какъ сред¬ 
ствѣ отысканія мѣстъ для колодцевъ объ абис¬ 
синскомъ колодцѣ. 30 к. 

і.'авроцкій, М. А. Балочное волнистое жедѣзо-пе- 
окраемыя покрытія зданій безъ примѣненіи 
стропилъ н несгораемыя металлическія постройки 
изъ волнистаго желѣза Съ 3 табл. 1 р. 

Никитинскій, Я.. Котельная шнсипь ржавленіе и разъ¬ 
ѣданіе паровыхъ котловъ п , г **тва для уничто¬ 
женія этихъ явленій. 2 р. 

Радкевичъ, М. Упрощенный способъ вычисленія 
земляныхъ работъ съ таблицами половинъ н 

четвертей площадей. 1 р. 

Романовъ. А. Международная система электрическихъ 
единецъ въ связи съ другими мѣрами. 80 к. 

— Газовые движители. 80 к. 

—Общіе законы термодинамики въ примѣненіи къ 
вопросу о работѣ тепловыхъ движителей. 50 к 

Смирновъ, С. Свѣтовой оптическій телеграфъ съ 
пагляднымъ обученіемъ геліографпрованія иди 
фото-геліографія съ 19 карт. 3 р. 

Текштремъ, Н. Руководство для яселѣзно-дорожпыхъ 
и заводскихъ машинистовъ. 2 р. 75 к. 

Тильманнъ, А. Подробное руководство къ установкѣ 
паровыхъ котловъ всѣхъ лучшихъ системъ. 8 р. 

Тиндаль, Д. Тепло и холодъ, матерія п сила. Съ 
28 рисун к. 75 к. 

Уставъ, общій, россійскихъ желѣзныхъ дорогъ. 50 к. 

Флавицкій. Здоровый и вредный воздухъ въ зда¬ 
ніяхъ и жилыхъ помѣщеніяхъ. 1 р. 

Чайковскій, Н. Антрацитъ какъ топливо вообще, а 
для паровыхъ и паровозныхъ котловъ въ осо¬ 
бенности. 75 к. 

Чиколевъ, В. Справочная книжка по электротехникѣ, 
о 75 к. 

Шотлендеръ. Я. Паровозъ. Руководство для техни¬ 
ческихъ желѣзно-дорожныхъ училищъ, желѣзно- 
дорожн. машинистовъ. Съ 369 политип. 2 р. 50 к. 


КНИЖНЫЙ МАГАЗИНЪ 

К. РИККЕРА 

С.-Петербургъ, Невскій № 14, принимаетъ заказы на 




ОЦИНКОВАННОЕ ЛИСТОВОЕ ЖЕЛѢЗО. 

Этотъ новый матеріалъ для кровельнпыхъ работъ пользуется уже всеобщимъ одобреніемъ при 
примѣненіи его во многихъ постройкахъ въ С.-Петербургѣ и въ провинціи; преимущества его сдѣла¬ 
лись очевидными, а именно: листовое желѣзо вслѣдствіе оциекованія не требуетъ с краски, никогда не 
ржавѣетъ и придаетъ кровлямъ красивый внѣшній видъ, такъ что болѣе широкое распространеніе его 
весьма желательно. 

Съ заказами просятъ обращатіея непосредственно въ контору завода — И. О., 12 линія, .4» 12? 
гдѣ имѣется также постоянный складъ. Артюръ Дю Ріетцъ. 


Изданія К. РИККЕРА въ С.-Петербургѣ. 

(Невскій проспектъ, 14). 

УКАѲАТЕ \ЛЗЬ> ЛИТЕРАТУРЫ 

ПО ВОПРОСУ ОБЪ 

УДАЛЕНІИ И ОБЕЗВРЕЖИВАНІИ НЕЧИСТОТЪ 

ИЗЪ НАСЕЛЕННЫХЪ МЪСТЪ. 

Разныя системы канализаціи и вывоза. 

Составилъ ІО. ЭРЛИХЪ. 

Цѣна 50 коп. 


Я 1 



ПОДПИСКА НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ 

"... К1 ."МЬ 

на 1885 годны 

ОТКРЫТА И ПРИНИМАЕТСЯ У ИЗДАТЕЛЕЙ: 

А. Ф. Девріена, С.-Петербургъ, Вас. Остр., Румянцевская пдощ., собств. домъ, № 1—5. 

К. Л. РИККЕРА, С.-Петербургъ, Невскій проспектъ, д. № 14. 

Цѣна за годъ съ дост. и Перес . 8 руб., ва полгода 4 руб., зд три мѣсяца 2 руб. 

Для доставленія читателямъ въ возможной скорости свѣденій о новостяхъ по садоводству, а также 
для установленія болѣе частыхъ сношеній читателей и садоводовъ, какъ между собою, такъ и съ 
Императорскимъ' Обществомъ Садоводства, будетъ измѣненъ обраэъ выхода «Вѣстника Садоводства». 

; Журналъ этотъ, выходящій въ настоящее время одинъ разъ въ мѣсяцъ, будетъ издаваться съ 1885 г. 
ЕЖЕНЕДѢЛЬНО. Программа его останется прежняя. 


на 1880 годъ. 

Техническій календарь. Карманная записная спра¬ 
вочная квпжка для гг. инжеиеровъ, архитекто¬ 
ровъ, строителей и механиковъ Изд. инж. Греча 
и Мерца. XIV годъ. 2 р. 50 к. 

Календарь и Справочная Книжка русскаго сель¬ 
скаго хозяина. Сгст. Баталинъ. 2 р. 

Ваикпіешісг, бепІзгЬег. 2 Теііе, (ТоесЬе, Вег1іп\ 

2 р. 40 к 

Вапкаіспбег бег Вяіі^е^ѵегкз/еИші^ п^Ъяі Веі&аЬе. 

1 р. 50 к. 

Вег#- ііікі НіШепкаІепбег, іи ЬебегЪапб шіі Кіарре 
пеЪзГ Веі&аЪе (Вйбескег Еззеп). 2 р. 10 к. 

Іпегеиіепг- п. АгсІіИееІеп-КаІеибег, бзіеггеісЬізсІіег, 
1ігз&. у. ЗоппбогГег и. Меіап. 2 р 40 к 

Іп^епіеигкаіеибег Гііг МазсЫпеп ип<1 НШетп&е- 
піеиге, Ьг?&. ѵ. ГеЫатІ. 2 р. 50 к. 

Іидеіііеигкаіеікіег Гйг МазсЪіпеп иші НііМеііІ.есЬ- 
піекег, Ьгз^. ѵ. ЗіііЫеп. 2 р. 60 к. 

Іп&спіепгкаіеіібег Гііг Зігаззеп- и. ЛѴаззегЬаи и 
СиКиг-Іп&епіеиге, Ішщ. ѵ. КЬеіпІіаічІ 2 р. 40 к. 

Каіепбег бег Вап^еітегкзгеііпвд, Ьгз&. ѵ. б. Кеб. 
б. Ваи&етѵегкз 2 еііліп&. I р. 50 к. 

Каіепбег Гііг ЕізепЪаІт-Тесішікег, 1ігз§\ ѵ. Неи- 
зіп&ег ѵ. ЛѴакІе^. 2 р. 40 к. 

Каіепбег Гііг ЕІесГгоГесІпіікег, Ьгз#. ѵ. ІІрреп- 
Ъога. . 2 р. 50 к. 

Каіепбег Гііг Саз- п. ЛѴазвегГасІі-ТесІіпікег, Ьгз^. 
у. 8сЬжг. 2 р. 40 к. 

Каіепбег Гііг Маясііі пеп -1п^епіеиге, Ьгзд. у. БЫапб. 

1 р. 80 к. 

Каіепбег Гііг біе ТехШ-ІибизІгіе, Ьгз^. ѵ. БЫапб. 

1 р. 80 к. 

МііЩеіі-Каіепбег ѵоп ІЛіІапб. I р. 80 к. 

МоиіаііІ8ІІ8сЬег Каіепбег Гііг Оезіеггеісіі-Біщагп, 
І1Г8§:. ѵ. \Ѵо1Г. 2 р. 

РІіоІо&гарІіічсЬез Аішапасіі и. Каіепбег ѵ. Ьіезе- 
е:ап^. 60 к 

Р1ю1огар1іІ8СІіе8 «ТаІігЪпсЬ Г. 1885. АІтапасЬ Гііг 
РЬоІо&гарІііе ппб ѵепѵапбіе РасЬег, Ьгз&. ѵ. 
б. Кеб. б. РЬог. Соггезропбепг. 1 р. 65 к. 

8сЫо88ег- и.8с1ітіебе-Ка1еіі(1егѵопМаегя. 1 р. 80 к. 

Тачеііеп-Каіепбег Гііг 2искегГаЪгікапіеп Ііегапз^. ѵ. 
ЗЬаттег. 2 р. 40 к. 


МОѴІТАЕТ. 

КеісЬ іііизѣгігѣ бигсЬ ѵіеіе ТехІіІІизігаЬп пеп 
ТаГеІп и. РагЪепбгиек. 

ОЕЗСНІСНТЕ 

бег 

ЙЕОТЗСНЕИ КІЖЗТ. 

Баз ЛѴегк &1іебеіѣ зісЬ іп Гоі^епбе НаиріаЪзсЬпіие: 

I. Біе ВапкипзІ; ѵоп Г)г. ЯоЪегі Ооіппе . 

II. Біѳ Ріазіік; ѵоп Бг. Жгікеіт Войс . 

III. Біѳ Маіѳгѳі; ѵоп РгоГеззог Бг. НиЪсгІ ,ТапИ- 

зсНек. 

IV. Бег КирГѳгзІісЪ и. НоІгасІіпШ; ѵоп Бг. Ггіе - 

йггск Ыррѵпапп. 

V. Бае КипвГ&ѳлѵѳгЪѳ; ѵоп РгоГеззог Бг. иііиз 
Вевзіпд. 

Егзсііеіпі іп с. 24 Ьіе%п. & 1 В. 20 К. 

ІлеГ.‘ 1 Ііе&Ь 2 ііг АпзісЬГ аиз іп бег ВисЬЬашІІип^ ѵоп 

О. ПісКег. 

8і. РеГегзЪиг^, Ке\ѵзку Рговр. 14. 










































Годъ XIV 


«Зодчій» выходитъ ежемѣсячно въ 
объемѣ 5 листовъ чертежей и одного 
листа текста. Статьи (въ заказныхъ 
письмахъ) просятъ адресовать на имя 
, -едактора Эраста Павловича Деклерона, 
абалканскій пр., д. 9, кв. 4. Для пере¬ 
боровъ редакція открыта ежедневно 
-а исключеніемъ субботы и праздник.) 
отъ 2—3 ч. 

ЗОДЧІЙ. 

Подписка принимается у издателя 
К. Л. Риккера. Невскій пр. 14. Цѣна 
журнала «Зодчій» съ приложеніемъ 
Недѣля Строителя» съ дост. въ 
С.-Петерб. за г. 14 р., за полг. 7 р., 
съ перес. въ другіе гор. за г. 15 р., 
за полг. 7 р- 50 к.; для учащихся въ 
техн. учебн. завед. за г. 11 р. и 12 р.; 

за полг. 5 р. 50 к. и 6 р. 
Плата за объявленія— іо к. за строку 
петита (3 столбца въ страницѣ). 

№№ 3 и 4. 

МАРТЪ И АПРѢЛЬ. 

1885 г. 


^Значеніе архитектора ^ЧлуѵіЕРОНА 



Въ настоящемъ 1885 году, весною, истекло столѣтіе со вре¬ 
мени окончанія каменнаго дворца въ Павловскѣ — и благодаря 
этому событію невольно вызываются въ памяти обстоятельства, при 
которыхъ совершена эта постройка Камерономъ, труды котораго 
всего приличнѣе намъ теперь припомнить, возстановляя и худо¬ 
жественно-творческій образъ этого зодчаго, человѣка съ своеобраз¬ 
нымъ талантомъ. До настоящаго времени ни личность Камерона, 
ни труды его, — у насъ исключительно находимые, — остаются 
алеко не выясненными. Между тѣмъ, онъ считался однимъ изъ 
лучшихъ композиторовъ въ С.-Петербургѣ въ то уже время, когда 
дѣйствовали отечественные таланты, воспитанные Академіею Худо¬ 
жествъ и получившіе развитіеза границею, какъ Старовъ (строитель 
Невскаго Троицкаго собора, собора въ Софіи, Таврическаго дворца 
и загороднаго замка Пеллы); Волковъ (соорудитель Соляного 
Городка и Биржи, при Екатеринѣ II), и Баженовъ (авторъ 
іроекта Пашковскаго дома въ Москвѣ (гдѣ музей) и Инженернаго 
;амка въ С.-Петербургѣ, — приписаннаго себѣ не по праву 
р. Бренна). Если въ ряду этихъ талантовъ-строителёй временъ 
Екатерины II дѣйствовалъ, съ конца 1770-хъ годовъ, въ С.-Петер¬ 
бургѣ и его окрестностяхъ, съ успѣхомъ Чарльсъ Камеронъ, то 
уже одно такое обстоятельство говоритъ много въ пользу его 
способностей. Между тѣмъ остались на лицо и памятники строи¬ 
тельные, обязанные своимъ существованіемъ его творческой спо¬ 
собности. Въ ряду ихъ первыя мѣста занимаютъ Павловскій дво¬ 
рецъ (въ первоначальномъ видѣ) и галерея у большого дворца 
въ Царскомъ Селѣ, носящая имя художника (Камеронова). 

Чарльсъ Камеронъ былъ главнымъ архитекторомъ морскаго вѣ¬ 
домства и вмѣстѣ съ тѣмъ дворцовымъ архитекторомъ при Ека¬ 
теринѣ II и Павлѣ I. Настроено имъ довольно много, хотя и 
упрекали его въ медленности сочиненія проектовъ и самаго вы¬ 
полненія работъ, не всегда обладавшихъ и прочностью. При 
этихъ недостаткахъ, далеко несочувственно отмѣчаемыхъ совре¬ 
менниками, Камеронъ обладалъ однимъ драгоцѣннымъ качествомъ, 
за силою котораго разомъ уничтожались справедливо возникавшія 
неудовольствія на художника: подъ вліяніемъ красоты, или, лучше 
сказать, необыкновенной пріятности и игривости" формъ каждаго 
новаго проекта Камерона, его Августѣйшіе заказчики мгновенно 
смягчались и мирились съ зодчимъ; не на шутку рѣшившись пе¬ 
редъ тѣмъ высказать неудовольствіе за медленность, небрежность 
или другую неисправность. И снова терпѣли его. 

Въ которомъ именно изъ семидесятыхъ годовъ минувшаго сто¬ 
лѣтія началъ дѣйствовать въ Петербургѣ Чарльсъ Камеронъ— мы 
не можемъ точно опредѣлить, но знаемъ, что съ 1779 года труды 
и композиціи построекъ Камерона въ садахъ Царскаго Села идутъ 
непрерывно до первыхъ годовъ царствованія Александра I, когда 
онъ былъ уволенъ отъ службы изъ морского вѣдомства и, вѣро¬ 
ятно, не долго послѣ того прожилъ. Во всякомъ случаѣ работы 
Камерона въ окрестностяхъ Петербурга тянулись въ продолженіе 
тридцатилѣтняго почти періода. А въ 1772 году Камеронъ еще 
былъ въ Лондонѣ и въ это время прославился изданіемъ архи¬ 
тектурнаго увража о «Римскихъ баняхъ». Вѣроятно, эта извѣст¬ 
ность Камерона и была поводомъ вызова его въ Петербургъ, гдѣ 
геніальный умъ Екатерины II не пропускалъ безъ вниманія ни од¬ 
ного случая воспользоваться блистательною способностью чело¬ 
вѣка, о которомъ говорили въ Европѣ и который былъ не прочь 
побывать въ Россіи, гдѣ всякаго рода предпріятія, въ томъ числѣ 


и строительныя, находили обширное примѣненіе и осуществленіе. 
Первое указаніе о работахъ Камерона относится къ проекту «по¬ 
строенія и украшенія холодной бани» въ Царскомъ Селѣ. Подан¬ 
ная имъ въ сентябрѣ 1779 года, уже вторая, смѣта, составленная 
и уменьшенная «сообразно даннымъ (художнику) предварительно 
отъ Ея Величества предначертаніямъ», доходила по тогдашнимъ 
цѣнамъ 159,187 рублей 71 коп.; въ дѣйствительности же, 
по сведеніи счетовъ дополнительныхъ измѣненій и улучшеній, 
стоимость постройки оказалась почти втрое болѣе (472,613 р.), 
да и тутъ, по окончаніи въ 1786 году всѣхъ работъ и счетовъ, 
уже въ слѣдующемъ году пришлось приступить къ подѣлкамъ н 
поправкамъ, продолжавшимся еще и въ 1788 году. Полмилліона 
рублей по цѣнамъ конца XVIII вѣка—одно зданіе бани! —стои¬ 
мость громадная, доказывающая необычайную роскошь сооруженія. 
И такой дебютъ для строителя, даже въ качествѣ орнаментатора, 
невольно внушаетъ къ нему уваженіе уже по одной сложности 
требовавшихся композицій. Если же рядомъ съ такими измышле¬ 
ніями — вѣроятно, стоившими изобрѣтателю даже усилій приду¬ 
мать еще что-нибудь новое и красивое въ современномъ вкусѣ, 
гдѣ китайское и подражаніе Китаю наиболѣе занимало моду — 
представимъ мы, сравнительно не дорого стоившій дворецъ въ 
Павловскѣ (при сочиненіи котораго требовали отъ Камерона де¬ 
шевыхъ, но изящныхъ украшеній),—уваженіе наше къ художнику 
увеличится, личность его сдѣлается еще любопытнѣе для насъ 
и желаніе узпать о немъ больше, безъ сомнѣнія, усилится. Но 
средствъ добыть извѣстія о личности Камерона, покуда не пред¬ 
видится. Между тѣмъ рисунки Камерона во множествѣ, вѣроятно, 
найдутся не только въ дворцовыхъ архивахъ Царскаго Села и 
Павловска, въ кронштааскихъ — по званію главнаго адмиралтей¬ 
скаго архитектора, и у частныхъ лицъ, обращавшихся къ зод¬ 
чему въ модѣ, за бездѣлушками, въ свое время дорого стоившими. 
Для насъ было бы весьма валено уяснить дѣятельность Камерона, 
произведенія котораго раскрыли бы намъ міръ прихотей и побуж¬ 
деній комфорта петербургскаго высшаго общества за такія трид¬ 
цать лѣтъ, въ которыя оно два раза перемѣняло рѣзкимъ обра¬ 
зомъ свое заѵоіг-ѵіѵге, не отучаясь нисколько отъ роскоши, а 
только сокращая, на время, границы стремленій яшть на распашку. 
Какъ знать, «холодная баня», предпринятая Екатериною II въ 
1779 году и порученная англичанину, самою затратою на нее 
полумилліона, не была ли —передъ эпохою нейтралитета и при¬ 
соединенія Крыма — отводомъ глазъ завистниковъ отъ подлин¬ 
наго представленія о средствахъ наличныхъ въ рукахъ Русской 
Императрицы. «Деньги—жизненный нервъ», говорилъ Наполеонъ I. 
Это знала не хуже его Екатерина П ивъ первую турецкую войну, 
при безденежьѣ, дала обильную пищу толкамъ, поручая Баже¬ 
нову проектировать сплошной дворецъ на мѣстѣ Кремлевскихъ 
стѣнъ въ Москвѣ, разумѣется, не осуществленный. Затрачивать 
тысячи на отдѣлку роскошныхъ помѣщеній, по образцу царско¬ 
сельской бани, въ то время находились десятки, если не сотни 
охотниковъ, среди разорявшихся на подобныя затѣи аристократовъ 
и аристократокъ. Такимъ побужденіямъ денежныхъ сорителей 
Камеронъ удовлетворялъ вполнѣ своими роскошными композиціями, 
не успѣвая выполнять всѣхъ требованій и принуждаемый даже 
выносить выговоры отъ Августѣйшихъ довѣрителей за медленность 
исполненія поручаемыхъ ему ими работъ. 

Въ изслѣдованіи художественныхъ трудовъ Камерона откры- 
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вается новая сторона столичнаго быта конца XVIII вѣка — заку¬ 
лисные, такъ сказать, навыки и стремленія вкуса высшаго обще¬ 
ства. Изученіе господствовавшаго въ то время вкуса украшеній, 
для изслѣдователя исторіи нашего искусства, за вторую половину 
царствованія Екатерины II, когда больше всего построено въ Пе¬ 
тербургѣ и окрестностяхъ, — на трудахъ Камерона должно за¬ 
кончиться, начавшись изслѣдованіемъ вообще жилищъ и публич¬ 
ныхъ зданій, возведенныхъ здѣсь разными зодчпмп — п начавшими 
карьеру при графѣ Растрелли, и воспитанниками Академіи Худо¬ 
жествъ. Такая важность значенія для насъ трудовъ Камерона, въ 
отношеніи изслѣдованія хода строительнаго дѣла въ Россіи, по¬ 
буждаетъ насъ попытаться хоть въ общихъ чертахъ опредѣлить 
особенности творчества и направленія этого художника. 

Серьезныхъ зданій Камеронъ оставилъ два—дворецъ въ Пав¬ 
ловскѣ и галерею подлѣ дворца въ Царскомъ Селѣ. Поду милліон¬ 
ное зданіе бани — дорогая игрушка изъ цѣнныхъ матеріаловъ. 
Дворецъ въ Павловскѣ, по проекту Камерона, заложенъ 25 мая 
1782 г. — въ годъ путешествія Великаго Князя Павла Петровича 
съ супругою по Европѣ. Въ планѣ представлялъ онъ продолгова¬ 
тый четверосторонникъ съ выступами на переднемъ и заднемъ 
фасадахъ и съ круглымъ куполомъ надъ срединою зданія. Выступъ 
передняго фасада заключалъ входъ, а надъ нимъ, въ два этажа, 
во всю ширину выступа, — колоннаду пзъ восьми колоннъ, раз¬ 
ставленныхъ попарно между тремя окнами въ срединѣ зданія. По 
фасаду, за выступомъ, съ каждаго бока еще по два окна. Двор¬ 
цовый четверосторонникъ, глубиною въ 2 сажени и шириною 
въ 16 саженъ,— въ три этажа, а подъ куполомъ выше кровли 
круглый бельведеръ. Комнаты главнаго (второго) этажа раздѣля¬ 
лись на двѣ половины парадною лѣстницею, съ которой были 
входы въ каждую половину. Нижній этажъ занятъ былъ служ¬ 
бами, а верхній жилыми комнатами для дѣтей Августѣйшихъ 


хозяевъ Павловска. Планировка простая, но довольно удобная и 
примѣненная къ назначенію каждаго покоя, въ каждомъ этажѣ 
Вкусъ украшеній далеко непзысканный, но благородный. Въ Пав¬ 
ловскомъ дворцѣ раньше другихъ жилищъ Августѣйшихъ особъ, 
примѣнена обклейка стѣнъ бумажными обоями. Въ цѣломъ, зда¬ 
ніе дворца — изящно. Галерея при дворцѣ въ Царскомъ Селѣ 
начата въ послѣдній годъ царствованія Екатерины II п окончена 
уже при Александрѣ I. Стиль украшеній ея не одинъ разъ измѣ¬ 
нялся, и судить о томъ, который изъ проектовъ строителя изящ¬ 
нѣе — мы пока не можемъ. Баня Екатерины II для своего вре¬ 
мени — чуть не сказочное чудо, гдѣ эффектъ, въ самомъ дѣлѣ 
изысканный, достигался столько же причудливо оригинальною 
формою, какъ и драгоцѣннымъ матеріаломъ. Скульптура, по идеямъ 
Камерона, входила однимъ изъ сильнѣйшихъ факторовъ эффекта 
п, затѣмъ, раскрашиваніе, живопись ігезсо, живопись на зерка¬ 
лахъ, золото, серебро, жемчугъ, красивѣйшихъ цвѣтовъ мраморы, 
наборные въ узоръ полы, лѣпные орнаменты съ позолотою по 
стѣнамъ, гирлянды лѣпныя, раскрашенныя подъ натуру, — тоже 
не послѣдній мотивъ у Камерона, какъ введеніе птицъ лѣпныхъ 
же. раскрашенныхъ и даже золоченыхъ. Мотивы китайской орна¬ 
ментаціи Камеронъ не только употреблялъ партіями, но возво¬ 
дилъ цѣлыя зданія въ китайскомъ стилѣ. Китайская деревня въ 
Царскосельскомъ саду—вѣдь его твореніе. Богатство мотивовъ 
и смѣлость смѣшиванія ихъ изъ разныхъ стилей — одно изъ от¬ 
личій художника. 

Согласитесь, что за одну такого рода оригинальность, у насъ 
въ концѣ XVIII вѣка—когда только старались о копированіи клас¬ 
сическихъ зданій, — стоитъ позаботиться о собраніи чертежей и 
рисунковъ Камерона, а затѣмъ, о тщательномъ проштудиропаніь 
ихъ? 

П. Н. Петровъ. 


рЛУЧАЙ ИЗТэ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ. 


Въ 1882 году въ Красноярскѣ мнѣ пришлось произвести 
оригинальныя строительныя работы, которыя по справедливости 
можно назвать строительно-хирургическою операціею. 

Вотъ въ чемъ было дѣло: 

Въ большомъ (на 28 саженяхъ) трехъ-этажномъ, съ подваломъ, 



Фасадъ. 

домѣ купца И. Г. Гадалова по проекту назначены были подъ 
всѣмъ зданіемъ, въ средней капитальной и въ поперечныхъ стѣ¬ 
нахъ подвала, широкія (7 арш. отверзтіемъ) полуциркульныя арки; 
цѣль ихъ — образовать изъ подвала одно щѣльное складочное по¬ 
мѣщеніе, въ которомъ удобно было-бы перекладывать п передви¬ 
гать не только на ручныхъ телѣжкахъ, но даже и на возахъ 
грузные и громоздкіе товары. 

* При постройкѣ, которою завѣдывалъ съ самаго начала само- 


зваиный техникъ изъ какихъ-то агрономовъ, эти арки выведены 
были толщиною всего въ I Чъ кирпича отъ пятъ и до замка; кирпичъ 
былъ неважный и подъ тяжестью трехъ верхнихъ этажей стѣнъ, 
накатовъ п крыши — раздробился. Нѣсколько арокъ обрушилось 
вмѣстѣ со всѣмъ, что было на нихъ. По счастію дѣло было ночью, 
п никто пзъ людей не былъ принесенъ въ жертву. Остальныя 
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Разрѣзъ. 

арки еле-еле успѣлп подпереть временными подпорками — во 
всѣхъ уже появились зіявшія щели и раздавались по временамъ 
грозныя потрескиванія, похожія на пистолетные выстрѣлы... 

Постройка, выведенная вчернѣ подъ крышу, обречена была 
сломкѣ до основанія. 

Въ такомъ положеніи я засталъ строеніе, когда владѣлецъ 
обратился ко мнѣ съ просьбою исправить и достроить домъ. 
Задача состояла въ томъ, чтобы спасти 'домъ отъ разборки; 
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вмѣстѣ съ этимъ желательно было сохранить въ подвальномъ 
этажѣ арки, не уменьшая размѣровъ пролета и высоты ихъ, такъ 
какъ уничтоженіе или уменьшеніе этихъ арокъ равносильно’было 

бы для владѣльца упраздненію всего подвальнаго этажа. Короче_ 

приходилось разобрать и сложить вновь какъ слѣдуетъ, всѣ до 
одной злополучныя арки подвальнаго этажа, не трогая лежащихъ 
надъ ними трехъ высокихъ этажей. 

Задача эта была выполнена мною слѣдующимъ образомъ: 

По обѣимъ сторонамъ стѣны, противъ арочнаго пролета, укла¬ 
дывались на нѣкоторую глубину (утоплялись) въ грунтъ, состояв¬ 
шій изъ плотно - слежавшагося рѣчнаго гравія (когда-то дно 
р. Енисея), поперечныя лежни а (черт. 1, а п б), изъ сосновыхъ 
обрубковъ толщ. 8 вершкові.. длиною по 3 аршина, обтесанные 
съ двухъ сторонъ. — На эти лежни, посрединѣ ихъ, врубался про¬ 
дольный брусъ, или прогон!, б, также изъ обтесаннаго на 2 
канта 8-ми- вершковаго бревна. Затѣмъ уставлялись, нѣсколько 
наклонно къ стѣнѣ, два ряда стоекъ я, изъ 7-ми-вершковаго лѣса, 
соединенныхъ вверху прогонами г. Взаимное разстояніе между 
стойками въ каждомъ ряду В/г аршина; стойки по обѣимъ сторо¬ 
намъ стѣны ставились одна противъ другой. 

Между тѣмъ въ стѣнѣ, на высотѣ около 2-хъ аршинъ надъ 
чистою шелыгою арки, пробивался рядъ отверзтій д въ мѣстахъ, 
соотвѣтствующихъ стойкамъ; ширина этихъ отверзтій 10—11 
вершковъ; высота соотвѣтствовала 11 рядамъ кирпича, т. е. 
19—20 вершковъ; отверзтія пробивались долотиымъ, настален¬ 
нымъ и заостреннымъ ломомъ, по возможности тщательно разби¬ 
рая кирпичи по швамъ, и только при крайней необходимости пе¬ 
ресѣкая ударами молота но долотному лому слишкомъ далеко за¬ 
жатые ложки. Послѣдними выбирались верхніе ряды, при чемъ съ 
остающейся на вѣсу нижней постели непробиваемаго ряда осто¬ 
рожно счищался желѣзной лопаткой засохшій растворъ. 

Затѣмъ въ пробитыя и очищенныя отъ мусора отверзтія 
вводились сперва брусья е , которые и врубались въ прогоны г, а 
потомъ, один!, за другимъ, брусья ж. Какъ видно изъ чертежа, 
въ брусьяхъ ж и е сдѣланы соотвѣтственныя вырѣзкп, въ кото¬ 
рыя загнаны клинья з изъ крѣпкаго лиственничнаго дерева; это 
дѣлалось такъ: по введеніи въ крайнее, съ одного конца, отвер- 
зтіе бруса ж , верхнюю поверхность этого бруса смачивали и 
покрывали слоемъ густаго раствора (толщ. 1 /з — */а вершка); сма¬ 
чивали также помощью гидропульта нижнюю постель верхней 
кладки стѣны внутри отверзтія; потомъ, приподнявъ брусъ ж , п 
вставивъ на свои мѣста клинья з, заколачивали ихъ на-туго 
ударами тяжелаго молота (балды, вѣсомъ 1*/ 3 пуда), до тѣхъ поръ, 
пока растворъ надъ брусомъ ж не переставалъ выжиматься, и 
самый брусъ не упирался плотно подъ низъ кладки, прп чемъ, 
естественно, всѣ врубки деревянной конструкціи подъ загоняемыми 
клиньями, плотно садились на свои мѣста. Перейдя къ слѣдую¬ 
щему отверзтію, съ нимъ повторяли тотъ-же пріемъ, и такъ да¬ 
лѣе, до другаго края конструкціи. 

Клинья приготовлялись изъ лиственницы, тщательно п пра¬ 
вильно стругались, и предварительно пригонялись къ обоимъ 
брусьямъ е и ж , также чисто обдѣланнымъ п оструганнымъ въ 
вырѣзкахъ, назначенныхъ для принятія клиньевъ; верхняя грань 
бруса ж также стругалась.—Длина клиньевъ первоначально пу¬ 
скалась въ 1 аршинъ, при ширинѣ въ 7*/ а вершковъ и толщинѣ 
въ одномъ концѣ 4, въ другомъ 2 вершка (уклонъ въ </ 8 ); по 
прижатіи бруса ж къ верху, излишніе концы клиньевъ отпили¬ 
вались, для того, чтобы они не мѣшали дальнѣйшей работѣ. 

Подбивъ всѣ брусья, проходили еще нѣсколько разъ по всѣмъ 
уже опиленнымъ клиньямъ ударами балды, для того, чтобы под¬ 
ровнять ихъ, т. е. выровнять по возможности ихъ напряженіе, 
что приблизительно узнается опытнымъ мастеромъ-плотникомъ по 
силѣ отдачи удара (по отбою). Послѣ этого оставляли все сдѣ¬ 
ланное на нѣсколько дней іп зіаіи цио, для того, чтобы дать за- 
крѣпнуть раствору надъ брусьями ж . 

Затѣмъ наступалъ, такъ сказать, первый критическій моментъ 
операціи: приступали къ выломкѣ столбиковъ старой кладки, 
оставшихся между первоначально пробитыми отверзтіями д , выла¬ 
мывая, или, вѣрнѣе, разбирая ломомъ по швамъ одновременно по 
два симметрическихъ столбпка, начиная отъ средины арки. 

По мѣрѣ разборки этихъ столбиковъ, весь грузъ верхнихъ 
этажей оставался поддержаннымъ только соотвѣтствующими стой¬ 
ками в в при помощи поперечныхъ брусьевъ ж и е; предвари¬ 
тельная подклинка и введеніе между брусомъ ж и имѣющею 
опереться на него каменною кладкою слоя густого и успѣвшаго 
закрѣпнуть раствора, до того удачно подготовляли перемѣщеніе 
груза съ оставшихся каменныхъ столбиковъ на деревянную опор¬ 
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ную конструкцію, что никакого движенія, никакой осадки, ника¬ 
кихъ признаковъ трещинъ или щелей нигдѣ не замѣчалось. — Тѣмъ 
не менѣе, каждый разъ по разборкѣ новой пары столбиковъ, и 
слѣдовательно по введеніи въ дѣйствіе новыхъ паръ стоекъ зз, 
тщательно осматривалась какъ вся деревянная конструкція, такъ 
и стѣны выше -лежащихъ трехъ этажей. 

Когда всѣ столбики были разобраны, и такимъ образомъ преж¬ 
няя арка была совершенно освобождена отъ лежавшаго на ней 
груза, то оставалось только на свободѣ разобрать ее — какъ по¬ 
казано въ заштрихованной части на лѣвой сторонѣ черт. 1, а,— 
а также временныя подъ нею подпоры, и на свободѣ же, безъ 
всякаго препятствія, сложить новую арку надлежащимъ образомъ, 
какъ обозначено на правой сторонѣ того же чертежа. 

Въ виду того, что вновь сложенная арка, по пріемѣ на себя 
груза верхнихъ этажей, можетъ подвергнуться сильной осадкѣ 
отъ сжатія раствора въ швахъ, кладка производилась на самыхъ 
тонкихъ швахъ, съ тщательною притескою и приправкою кир¬ 
пича, и на густомъ растворѣ, безъ заливки. Слѣдовало-бы, соб¬ 
ственно, сложить всю новую часть на быстро-крѣпнущемъ це¬ 
ментномъ растворѣ; но о цементѣ въ Сибири не имѣютъ и по¬ 
нятія, такъ какъ пудъ его, привезенный изъ Европейской Россіи, 
обошелся-бы до 5 рублей, а мѣстной выдѣлкп, конечно, не имѣется. 
Пришлось прибѣгнуть къ цемянкѣ. По счастію мнѣ удалось при¬ 
готовить цемяночный растворъ, давшій весьма удовлетворительные 
результаты: черезъ два дня онъ выдерживалъ иголку Вика съ 
остріемъ въ 1 кв. сантиметръ и грузомъ въ 2 фунта, а черезъ 
недѣлю имѣлъ крѣпость годовалаго воздушнаго раствора *). На 
такомъ растворѣ и клались новыя арки, а также и забутка подъ 
ними, до уровня брусьевъ е, послѣ чего изъ подъ арки выбива¬ 
лись кружала, и въ такомъ видѣ новая кладка оставлялась дней 
на десять, для того, чтобы растворъ успѣлъ нѣсколько закрѣпнуть. 

Послѣ этого слѣдовало выведеніе между брусьями е и ж от¬ 
дѣльныхъ столбиковъ, сопрягающихъ новую кладку съ верхнею ста¬ 
рою и долженствовавшихъ первоначально принять на себя весь грузъ 
по удаленіи временной деревянной опорной конструкціи. Кладка 
этихъ столбиковъ производилась съ самою педантическою тщатель¬ 
ностью, соблюдая слѣдующій пріемъ: когда уже подходили къ подпи¬ 
раемой старой кладкѣ, то въ послѣднихъ рядахъ кирпичи стесыва¬ 
лись нѣсколько клинообразно, такъ что средина постели возвышалась 
надъ краями на вершокъ и вся постель столбика представляла 
два ската отъ средины стѣны къ ея лицевымъ сторонамъ. Такимъ 
образомъ средину стѣны можно было подвести почти подъ самую 
нижнюю постель старой стѣны, тогда какъ у лица оставалось 
еще мѣсто для цѣлаго ряда. Въ образовавшійся клинообразный 
промежутокъ загонялись ударами деревянной колотушки предва¬ 
рительно тщательно притесанные и пригнанные кирпичи, обма¬ 
занные кругомъ слоемъ раствора; само собою разумѣется, что 
нижняя постель стѣны предварительно изобильно смачивалась по¬ 
мощью гидропульта. 

Съ боковъ столбики выводились штробами для перевязи съ 
имѣющимъ послѣдовать заполненіемъ между ними. 

Случалось, что изъ нижней постели старой стѣны мѣстами 
выпадали отдѣльные кирпичи, особенно изъ такъ называемой за¬ 
бутки между верстами (прежняя кладка была произведена въ за¬ 
ливку); иногда-же вываливались уступами два и даже три ряда, 
въ родѣ того какъ показано на черт . І, а, въ точкѣ к. Въ этихъ 
случаяхъ на мѣсто выпавшихъ пригонялись новые кирпичи и, по 
изобильномъ смачиваніи старой кладки, прилѣплялись къ ней 


*) Пропорція составвыхъ частей этого раствора и способъ его приготов¬ 
ленія были слѣдующіе: 1 объемъ негашеной извести и 2 объема чистаго, 
средней круппости, песка, засыпанные сухими перемѣнными слоями (въ 2 и 
въ 4 вершка) въ творило, заливались водою до насыщенія, т. е. до того, 
когда известь перестанетъ кипѣть, и вода будетъ оставаться на поверхности 
слоевъ. Во время наливанія воды протыкали содержимое творила деревян¬ 
нымъ заостреннымъ коломъ для лучшаго прониканія воды и для выхода 
пара, образующагося при гашеніи извести. Творило оставлялось послѣ затво- 
репія на 5—7 сутокъ. Затѣмъ, не перемѣшивая между собою слоевъ, выби¬ 
рали растворъ изъ творила въ видѣ полусухой, разсыпчатой массы, наблю¬ 
дая при этомъ, чтобы выемка производилась частями до самаго дна творила, 
т. е. чтобы въ вынутое количество попали всѣ слои творила, что важно для 
однородности раствора. На 1 объемъ такого тѣста прибавлялся 1 объемъ 
мелко-толченой и тщательно просѣянной кирпичной цемянки; по тщатель¬ 
номъ размѣшиваніи и разминаніи смѣси, безъ добавленія воды, получался 
цемяночный растворъ надлежащей для кладки густоты и екоро-крѣпнувшій, 
какъ объяснено выше. 

При постройкѣ дома г. Гадалова для мѣшанія раствора мною была 
устроена одноконная бочешная съ гребками машина, превосходно приготов¬ 
лявшая растворъ и успѣвавшая наготовлять его для 80 человѣкъ камен¬ 
щиковъ. 


1* 
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снизу на растворѣ и подпирались заклиненными временными под¬ 
порочками. 

По выведеніи столбиковъ опять давали промежутокъ времени 
отъ 7 до 10 дней для закрѣпнутія раствора. Теперь наступалъ 
второй критическій моментъ операціи — передача всего груза съ 
деревянной временной опорной конструкціи на вновь выведенную 
арку. Это производилось слѣдующимъ порядкомъ: 

Симметрично, начиная съ обоихъ краевъ, легкими ударами 
молота сначала ослаблялись, а затѣмъ и совершенно освобожда¬ 
лись клинья между брусьями е и ж\ въ большинствѣ случаевъ 
при этомъ брусъ ж оставался на вѣсу, прилѣпленный закрѣп- 
шимъ растворомъ къ нижней постели старой стѣны. По освобож¬ 
деніи клиньевъ внимательно осматривались смежные столбики, въ 
особенности верхнія кромки ихъ, а также осматривалась старая 
стѣна до самаго верха. Затѣмъ переходили къ слѣдующимъ по 
порядку парамъ брусьевъ п, повторяя пріемъ, наконецъ совер¬ 
шенно освобождали отъ службы временную деревянную опорную 
конструкцію, перемѣстивъ весь грузъ на вновь выведенную арку. 

Рѣшительная часть операціи была совершена. 

Впрочемъ изъ предосторожности, ослабленные и освобожден¬ 
ные клинья снова вставлялись на свои 
мѣста, но уже безъ заколачиванія, сво¬ 
бодно, и въ такомъ положеніи все ос¬ 
тавлялось дня на три или четыре, и 
если затѣмъ не замѣчалось никакого 


Разобравъ прежнія арки и приступивъ къ кладкѣ новыхъ, я 
старался вести работу не только крайне тщательпо, но и сколь 
возможно медленнѣе; къ этому меня побуждало то соображеніе, 
что свѣжая кладка, при значительной высотѣ ея (болѣе 4-хъ са¬ 
женъ), по передачѣ на нее груза двухъ верхнихъ этажей, можетъ 
дать чувствительную осадку, а потому чѣмъ болѣе времени бу¬ 
детъ предоставлено для отвердѣнія раствора, тѣмъ лучше. Кладка 
арокъ продолжалась около двухъ мѣсяцевъ. Вь тѣхъ же видахъ 
къ выведенію столбиковъ прпступлено было только черезъ двѣ 
недѣли по окончаніи арокъ и забутки ихъ, и черезъ двѣ же не¬ 
дѣли затѣмъ приступили къ ослабленію клиньевъ. 

Не смотря на эти предосторожности, на другой день по осво¬ 
божденіи клиньевъ замѣчены были въ стѣнѣ 2 -го этажа трещины, 
показанныя на черт. 2 , и образовавшія, приблизительно, стороны 
равносторонняго треугольника, основаніе котораго составляла под¬ 
держанная новою кладкою постель старой; съ появленіемъ 'тре¬ 
щинъ ослабленные клинья оказались снова зажатыми. 

На слѣдующій день, обдумавъ положеніе, я рѣшился вновь 
ослабить клинья, въ томъ разсчетѣ, что если, уже появились тре¬ 
щины и отдѣлилась часть старой стѣны въ видѣ треугольника 

подъ новой кладкой, то пусть же 
этотъ треугольникъ давитъ всѣмъ сво- 
/\ имъ грузомъ на новую кладку и за¬ 

ставитъ ее принять полную осадку; 
' тогда по крайней мѣрѣ дальнѣйшее 


движенія, то дѣло считалось закончен¬ 
нымъ. 

Оставалось убрать деревянныя части 
и задѣлать затѣмъ промежутки между 
отдѣльными столбиками; послѣдняя ра¬ 
бота требовала, конечно, тщательности 
и особой сноровки (задѣлывать прихо¬ 
дилось сперва средину, а потомъ ли¬ 
цевыя части, загоняя верхніе ряды кли¬ 
нообразно, какъ и въ столбикахъ), но 
не представляла уже ничего особен¬ 
наго. 

• Такимъ образомъ были опериро¬ 
ваны въ теченіе лѣта 1882 года во¬ 
семь арокъ, при чемъ одновременно 
было въ работѣ въ первыя двѣ смѣны 
по 3, а въ послѣднюю 2 арки; хотя 
простѣнки между арками какъ въ про¬ 
дольной, такъ и въ поперечныхъ стѣ¬ 
нахъ были по длинѣ не менѣе 6 ар¬ 
шинъ, тѣмъ не менѣе я не рѣшился 
подвергать операціи одновременно двѣ 
смежныя арки, такъ какъ тогда при¬ 
шлось бы держать на временныхъ де¬ 
ревянныхъ опорахъ слишкомъ значи¬ 
тельную длину стѣны, захвативъ и 
простѣнокъ: это и вынудило постепен 
ное производство работы, при чемъ 
одновременно каждый разъ находились 
въ работѣ одна арка продольной стѣны 
п по одной аркѣ двухъ различныхъ по¬ 
перечныхъ стѣнъ. 



движеніе прекратится и останется толь¬ 
ко задѣлать образовавшіяся трещины. 
Опасаться же какого-либо новаго дви¬ 
женія, выше трещинъ, не представля¬ 
лось повода, такъ какъ очевидно, что 
если бы даже весь отдѣлившійся тре¬ 
угольникъ былъ удаленъ, то стѣны 
выше его не перестали бы стоять, какъ 
и прежде. 

По ослабленіи клиньевъ осадка про¬ 
должалась, и трещины, замѣтно увели¬ 
чиваясь, достигли ширины отъ </* до 
3 /«в вершка. 

Затѣмъ движеніе видимо останови¬ 
лось. 

Спустя нѣсколько дней, клинья и 
брусья ж и е были убраны, проме¬ 
жутки между столбиками задѣланы, а 
затѣмъ перелицованы на обѣихъ сто¬ 
ронахъ стѣны 2 -го этажа образовав¬ 
шіяся трещины. 

Послѣ того не появлялось болѣе 
никакихъ признаковъ дальнѣйшей осад¬ 
ки, никакихъ новыхъ трещинъ. 

Вотъ нѣкоторые разсчеты, руково¬ 
дившіе меня въ деталяхъ операціи: 


1) Исчисленіе груза, который предстояло 
поддержать временною деревянною 
Черт. 2. ПОДПОРОЮ. 

На длинѣ стѣны въ 3,00 саж. 
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Изъ восьми операцій семь были совершены вполнѣ удачно. 
Ни малѣйшей осадки, никакого намека на движеніе, никакого 
признака трещинъ нигдѣ не было замѣчено. 

Что касается восьмой, то здѣсь дѣло было нѣсколько болѣе 
сложное. По проекту надъ аркою въ продольной стѣнѣ подваль¬ 
наго этажа приходились въ первомъ этажѣ двѣ смежныя арки со 
столбомъ между ними, занимавшіе уже не семь, а болѣе десяти 
аршинъ общаго пролета. Поддержать на вѣсу отдѣльный столбъ, 
квадратный въ 1 * 1 * аршина, было уже немыслимо; да и кромѣ того, 
на этихъ аркахъ перваго этажа лежало еще два верхнихъ этажа, 
а онѣ были сложены также, какъ и подвальныя, въ I 1 /* кирпича, 
также дали трещины, хотя и не такія угрожающія, и потому во 
всякомъ случаѣ сами требовали перекладки. 

Ободренный успѣхомъ первыхъ операцій, я рѣшился, слѣдуя 
тому же самому пріему, поддержать въ этомъ мѣстѣ деревянною 
опорою два верхнихъ этажа и переложить какъ подвальную арку, 
такъ и двѣ арки перваго этажа. Получилось расположеніе, пока¬ 
занное на черт. 2. 

Передача груза на временную деревянную опорную конструк¬ 
цію совершена была вполнѣ благополучно. 


а) Кирпичная кладка стѣны 1 -го этажа, толщ. 0,42 
саж. (3 кирпича), высотою 2,17 саж. ( 6 Ѵ 2 аріи.). 

Объемъ: 3,00 X 2,17 X 0,42 = 2,73 куб. саж. 

б) Кирпичная кладка стѣнъ 2 -го и 3-го этажей, 
толщ. 0,33 саж. (2 1 / 3 кирпича), высотою до стропилъ 
5 саженъ. 

Объемъ: 3,00 X 5,00 X0,33 = 4,95 куб. саж. 

Всего кладки 2,73 + 4,95 = 7,68 куб. саж., 
считая по 950 пудовъ. 7296 пуд. 

в) Сплошные накаты *) потолковъ 1 -го, 2 -гои 3-го 
этажей, изъ бревенъ толщ. 5 вершк., безъ смазки, под¬ 
шивки и чистаго пола. 

Ширина комнатъ съ обѣихъ сторонъ стѣны 4 саж. 


*) Въ Сибири привыкли къ сплошнымъ накатамъ изъ толстаго лѣса, 
безъ балокъ и досокъ; пріучила, конечно, прежняя дешевизна лѣса. На ба¬ 
лочную конструкцію потолковъ, съ черными подборами изъ 2 дюймов, 
досокъ и со смазкою глиною вмѣсто употребляемой здѣсь засыпки расти¬ 
тельной землей, употребленную много въ построенныхъ здѣсь мною зданіяхъ, 
обыватели, а подчасъ и мѣстные техники, смотрятъ какъ на нововведеніе — 
по ихъ мнѣнію — негодное и нежелательное. 
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Площадь всѣхъ накатовъ, поддерживаемыхъ стѣною- 
3,00 X 2,00 X 2 X 3 = 36 кв. саж., 

считая по 40 кв. саж. 1440 пуд. 

г) Кровля со стропилами и обрѣшеткой: 

Площадь кровли, поддерживаемая среднею стѣною 
на длинѣ 3-хъ саженъ составляетъ: 

3,00 X 2,50 X 2 = 15 кв. саж., 

вѣсъ ея, считая по 50 пуд. кв. саж. 750 пуд. 

Итого . . 9486 пуд. 

Что составляетъ на каждый изъ брусьевъ ж по 
1581 пуд., или, круглою цыфрою, по 1600 пуд. 


2) Давленіе поддерживаемой стѣны на брусья ж. 

Площадь, которою стѣна опирается на брусъ, при толщинѣ 
стѣны въ 3 кирпича, или 20 вершковъ, и ширинѣ бруса въ 8 
вершковъ, составляетъ 160 кв. вершковъ. 

Слѣдовательно давленіе кирпичной кладки на дерево будетъ: 

— Ю ПУДОВЪ на 1 кв. вершокъ, или-^- = 3,27 пуд. 
160 о,06 

иа 1 кв. д. 

Что какъ для кирпича, такъ и для дерева можетъ быть до¬ 
пущено. 


3) Напряженіе брусьевъ ж сгибаніемъ. 


Брусья ж опираются концами на клинья з\ разстояпіе между 
клиньями въ свѣту 24 вершка; принимая, что брусъ ж при про¬ 
гибѣ нажимаетъ на клинья неравномѣрно, а именно на внутрен¬ 
ніе ихъ края болѣе чішъ на наружные, и допуская, что центръ 
давленія будетъ на */з ширины клина (т. е. на 2 1 /* вершка) отъ 
его внутренняго края, будемъ имѣть все разстояніе между точками 
приложенія сопротивленія опоръ 29 вершковъ. 

Брусъ ж нагруженъ по срединѣ грузомъ въ 1600 пудовъ, рас¬ 
предѣленнымъ равномѣрно на длпнѣ 20 вершковъ. 

Уравненіе моментовъ будетъ: 

Р /Б 1 \ а 2 Ъ 11 

У I 2 - 2Х У = - 6 - ; ° ТКуда: 


а - ЩЬ - -Гі 

а 2 Ь \ 2 4/ 


Здѣсь: 

р = 1600 пудовъ. 

Ь = 29 вершковъ — разстояніе между точками приложенія 
сопротивленія опоръ. 

1 = 20 вершк. — длина, на которой распредѣлена равномѣр¬ 
ная нагрузка средины бруса. 

а = 8 вершк. — высота бруса. 

Ъ = 8 вершк. — ширина бруса (хотя брусья обтесаны изъ 
10-ти-вершковаго бревна на 2 канта, но въ разсчегй 
они приняты за 4-хъ-гранные; обливипы остаются въ 
запасъ прочности). 

Поэтому напряженіе на 1 кв. верш, составитъ: 

к = тгягГ (14 ' 5 - 5) = 89 " у *" ■“ Д56" = 29>1 ,Iу, • 

на 1 кв. д., 

что при совершенномъ отсутствіи всякихъ сотрясеній и ударовъ, 
съ полною безопасностью можетъ быть допущено. 


4) Давленіе брусьевъ ж на клинья и клиньевъ на брусья е. 

Давленіе неравномѣрное, центръ котораго принятъ выше на 
Ѵа ширины опорной площади; поэтому наибольшее напряженіе на 
единицу площади будетъ: 

а = -- 

\ѵ 

Здѣсь: 

Р = 800 пуд. — половина груза, поддерживаемаго брусомъ ж. 
\ѵ = 7,5 X 8 = 60 кв. вершк. — площадь, передающая давле¬ 
ніе; слѣдовательно: 

2 X 800 

а = ——— = 26,66 пуд. на 1 кв. верш., 

26 66 

или — 1 = 8,71 пуд. на 1 кв. дюймъ, 

3,06 

что съ безопасностью можетъ быть допущено. 

5) Напряженіе брусьевъ е сгибаніемъ и сжатіемъ. 

Брусья с поддержаны по концамъ прогонами г и подвержены 


сгибанію отъ двухъ симметрическихъ сосредоточенныхъ грузовъ, 
по 800 пуд. каждый. 

Далѣе, на каждой сторонѣ стѣны грузъ въ 800 пудовъ, пере¬ 
данный на прогонъ г, разложптся на двѣ слагающія: одну наклон¬ 
ную, по направленію стойки <?, п другую горизонтальную, по 
брусу е\ двѣ такихъ послѣднихъ слагающихъ подвергаютъ брусъ 
е сжатію. 

Напряженіе матеріала въ брусѣ е будетъ: 





здѣсь: 


Р = 800 пуд. — сосредоточенный грузъ на одной половинѣ 
бруса. 

Ь = 40 вершк. — разстояніе между опорами (т. е. между 
срединами прогоновъ г). 

1 =29,5 вершк. —разстояніе между точками приложенія сим¬ 
метричныхъ сосредоточенныхъ грузовъ. 

Р' = 800 X 1^а=800 X * = 133,33 пуда — горизонтальная сла¬ 
гающая груза (а — уголъ, составляемый направленіемъ 
стойки в съ вертикалью). 

а = 8 — 2 = 6 вершк. — высота бруса е, за вычетомъ глу¬ 
бины вырубокъ для клина и для прогона. 

Ъ = 8 вершк. — ширина бруса е. 

Поэтому напряженіе на единицу площади будетъ: 

6 X 800 икч.133,33 п . 

К ~ 36Х 8 20 ~ 14,5 + ~6Х 8 = 94,43 п ‘ на 1 КВ ' верш ‘ 
94 43 

или - 30,86 пуд. на 1 кв. д., 

з,оь 

т. е. не превышаетъ прочнаго сопротивленія дерева. 


6) Давленіе брусьевъ е на прогоны г . 

К = —; здѣсь: 

\ѵ 

Р = 800 пуд. 

\ѵ= 8 X 7 = 56 кв. вершк.; слѣд. 

Н—^ = 14,3 пуд. на 1 кв. верш., 

56 

14,3 л 

или —— = 4,67 пуд. на 1 кв. дюймъ. 

3,06 


7) Давленіе на врубку брусьевъ е бъ прогонъ г. 

Выше (см. 5.) вычислена горизонтальная составляющая груза, 
производящая сжатіе бруса е, Р' = 133,33 п.; глубина врубки 1 
вершокъ при ширинѣ въ 8 вершковъ; площадь врубки, поэтому, 
8 квадр. вершковъ. Слѣдовательно: 

^ 133,33 

Н = —-—=16,66 пуда на 1 кв. в. 
о 


или 


16,66 

3,06 


5,44 пуда на 1 кв. д. 


8) Давленіе на стойку в . 

Слагающая груза 800 пуд., передающаяся наклонно по стойкѣ 
в , есть: 

тч|| 800 1 

Р" = ^— ; такъ какъ ів; <х= — = 0,166, 

Соз а’ & 6 ’ 

то а = 9°+ 30', и Соз а = 0,986; слѣд. 

р ” = та = 811 - 3 пуд - 

Площадь поперечнаго сѣченія стойки в , при діаметрѣ ея въ 
7 вершк., есть 38,48 кв. верш. 

811 3 

Слѣд. 21,08 пуд. на 1 кв. верш, 

оо ,4о 

21 >°8 „ 

илп — -■ =7 пуд. на 1 кв. дюймъ, 
о,06 

что можетъ быть допущено какъ во врубкахъ, сопрягающихъ 
стойку в съ прогонами г и б, и прогонъ б съ лежиямп а, такъ 
и въ самой стойкѣ, при отношеніи длины ея къ діаметру въ 7“. 


9) Давленіе на грунтъ. 

Н = —; здѣсь: 

\ѵ 

Р = 800 пуд. — вертикальное давленіе на 1 лежень а. 
тѵ = 48 X 7 = 336 кв. вершк. — плошадь, которою опирается 
лежень а на грунтъ. 







Слѣдов. К = 


800 

336 


= 2,38 пуд. на 1 кв. в. 


пли 


2,38 

3,06 


= 0,78 пуд. на 1 кв. 


Д*, 


пли 0,78 X 144= 112,32 пуд. на 1 кв. ф., 

что при илотно-слежавшемся хрящевомъ грунтѣ вполнѣ безопасно 
можетъ быть допущено. 


10) Давленіе на отдѣльные столбики каменной кладки. 


К = —; здѣсь: 

\ѵ 

Р = 1600 пуд. — грузъ на 1 столбикъ. 

\ѵ = 10 X 20 = 200 квадр. вершковъ —площадь столбика; слѣд. 
^ 1600 0 

К. = = 8 пуд. на 1 кв. в. 

0 

ИЛИ = 2 > 6 П УД- па I кв. д., 
что вполнѣ безопасно. 


Приведенные разсчеты показываютъ, что употребленная для 
поддержанія стѣнъ на вѣсу временная деревянная конструкція 
была вполнѣ прочна. Я даже склоненъ думать, что она была 
излишне - прочна; на это наводитъ слѣдующее соображеніе: при 
разсчетѣ принято, что на конструкцію давитъ весь грузъ стѣны 
съ опирающимися на нее потолками и кровлею, до самаго верха 
строенія; между тѣмъ случай осадки и образованія трещинъ надъ 
подведенными новыми арками (черт. 2) ясно показываетъ, что при 
осадкѣ отдѣляется только часть стѣны въ видѣ треугольника, 
стороны котораго составляютъ съ вертикалью уголъ около 30°; 
выше границъ такого треугольника стѣна остается въ равновѣсіи 
вслѣдствіе взаимнаго упора двухъ противоположныхъ ея частей, 
достаточно, поэтому, было-бы, для перестройки нижней части, 
поддержать временною конструкціею грузъ такого отдѣляющагося 
треугольника; тогда поддерживаемый грузъ составлялъ-бы: 

Каменной кладки: 


3,00 X 2,598 

—-^-X 0,42 = 1,64 ку 


по 950 пуд. . . 1558 пуд. 


Накатовъ 1-го этажа на ширинѣ 3-хъ саженъ, и 
2-го этажа приблизительно ва ширинѣ 1 сажени, 
всего 

(3 + 1)Х4=16 кв. саж., по 40 пуд.. . 640 пуд. 

Итого . .2198 пуд. 


Что на каждый изъ брусьевъ ж составпло-бы 
2198 

—= 366,33 пуд. 

о 

вмѣсто принятыхъ въ разсчетѣ 1600 пуд. 

Въ такомъ случаѣ напряженія конструкціи были-бы слишкомъ 
въ 4 раза менѣе противу вычисленныхъ выше, и потому вся кон¬ 
струкція могла-бы быть значительно легче. 

Это соображеніе однакоже безусловно справедливо тогда 
только, когда вышеупомянутый треугольникъ уже фактически 
отдѣлился отъ остальпой стѣны, т. е. когда уже образовались 
трещины на подобіе показанныхъ на черт. 2; до тѣхъ же поръ 
распредѣленіе грузовъ въ стѣнѣ, подъ часть которой подведена 
временная деревянная опорная конструкція, повидимому совер¬ 
шенно гадательно. И такъ какъ нѣтъ положительнаго основанія 
предполагать ту или другую неравномѣрность въ распредѣленіи 
груза по площади плана стѣны, то при разсчетѣ конструкціи во 
всякомъ случаѣ безопаснѣе принять, что она поддерживаетъ часть 
стѣны, ограниченную съ боковъ вертикальными плоскостями. 

Оперированный мною въ теченіе одпого лѣта, и съ расходомъ 
отъ 4 до 5 тысячъ рублей *), домъ, произведшій было своею 
катастрофою панику среди городскихъ обывателей и мѣстныхъ 
властей, и уже обреченный было на сломку до основанія — что 
принесло бы владѣльцу не менѣе 100 т. рублей убытку — въ 
первую-же осень послѣ операціи вмѣщалъ въ первомъ, оштукату¬ 
ренномъ п отдѣланномъ уже, этажѣ лавки, а въ подвалѣ — товар¬ 
ные склады владѣльца; на слѣдующій годъ были отдѣланы 2-й и 
3-й этажи и заняты частію складами, частію жилыми помѣщеніями. 
Оперированная часть зданія стоитъ совершенно благополучно до 
сего дня, и обширные, полные разнообразныхъ товаровъ магазины 
и лавки купца Гадалова ежедневно посѣщаются сотнями покупа¬ 
телей, давно позабывшими о паническомъ страхѣ неминуемаго 
обрушенія. 

Къ изложенному могу, пожалуй, добавить, для характерис¬ 
тики мѣстныхъ нравовъ, что владѣлецъ, по окончаніи мною опи¬ 
санной строительно-хирургической операціи, спасшей жизнь его 
капитальнаго дома, выразилъ мнѣ свою благодарность грубымъ 
нарушеніемъ заключеннаго имъ со мною договора и недоплатою 
мнѣ значительной части гонорара. Сибирское правосудіе стараго, 
дореформеннаго устройства до сихъ поръ рѣшаетъ возникшій по 
этому случаю между нами процессъ. 


М. Арнольдъ. 
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ЖИВОПИСЬ ДЛЯ АРХИТЕКТУРНЫХЪ ЦЪЛЕЙ. 
Статья Бэкмана. 


А. Малярныя работы. 

Открыто-лежыція поверхности частей зданія получаютъ окраску, 
частью для увеличпванія сопротивляемости ихъ атмосфернымъ 
дѣятелямъ, частью же для приданія имъ болѣе изящнаго вида, 
т. е. съ декоративною цѣлью. Въ большинствѣ случаевъ соеди¬ 
няютъ эти обѣ цѣли вмѣстѣ; употребленіе вообще окраски слѣ¬ 
дуетъ считать неправильнымъ, когда ни одна изъ вышеприведен¬ 
ныхъ причинъ не имѣетъ мѣста. Искусственная окраска никогда 
не въ состояніи замѣнить, напримѣръ, естественное наслоеніе и 
цвѣтъ дерева или строеніе и рисунокъ песчаника. По этой при¬ 
чинѣ по настоящее время старались усовершенствовать тѣ составы 
покрытія, которые, защищая матеріалы, въ то же время не скры¬ 
ваютъ структуры и цвѣта ихъ. Къ древнѣйшимъ и наиболѣе упо¬ 
требительнымъ способамъ окраски относится: 

1) Окраска масляными красками. 

Масляная краска, состоящая изъ смѣси краски и вареного 
льняного масла (олифы), хорошо сопротивляется атмосфернымъ 
перемѣнамъ и пріобрѣтаетъ столь значительную крѣпость, что 
защищаетъ даже нѣкоторымъ образомъ предметы отъ механи¬ 
ческой порчи. Для окраски половъ, гдѣ послѣднее свойство имѣетъ 
болѣе всего мѣста, ни одинъ изъ многочисленныхъ суррогатовъ 
(препараты, замѣняющіе масляную краску) не нашелъ себѣ при¬ 
мѣненія. 

Масляная краска держится на поверхностяхъ тѣлъ капиляр- 


ностью, вслѣдствіе которой она проникаетъ въ мельчайшія сква¬ 
жины предметовъ на подобіе клея; поэтому, напримѣръ возможно 
соединить помощью 4 масляной краски два куска доски между со¬ 
бой. Поверхностямъ, состоящимъ изъ матеріала, исключающаго 
дѣйствіе капилярности, необходимо придать искусственнымъ об¬ 
разомъ шероховатый видъ для возможности приставанія краски. 
Масляная краска легко удаляется ножомъ отъ полированнаго же¬ 
лѣза и стекла; вслѣдствіе этого до нанесенія окраски металламъ 
придаютъ извѣстную степень шероховатости помощью кислотъ 
(остатки которыхъ однакожъ слѣдуетъ тщательно отмыть) или 
шлифовкою наждачною бумагою, а стекляннымъ поверхностямъ— 
употребленіемъ плавиковой кислоты или дутьемъ мелкаго песка 
(Запб^еЫбзе). 

Прочность окраски можетъ быть увеличена возбужденіемъ уси¬ 
ленной дѣятельности капилярности; наприм., при деревѣ — высу¬ 
шивая послѣднее. Сырой лѣсъ или сырыя поверхности стѣнъ 
вовсе не принимаютъ масляной окраски. 

Масляная окраска но дереву . Главное условіе долговѣчности 
окраски и дерева заключается въ производствѣ окраски только 
послѣ совершенной высушкн предмета; особенно слѣдуетъ на это 
обращать вниманіе при нанесеніи перекрывающихъ слоевъ. Впро¬ 
чемъ допускается предварительно пропитывать дерево масломъ, 


*) Точной цыфры расхода я не энаю, такъ какъ хозяйственная п счет¬ 
ная часть постройки велась самимъ домовладѣльцемъ, по обычаю провинціаль¬ 
наго купечества — подъ секретомъ. 
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дотомъ уже — когда полнѣйшая высушка достигнута — нанести 
краску. Покрытіе дерева масляною краскою производится пропи¬ 
тываніемъ его предварительно олифою. Обыкновенно прибавляется къ 
олифѣ незначительное количество свинцовыхъ или цинковыхъ бѣ¬ 
лилъ для полученія лучшаго основанія или грунта для послѣ¬ 
дующей окраски отсюда выраженіе: «грунтовать». Когда грунтъ 
вполнѣ высохъ, приступаютъ къ дальнѣйшей окраскѣ (обыкно¬ 
венно за два, лучше за три раза). Для достиженія особеннаго 
блеска наносятъ еще слой копаловаго лака, который прозраченъ 
и содѣйствуетъ большей яркости тона основной краски. Бѣлая 
масляная краска покрывается даммаровымъ лакомъ, отличающимся 
отъ копаловаго своего безцвѣтное сыо; послѣдній имѣетъ свѣтло- 
желтый цвѣтъ. Для этой лее цѣли служитъ фарфоровый пли двер¬ 
ной лакъ, состоящій изъ смѣси даммароваго и копаловаго лаковъ. 

Для ускоренія высыханія окраски часто прибавляютъ къ 
краскѣ сиккатифз (свинцовый глетъ, вареный и растворенный 
въ олифѣ). Этимъ способомъ возможно достигнуть высыханія 
окраски въ теченіе б или 8 часовъ, между тѣмъ какъ для этого 
)быкновенно потребно 24 часа, но вообще желательно около 48 
часовъ. Слишкомъ большая примѣсь сиккатифа вызываетъ однако 
только высыханіе краски у поверхности, вслѣдствіе чего послѣдняя 
легко отстает!», свертывается — заурядное явленіе при плохой, 
на-скоро исполненной окраскѣ половъ. Снккатифъ никогда не 
вліяетъ на прочность окраски. 

Тамъ, гдѣ — въ интересѣ декораціи — желательно исполнить 
окраску особенно тщательно, предварительно сглаживаютъ поверх¬ 
ность помощью такъ называемаго шпаклеванія. Оно состоитъ въ 
томъ, что наносятъ помощью широкаго деревяннаго ножа ма¬ 
сляную краску, сгущенную добавленіемъ мѣла, шлифуя затѣмъ 
поверхность смоченною пемзою. Однако и тамъ, гдѣ желаютъ 
достигнуть чистой окраски по дереву (особенно при раздѣлкѣ де¬ 
рева подъ дубъ, ясень и т. д.), примѣняется шпаклеваніе. Оно 
увеличиваетъ стоимость окраски около 1 марки за кв. метръ. 

Окраска подъ дерево и мраморъ производится, раздѣлывая осо¬ 
бенными инструментами, два или три раза покрытую масляною 
краскою, поверхность подъ дерево или мраморъ такъ называемою ук¬ 
сусною краскою (т. е. краскою, растворенною въ водѣ съ незначи¬ 
тельною примѣсью уксуса) и, давъ рисунку высохнуть, наконецъ 
покрываютъ его копаловымъ лакомъ, или,—когда окраска должна 
быть матовою—напитываютъ ее восковымъ растворомъ. 

Для строганнаго дерева, которое должно сохранить свой 
естественный видъ, или же для несгроганнаго, находящагося на 
воздухѣ, часто употребляютъ простое напитываніе варенымъ 
масломъ (проолнфка), которое производятъ одинъ разъ, но лучше 
отъ 2-хъ до 3*хъ разъ; однако правильная масляная окраска слу¬ 
житъ несравненно лучше проолифки. 

Масляная краска известковой штукатурки или штукатур¬ 
ныхъ плоскостей . Окраска фасадовъ производится, напитывая пред¬ 
варительно всю поверхность одинъ разъ олифой, а затѣмъ уже 
окрашивая ее за три раза масляною краскою, къ которой иногда 
добавляютъ плавленный мѣлъ, для большей прочности окраски 
противъ вліянія погоды. Для избѣжанія маслянаго блеска окраски 
прибавляютъ къ послѣднему слою ея восковую окраску; долговѣч¬ 
ность окраски впрочемъ отъ этого нисколько не увеличивается. 
Въ теченіе года блескъ пропадаетъ п такъ отъ вліянія атмосфер¬ 
ныхъ дѣятелей. Окраска фасада должна быть возобновлена въ те¬ 
ченіе 5—6 лѣтъ. Врядъ-ли подлежитъ сомнѣнію, что срокъ службы 
хорошей штукатурки почти неограниченъ, если масляная краска, 
ее покрывающая, будетъ тщательно поддерживаема. 

Іюнь, іюль и августъ мѣсяцы считаются наиболѣе соотвѣт¬ 
ственными для производства окраски фасадовъ; однако не одна 
сухость воздуха принимается во вниманіе. Гдѣ слѣдуетъ опасаться 
пыли, комаровъ п проч., предпочитаютъ болѣе раннее или позд¬ 
нее, хотя бы и болѣе сырое время года. 

Масляная окраска цементной штукатурки. Первымъ прави¬ 
ломъ слѣдуетъ считать то, по которому не допускается окраска 
раньше одного года. Но и тогда необходимо пропитывать всю 
штукатурную поверхность жидкимч» растворомъ кислоты, для уда¬ 
ленія и уничтоженія выдѣляющейся извести и азотно-кислыхъ со¬ 
лей, а также зачатковъ растительности; При весьма гладкихъ 
плоскостяхъ напитываніе вызываетъ выгодную для прилипанія 
окраски шероховатость. Дабы не повредить штукатуркѣ, необхо¬ 
димо между пропитываніемъ кислотой и нанесеніемъ краски про¬ 
извести смывку водою. Для пропитыванія годны уксусная и сѣр¬ 
ная кислоты; послѣдняя предпочитается. Также успѣшно употре¬ 
бляютъ — особепно при сравнительно свѣжей штукатуркѣ — рас¬ 
творъ изъ 10 грам. углекислаго амміака на 1 литръ воды. 


При особенно сильныхъ и продолжительныхъ выдѣленіяхъ, указы¬ 
вающихъ на происхожденіе ихъ изъ низшихъ слоевъ штукатурки, 
и принимая во вниманіе, что насыщеніе послѣдней происходитъ 
лишь на незначительную глубину — необходимо пли выждать на¬ 
ступающаго само по себѣ окончанія химическихъ процессовъ, или 
же избрать другой способъ окраски. Въ Англіи и въ Сѣверной 
Германіи для этой цѣли часто составляютъ водяную краску, въ 
составъ которой главнымъ образомъ входитъ цементъ. 

Окраска металлическихъ поверхностей масляными красками. 

О подготовкѣ гладкихъ поверхностей подъ масляную окраску было 
выше сказано. Общеупотребительны: сурикъ и желѣзный сурикъ; 
послѣдній хотя дешевле перваго, но зато обладаетъ меньшею проч¬ 
ностью. Гдѣ нежелательно сохранить красный тонъ сурика — его 
перекрываютъ, обыкновеннымъ способомъ, масляною краскою. Когда 
потребуется немного времени для высыханія суриковой окраски, то 
можно прибавить къ краскѣ растворяющее средство—спиртъ. Хо¬ 
рошо сохраняются на желѣзѣ тѣ масляныя краски, въ составъ ко¬ 
торыхъ входятъ, какъ окрашивающія вещества, графитъ или се¬ 
ребристая бронза; онѣ представляютъ кромѣ того еще то преиму¬ 
щество, что желѣзо получаетъ естественно-металлическій видъ. 
По послѣдней причинѣ эти краски преимущественно употребляются 
для покрытія желѣзныхъ рѣшетокъ, частей машинъ п т. д. Одинъ 
кв. метръ стоитъ отъ 2 до 3 марокъ. 

2) Суррогаты масляной окраски. 

Суррогаты масляной окраски выдѣлываются въ новѣйшее 
время съ большимъ рвеніемъ. Масляная окраска, вслѣдствіе при¬ 
бавленія олифы, обходится не дешево, и поэтому всѣ опыты 
большею частью направлены на замѣну олифы менѣе дорогимъ 
связывающимъ веществомъ. Мы приводимъ только тѣ суррогаты, 
которые, насколько намъ извѣстно, нашли себѣ нѣкоторое при¬ 
мѣненіе, присовокупляя однако, что этимъ не утверждается, будто 
не приведенные нами суррогаты негодны для обширнаго ихъ при¬ 
мѣненія и не стоятъ разсмотрѣнія. Преимущественно вошли въ 
употребленіе: 

Силикатовыя краски. Связывающимъ веществомъ здѣсь служитъ 
кремневая кислота, большею частью въ видѣ растворимаго или жид¬ 
каго стекла (Фуксово стекло), при чемъ ддя окраски или сохраненія*) 
употребляютъ только чистое калистое растворимое стекло (кремне¬ 
кислая соль калія или же растворимое стекло съ незначительнымъ 
процентнымъ содержаніемъ натрія). Жидкое стекло безъ примѣси 
красокъ нашло себѣ широкое примѣненіе во Франціи, не только 
для сохраненія старинныхъ, подвергающихся вывѣтриванію постро¬ 
екъ, но также для пропитыванія вывѣтривающихся матеріаловъ. 
Кромѣ того, пропитываніе жидкимъ стекломъ, уменьшаетъ пѣ- 
сколько сгораемость матеріаловъ. Къ сожалѣнію, манипуляціи 
растворимымъ стекломъ настолько неудобны, что оно до сихъ поръ 
мало вошло въ употребленіе. Такъ какъ камни п штукатурка со¬ 
держатъ нерѣдко химическіе составы, разлагающіе нанесенный слой 
жидкаго стекла, то во всякомъ случаѣ полезно произвести спеціаль¬ 
ные опыты для опредѣленія эмпирически присутствія таковыхъ. 
Жидкое стекло, будучи смѣшано съ окрашивающимъ веществомъ, 
становится какъ будто менѣе чувствительнымъ къ химическимъ 
дѣятелямъ. Жидкое стекло, а также силикатовыя краски продаются 
въ москотильныхъ лавкахъ. 

Силикатовыя краски примѣняются исключительно для окраски 
фасадовъ; опѣ на половину дешевле масляныхъ красокъ, но зато 
обыкновенно и менѣе прочны. 

Производство окраски состоитъ въ томъ, что сначала наносятъ 
на окрашиваемую поверхность жидкое стекло въ чистомъ видѣ или 
съ незначительною примѣсью краски, увеличивая примѣсь послѣд¬ 
ней постепенно при вторичной и третичной окраскѣ, такъ что 
послѣдняя наконецъ перекрываетъ нижніе слои. 

Краски, годныя для примѣшиванія, суть: цинковыя бѣлила, 
охра (во всѣхъ оттѣнкахъ); черный цвѣтъ составляется изъ смѣси 
марганца и голландской сажи; свинцовыя бѣлила непримѣнимы, 
такъ какъ они въ смѣси съ растворимымъ стекломъ свертываются; 
киноварь сильно мѣняется въ цвѣтѣ. Тертыя краски слѣдуетъ пре¬ 
дохранять отъ прикосновенія съ воздухомъ. Окраска эта не состав¬ 
ляетъ столь плотной коры, какъ масляная краска, поэтому п менѣе 
сопротивляется ударамъ дождевыхъ капель. Подготовка подъ ок¬ 
раску должна быть чистая, напримѣръ свѣже-оштукатуренная по- 


*) Жидкое стекло сохраняетъ цвѣтъ кирпича, т. е. не даетъ ему зеле¬ 
нѣть, какъ то замѣчается въ каменныхъ пеясилыхъ строеніяхъ. 

Примѣчаніе переводчика . 
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верхность. Употреблять силпкатовыя краски для покрытія прежде- 
окрашенныхъ поверхностей не вполнѣ надежно. Также потребно, 
чтобы примѣшиваемыя краски были химически чисты; ни¬ 
когда не слѣдуетъ допускать возможность доступа дождя во время 
производства работъ. 

Употребленіе спликатовыхъ красокъ давало тогда только удов¬ 
летворительные результаты, когда ихъ примѣняли опытныя руки. 

Въ послѣднее время торговля си Липатовыми красками при¬ 
няла довольно значительные размѣры, благодаря фирмѣ «Ѵіеіііе 
Мопіа^пе» въ СЬепёе, которая распространяетъ ихъ собственно 
въ интересахъ цинковаго производства, такъ какъ соединеніе 
окиси цинка съ этими красками особенно прочно. Чтобы придать 
поверхности цинка видъ камня, употребляется для окраски такъ 
назыв. каменная окись цинка (Віеіпгіпкоху б)— зернистая сплика- 
товая краска, которая хорошо сохраняется, доказательствомъ чему 
служатъ многіе примѣры. Силпкатовыя краски примѣнимы для 
окраски всевозможныхъ предметовъ, включая холстъ и стекло; по¬ 
слѣднему онѣ придаютъ матовый видъ и непрозрачность *). 

Другіе суррогаты. До настоящаго времени распространялись, 
хотя гораздо меньше силикатовыхъ красокъ, слѣдующіе составы: 

Платиновый составъ для окраски (РІаІіп-АпзігіеЬ - Мазве, 
у Шюсслеръ и Сптцлеръ въ Нюрнбергѣ)—масса, состоящая изъ 
лака, цинковыхъ бѣлилъ и глины, содержащей окись желѣза и 
окись кальція (гипсъ). 

Смолистыя масляныя краски (НаггоеІГагЪеп) (д-ра Е. Якоб¬ 
сенъ, фабрика Г. Л. О. Фритце въ Берлинѣ). Составъ этихъ кра¬ 
сокъ, составленныхъ во всевозможныхъ тонахъ, неизвѣстенъ. 

Для окраски исключительно желѣзныхъ частей служатъ: 

Патентованная композиція Ратьена (Каіі^епз Раіепі-Кот- 
розіііоп,— употребительна въ 3-хъ нумерахъ, № I, II и III). Со¬ 
ставъ этотъ извѣстенъ уже съ начала шестидесятыхъ годовъ, 
примѣняется для окраски желѣзныхъ кораблей, вообще же для 
желѣзныхъ частей, находящихся въ сыромъ мѣстѣ, и какъ таковой 
въ большомъ употребленіи; содержитъ, какъ растворяющее вещество, 
спиртъ; примѣсь краски неизвѣстна. Краска продается въ гото¬ 
вомъ для работъ видѣ и имѣетъ большое преимущество въ томъ, 
что не требуетъ много времени для высыханія. Въ крайнемъ 
случаѣ достаточно двухъ часовъ; но ради прочности окраски 
лучше увеличить срокъ высушкп. Для строительныхъ надобностей 
употребляется только № 1 патентованнаго состава, который до¬ 
пускаетъ перекрытіе другою краскою. Гладкія поверхности до 
окраски грунтуются сурикомъ. Композиція эта продается только 
у д-ра Дэкенъ въ Флэнсбургѣ. 

Магнитная желѣзная краска Пулъфорда —содержитъ скипи¬ 
даръ и сиккатифъ. Въ подгруптовкѣ пе нуждается. Продается у 
И. Леви въ Гамбургѣ. 

Къ краскамъ и составамъ, употребляемымъ почти единственно 
съ цѣлью сохраненія, особенно для окраски нестроганныхъ досокъ 
и другого лѣса, п отличающихся значительною прочностью при 
сравнительной низкой цѣнѣ — относятся слѣдующія: 

Шведскій составъ , состоящій изъ сельдянаго разсола, мучного 
клея и плавленнаго мѣла, съ незначительною примѣсью охры. 

Финскій составъ, представляющій смѣсь изъ колофонія, рыбнаго 
жира и ржаной муки. Съ цѣлью устраненія червоточины добав¬ 
ляется окись цинка. 

Русскій составъ приготовляется, растворяя 0,33 кплогр. же¬ 
лѣзнаго купороса въ 12 литр, воды, примѣшивая къ раствору 
сначала 25 килогр. колофонія и Г/а кгр. Сариі шогіииш, а потомъ 
уже смѣсь изъ 1 кгр. ржаной муки и 0,4 литр. воды. 

Окраска древесною смолою, употребляемая или безъ примѣсей 
или же съ добавленіемъ клейкихъ и липкихъ веществъ—напр. 
1 ч. дегтя и V» ч. колофонія на 20 ч. смолы. 

Окраска каменноугольною смолою употребляется обыкновенно 
безъ примѣсей, развѣ что для облегченія работы добавляютъ не¬ 
значительное количество спирта. Окраска смолою предохраняетъ 
дерево отъ гніенія, вслѣдствіе содержащагося въ ней креозота**). 
Весьма цѣлесообразно добавлять къ смолѣ древесную смолу при 
окраскѣ частей, для охраненія ихъ отъ сырости грунта. Оба по¬ 
именованныя покрытія наносятся въ горячемъ состояніи. Окраска 
каменноугольною смолою примѣнима также для покрытія, кромѣ 
дерева, желѣза и кирпичей; для послѣднихъ она часто примѣняется 


*) Одинъ изъ главныхъ источниковъ для выписыванія силикатовыхъ 
красокъ — ЗіІісаЪ РаіЩ-Сотрапу СЬагЙоп блиэъ г. Вульвича (въ Англіи). 

**) Нельзя не обратить вниыавія читателей на опасность осмоленія 
свѣжаго лѣса, такъ какъ смола преграждаетъ выходъ древеснымъ сокамъ и 
этимъ ускоряетъ гніеніе. 

Примѣчаніе переводчика. 


при облицовкѣ фасадовъ кирпичныхъ зданій, съ декоративною 
цѣлью (конечно, не въ смыслѣ увеличиванія долговѣчности кир¬ 
пича). Передъ укладываніемъ кирпичей накаливаютъ послѣдніе и 
опускаютъ ихъ въ нагрѣтую смолу. 

Въ тѣхъ случаяхъ, когда не столько важна прочность окраски, 
сколько необходимость придать плоскостямъ значительнаго протя¬ 
женія одинаковый тонъ окраски, можно употреблять слѣдующія 
краски: 

3) Окраска водяными красками. 

Окраска состоитъ изъ гашеной извести, разжиженной водою, 
съ добавленіемъ краски и отличается своею дешевизною: около 
20 пфен. за кв. метр.; окраска за то и не прочна и весьма скоро 
отпадаетъ. Это неудобство можно однакожъ нѣсколько устранить 
прибавленіемъ олифы. 

4) Окраска клеевыми красками. 

Окраска эта состоитъ изъ плавленнаго мѣла, раствореннаго въ 
клеевой водѣ, и примѣняется для покрытія оштукатуренныхъ 
плоскостей внутри зданій. До приступа къ окраскѣ слѣдуетъ под¬ 
готовить поверхность, напитывая ее мыльною водою. 

5) Окраска молочными красками. 

Употребляется болѣе въ деревняхъ, чѣмъ въ городахъ. Вяжу¬ 
щее вещество, клей, замѣняется болѣе дешевымъ молокомъ; въ 
остальномъ отъ предыдущей ничѣмъ не разнится и весьма при¬ 
годна для окраски фасадовъ, особенно прп подгонкѣ цвѣта обли¬ 
цовочныхъ кирпичей подъ общій топъ. Вмѣсто обыкновеннаго мо¬ 
лока употребляютъ — особенно въ послѣднемъ случаѣ — пахтанье 
(ВиМегшіІсЪ). 4 

Соразмѣрно разжиженное количество обыкновенныхъ чернилъ 
изъ чернильныхъ орѣшковъ употребляется для исключительной цѣли: 
придать кирпичамъ, вставляемымъ заново прп ремонтѣ кирпичной 
облицовки зданій, тонъ старой кирпичной облицовки. 

6) Окраска сырными красками. 

Негашеная известь тщательно смѣшивается съ бѣлымъ сы¬ 
ромъ и затѣмъ разбавляется водою. Употребляется за городомъ и 
съ выгодою для окраски нестроганнаго дерева. 

7) Покрытія лакомъ и прозрачными красками. 

Когда желательно покрыть поверхности деревянныхъ предме¬ 
товъ предохраняющимъ составомъ, не скрывающимъ рисунокъ и 
цвѣтъ ихъ, то употребляютъ — кромѣ пропитыванія олифой (см. 
выше) — лаки и прозрачныя краски; примѣненіе этихъ средствъ за¬ 
мѣняетъ нѣкоторымъ образомъ полировку дерева. Больше всего 
употребляются эти вещества для строительно-столярныхъ работъ 
и обыкновенной мебели изъ сосноваго лѣса. Обыкновенно примѣ¬ 
няется для этого копаловый или же янтарный лаки; нанесеніе 
дѣлается два раза. Тамъ, гдѣ предполагается украсить дерево пи¬ 
санными на немъ орнаментами, на подобіе инторзій, наносятъ 
орнаменты, по предварительной двукратной окраскѣ дерева ла¬ 
комъ, помощью шаблоновъ, а затѣмъ покрываютъ все еще разъ 
лакомъ или же восковымъ растворомъ,—когда желаютъ придать 
окраскѣ матовый видъ. Набивныя части мебели изъ желтой мѣди 
или томпака — люстры, канделябры и т. д., покрываются также 
лакомъ, для защиты пхъ отъ окисленія и для сохраненія золо¬ 
тистаго ихъ вида. Для этого употребляютъ мастиковый лакъ, при 
чемъ считаютъ стоимость окраски лакомъ среднимъ числомъ 50 
пфен. за кв. метръ. 

8) Окраски и покрытія для особыхъ цѣлей. 

Хорошимъ сохраняющимъ средствомъ дерева и неоштукату¬ 
ренныхъ плоскостей противъ сырости считается такъ назыв. 
кровяная краска, составленная изъ крови п кипѣлки. Кровь долж¬ 
на предварительно отстояться въ теченіе двухъ или трехъ дней 
для удаленія плавающей на поверхности ея кровяной сыворотки, 
чтобы затѣмъ быть смѣшанной въ отношеніи 3 частей на 4 части 
воздушной ѣдкой извести (т. е. обращенной дѣйствіемъ влаги 
воздуха въ состояніе порошка) съ незначительною примѣсью квас¬ 
цовъ. Цвѣтъ окраски — зеленый. 

Кромѣ этого покрытія, годнаго также для помѣщеній, напол¬ 
ненныхъ парамп, съ этою же цѣлью употребляются неразмокаемый 
и неразлагаемый кислотами патентованный составъ Брухгольца 
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(у Феод. Фогтъ и комп, въ Франкфуртѣ наМ.); составныя части, 
а также успѣшность употребленія его неизвѣстны. 

Къ составамъ, нѣсколько защищающимъ покрытые имп пред¬ 
меты отъ опасности пожара, принадлежатъ: окраска растворимымъ 
стекломъ, напитываніе квасцовымъ растворомъ, окраска известко¬ 
вымъ молокомъ, а также покрытіе, состоящее изъ молока и мел- 
котертаго портландскаго цемента. Кромѣ того, употребляется еще 
одно покрытіе, приготовляемое слѣдующимъ образомъ: составля¬ 
ютъ насыщенный растворъ изъ 3 ч. квасцовъ и 1 ч. желѣзнаго 
купороса, нагрѣваютъ его и въ горячемъ состояніи ваносятъ его. 
Затѣмъ покрываютъ поверхность тѣстомъ изъ разжиженпаго рас¬ 
твора желѣзнаго купороса и бѣлой гончарной глины. 

Бронзированіе металлическихъ и не металлическихъ предме¬ 
товъ. Сначала окрашиваютъ предметъ масляною краскою за три 
раза, какъ выше описано. Въ послѣдній слой окраски, пока онъ 
еще не вполнѣ высохъ, втираютъ, помощью кожанаго лоскутка 
или кисти, бронзовый порошокъ, чтобы онъ плотно приставалъ 
по мѣрѣ высыханія краски. Для наружныхъ работъ краску слѣ¬ 
дуетъ еще покрыть копаловымъ лакомъ. Такъ какъ лакъ однако 
не способствуетъ хорошему металлическому виду предметовъ, то 
при внутреннихъ работахъ его не примѣняютъ. 

Нанесеніе бронзы происходитъ и такимъ образомъ, что тща¬ 
тельно смѣшиваютъ порощокъ съ шеллакомъ и сиккатифомъ и 
производятъ окрашиваніе также, какъ масляною краскою. Этотъ 
способъ даетъ болѣе прочное покрытіе. 


Бронзированіе лѣпныхъ частей производится, покрывая соот¬ 
вѣтственныя мѣста шеллакомъ пли мастикой и, когда послѣдній 
высохъ—такъ назыв. левкасомъ. Послѣ этого производится на¬ 
сыпка или наклеиваніе бронзоваго порошка. 

1 кв. метр, бронзовой масляной краски обходится отъ 3-хъ 
до 5 марокъ. 

Золоченіе не металлическихъ предметовъ. Этому предшеству¬ 
етъ троякая окраска масляною краскою. Когда послѣдняя высохла, 
ее, по возможности, тщательно шлифуютъ и наносятъ левкасъ, 
быстро высыхающій и весьма клейкій составъ. Спустя 12 часовъ, 
когда онъ почти совершенно высохъ, накладываютъ широкой во¬ 
лосяной кистью листовое золото, которое плотно придавливаютъ. 

Золоченіе лѣпной работы производится также, какъ раньше 
описанное бронзированіе, помощью шеллака и левкаса. На это 
употребляютъ настоящее или фальшивое листовое золото. 

Золоченіе настоящимъ листовымъ золотомъ обходится около 
30 м. за кв. метръ. Вмѣсто настоящаго листового золота часто 
употребляютъ во внутреннихъ помѣщеніяхъ поддѣльное, стоющее 
всего около *і 3 настоящаго. Для предохраненія поддѣльнаго золота 
отъ окисленія необходимо покрывать его лакомъ. 

Перевелъ В. Бернгардъ. 

( Окончаніе слѣдует ъ ). 


|Е>Л АГОУСТРОЙСТВО УЪЗЛА. 


При всей важности задачи общественнаго благоустройства и без¬ 
опасности въ пожарномъ отношеніи практика до сихъ поръ не вы¬ 
работала сколько-нибудь удовлетворительныхъ мѣръ, направлен¬ 
ныхъ къ разрѣшенію этихъ вопросовъ. Распланированіе селеній 
есть одна изъ самыхъ дѣйствительныхъ мѣръ противъ опусто¬ 
шительныхъ пожаровъ въ селеніяхъ. Несомнѣнно, что обязательное 
постановленіе земства относительно расположенія домовъ на без¬ 
опасномъ другъ отъ друга разстояніи уменьшитъ возможность рас¬ 
пространенія огня отъ одного дома на все селеніе, вслѣдствіе чего 
уменьшатся разорительныя послѣдствія пожаровъ въ тѣсно-застро¬ 
енныхъ селеніяхъ. 

Но какъ осуществить такую полезную мѣру на такомъ гро¬ 
мадномъ пространствѣ какой нибудь приуральской губерніи въ 
300 тысячъ квадр. верстъ, и какимъ образомъ привести селевія 
большей части такой губерніи въ безопасное отъ огня состоявіѳ 
при ничтожныхъ надѣлахъ дворовъ землею въ ѴЫ —2 десятины? 

Изготовить планы на случай пожара еще не .значитъ принести 
пользу дѣлу общественной безопасности въ селеніи, а надо по 
нимъ сдѣлать главные прогалы илп поставить брандмауэры и од¬ 
новременно принять мѣры противъ возникновенія пожарныхъ 
случаевъ, а земство объ этомъ-то важномъ предметѣ п не дума¬ 
етъ. Въ силу обязательныхъ постановленій, бани должно распо¬ 
лагать, ради безопасности, у рѣки или ручья. Такимъ образомъ 
въ селеніяхъ, расположенныхъ по обѣ сторовы рѣки плн ручья, 
бани очутятся какъ разъ въ срединѣ села, и слѣдовательно это 
правило приведетъ къ обратнымъ результатамъ. 

При распланировкѣ селеній должно имѣть въ виду безотлага¬ 
тельное устройство прогаловъ п разрывовъ между зданіями, а 
отнюдь не заботы о томъ, чтобы дома стояли въ струнку. На¬ 
противъ, безопаснѣе, если дома будутъ стоять не по стрункѣ, 
но съ соблюденіемъ условій общественной безопасности въ по¬ 
жарномъ отношеніи внутри зданій, т. е. чтобы печи въ овинахъ, 
баняхъ и домахъ были съ 2-мя оборотами и съ отступкою отъ 
стѣнъ. Новые планы селеній на 50 дворовъ п болѣе ниже всякой 
критики; обыкновенно овинами окружено все селеніе, п всякій 
пожаръ овина — а пхъ то больше всего горитъ — становится би- 
чемъ для селенія; поэтому овины слѣдовало бы назначать иногда 
съ одной подвѣтренной стороны селенія. На основаніи ст. 1 обязат. 
пост, министерскихъ, планъ долженъ быть составленъ согласно тре¬ 
бованіямъ, изложеннымъ въ Уставахъ: строительномъ, городского 
хозяйства, полицейскомъ, медидпнекомъ, пожарномъ и въ отдѣль¬ 
ныхъ правилахъ, предписанныхъ Мин. Вн. Дѣлъ п помѣщенныхъ въ 
IX ч. IV т. Сборника инструкцій и циркуляровъ сего Министер¬ 
ства. Поэтому для новаго п умѣлаго расположенія домовъ тре¬ 
буется отъ исполнителя, чтобы онъ, кромѣ знакомства съ общими 
основаніями строительнаго искусства, изучилъ на практикѣ по¬ 


дробности даннаго дѣла. Этимъ условіямъ, понятно, не могутъ 
удовлетворять писецъ или чертежникъ Межевой Канцеляріи, на 
которыхъ между тѣмъ возлагается сочиненіе плановъ селеній безъ 
провѣрки, безъ контроля, и внѣ всякой отвѣтственности. 

Земскія Управы между тѣмъ для распланированія селеній при¬ 
глашаютъ людей, не заботясь о пригодности ихъ для этой серьез¬ 
ной цѣли. Этими лицами дѣлается два плана расположенія селе¬ 
ній—одинъ проектный, другой—существующихъ селъ. Тѣ и дру¬ 
гіе планы не больше, какъ графленіе линій и квадратиковъ, под¬ 
крашенныхъ разными красками, безъ профилей, овраговъ и ска¬ 
товъ, встрѣчающихся по улицамъ. Пояснительныя записки безъ 
всякаго содержанія и понятія о дѣлѣ. Потому во всѣхъ этихъ 
планахъ недостаетъ главнаго—идеи, которая руководила бы авто¬ 
рами при составленіи плановъ: идеи общественной безопасности, 
нѣтъ и деталей, соотвѣтственныхъ цѣли. 

Пѣтъ описанія на поляхъ плановъ снятыхъ съ натуры домовъ, 
которые должны быть сломаны; въ приговорахъ, сопровождающим, 
такіе планы, не указано, кто изъ собственниковъ долженъ сло¬ 
мать или передвинуть своп постройки и куда именно долженъ 
быть перенесенъ каждый дворъ. Такіе слѣпые планы предъявля¬ 
ются членами Земской Управы при составителяхъ сельскому сходу, 
состоящему нерѣдко изъ 100—200 человѣкъ безграмотныхъ кресть¬ 
янъ, йе имѣющихъ никакого понятія о планированіи и неспособ¬ 
ныхъ разобрать плана, не только въ 1 — 2 часа, но п въ недѣлю. 

Приговоръ, составленный 2 /з голосовъ, о согласіи строить по 
разсмотрѣнному будто-бы плану, вмѣстѣ съ самымъ планомъ по¬ 
сылаются въ Управу и оттуда безъ всякой провѣрки направля 
ются въ Строит, отдѣленіе. Проекты плановъ не обязательны 
для существующихъ не на мѣстѣ зданій, т. е. новыми зданіями 
могутъ быть застроены старые переулки, ненужные по проекту, 
а новыхъ переулковъ пикто не обязанъ тотчасъ прокладывать, 
вслѣдствіе чего въ иныхъ селеніяхъ можетъ образоваться еще 
большій безпорядокъ и слѣдовательно опасность. 

Казалось бы, что брандмауэры необходимы и въ селахъ, п на 
Уралѣ цѣлыя горы камня, годнаго для брандмауэровъ; но въ пра¬ 
вилахъ о нихъ не упоминается. 

Для общественной безопасности необходимы разрывы между 
домами, теперь же; но въ приговорахъ сельскихъ сходовъ не 
упоминается о самомъ существѣ дѣла, т. е. чьи дома должны быть 
первыми сломаны и куда перенесены для образованія новыхъ пе¬ 
реулковъ и необходимыхъ прогаловъ, и поэтому земство ограни¬ 
чивается одной формальностію предъявленія въ Строит, отд. и планы 
хотя п утверждаются, но лежатъ безъ приложенія къ дѣлу, — и 
пожарные убытки по прежнему громадны. 

Отсюда слѣдуетъ, что планы слѣдовало бы разсматривать са¬ 
мимъ Управамъ по существу, тогда не нришлось бы ломать безъ 



толку домовъ, ради одной прямолинейности улицъ; сельскіе же 
обыватели могли бы только указать скорый и дешевый способъ 
къ достиженію безопасности ихъ села, посредствомъ ломки пер¬ 
выхъ двухъ — трехъ домовъ или устройства брандмауэровъ, дабы 
распланировка могла теперь же приносить возможнзчо, а пе ожи¬ 
даемую впослѣдствіи, чрезъ 20—30 лѣтъ, пользу и тѣмъ болѣе 
«послѣ пожара», какъ это говорится въ обязательныхъ постановле¬ 
ніяхъ. Для приведенія плановъ въ исполненіе нужно бы, чтобы 
тѣ напр., 20 владѣльцевъ, чьи дома предположены къ переносу, 
сами опредѣляли порядокъ, или способъ, приведенія его въ испол¬ 
неніе въ возможной скорости; для чего надо бы назначать къ 
сломкѣ и переноскѣ на общій счетъ, если у домовладѣльца средствъ 
нѣтъ, домъ подъ №-омъ, положимъ, десятымъ, вслѣдствіе чего 
чрезъ одинъ 1 годъ убытки общества, на случай пожара умень¬ 
шились бы вдвое, такъ какъ можетъ сгорѣть не 20 домовъ, а 
только половина; наслѣдующій годъ сломкой еще одного дома опять 
опасность уменьшится на извѣстную часть общаго достоянія, и т. д. 

При неимѣніи владѣльцемъ для переноса строенія собствен¬ 
ныхъ средствъ — можно бы возложить эту обязанность па волост- 
пой сходъ. Но объ этомъ-то земства и не пачпнали думать. Теперь 
же приговоромъ планъ признается правильнымъ и посылается на 
утвержденіе ради одной формальности. 

Все зло происходитъ отъ того, что обязательныя земскія поста¬ 
новленія составляются безъ системы, заключаютъ множество мелоч¬ 
ныхъ, часто устарѣвшихъ правилъ, безъ знанія своеобразныхъ усло¬ 
вій сельской жизни, а не выработанныхъ практикою и набл юденіемъ. 

Такъ, напр. нормальныя, предѣльныя или безопасныя разстоя¬ 
нія между сооруженіями приняты слѣдующія: для переулковъ 6 
и 8 саженей,—и 6 саж. разстоянія господствуютъ во всѣхъ планахъ, 
что очень рискованно: указываетъ на недостатокъ наблюденій во 
время пожаровъ, на ничтожность надѣловъ или на недостаточность 
земли для ширины улицъ въ 10—12 саж.; для церквей это разстояніе 
20 саж., но неизвѣстно—отъ чего: отъ ограды ля или отъ зда¬ 
нія церкви до построекъ обыват.; для овиновъ, гуменъ, кузнпцъ 
и вообще огнедѣйствующихъ зданій — 30 саж.; бани же по пра¬ 
виламъ должны быть удалены съ дворовъ къ рѣкѣ, ручью. На 
практикѣ оказывается, что есть селенія большія, промышляющія 
кузнечнымъ ремесломъ, которыя заявили, что кузницы можно сдѣ¬ 
лать помощью нѣкоторыхъ приспособленій менѣе опасными, не¬ 
жели бани, а по обязательнымъ земскимъ правиламъ въ большихъ 
селеніяхъ ихъ пришлось переносить на 1—2 версты отъ села, 
смотря по мѣстнымъ условіямъ. 

Кузницы, чаще горящія, состоятъ изъ бревенъ неструганныхъ, 
сь тесовою крышею, безъ потолка; онѣ рубятся кое-какъ, на 
мху, со щелямп, дымовыя трубы безъ сѣтки; внутри кузницы ско¬ 
пляется большая масса сажи: въ пазахъ бревенъ, особенно гдѣ 
мохъ, въ трещинахъ бревенъ, на открытыхъ связяхъ стропилъ и 
въ концевыхъ скрѣпленіяхъ невидимыхъ угловъ стропилъ. Малѣй¬ 
шая искра, попавшая въ щели, пазы, увязшая въ прокладкѣ изъ 
моха—производитъ пожаръ. Слѣдовало бы стѣны кузнпцъ обма¬ 
зывать глиною или пазы штукатурить обязательно. 

Подобное же затрудненіе встрѣчается нерѣдко въ размѣщеніи 
овиновъ. 

Конструкторы земскіе новѣйшей формаціи не думаютъ объ усо¬ 
вершенствованіи овиновъ и нерѣдко вовсе не показываютъ овиновъ 
на планахъ, которые тѣмъ не менѣе уѣздными Зем. Управами безъ 
критической оцѣнки годности ихъ и повѣрки съ натурою утверж¬ 
даются къ исполненію. Земскія уѣздныя Управы обыкновенно огра¬ 
ничиваютъ свою дѣятельность тѣмъ, что съ каждымъ изъ плановъ 
обращаются, минуя свою губернскую Управу, къ г. губернатору, 
и если соблюдены въ нихъ формальности и нормы разстояній, то ут¬ 
верждаются, губернская же Управа о правильности хода дѣла не 
имѣетъ никакихъ свѣдѣній. 

Устройство печей принято и въ овинахъ, какъ въ баняхъ, безъ 
дымовыхъ трубъ пли оборотовъ, т.-е. строятъ одну топку, или какъ- 
бы насадку, изъ камня, чрезъ которую искры свободно могутъ про¬ 
летать до потолка, покрытаго сажей, и даже до сноповъ ржи, и 
легко воспламенять ихъ. Въ овинахъ безъ трубъ во время топки, 
какъ и въ баняхъ, образуется громадное количество угара, отъ 
котораго, спасаясь, истопники уходятъ домой или теряютъ созна¬ 
ніе тутъ-же. Въ это время малѣйшая искра можетъ произвести 
пожаръ. Поэтому въ отчетахъ о земскомъ страхованіи, приходится 
ежегодно читать, какъ поразительно много сгораетъ овиновъ. 

Но можно встрѣтить овины конструкціи болѣе безопасной и 
простой, къ сожалѣнію безъ оборотовъ дыма изъ печи; идея со¬ 
стоитъ въ удаленіи печи отъ сноповъ. Печь ставится въ особом!» 
отдѣленіи, рядомъ съ сушилкой; она дѣлается также изъ крупнаго 


бутоваго камня (по неимѣнію средствъ купить кирпичъ гранато- 
видной породы) и осыпана съ 3 сторонъ пескомъ (см. чертежъ). 
Какъ овины, такъ и бани остаются недостроенными; недостаетъ 
трубъ, дымовыхъ оборотовъ и обмазки около печей глиною; и 
тогда ихъ можно строить совершенно безопасно на каждомъ дворѣ. 

Мохъ, прокладываемый въ пазахъ и пакля, не замазанная гли¬ 
ною, составляютъ величайшее зло. Есть овины, построенные ком¬ 
паніей изъ 4 дворовъ ,—и это слѣдовало бы взять за норму овина, 
который можетъ быть устроенъ безопасно, и земству слѣдуетъ объ¬ 
явить преміи за овины съ 2 оборотами дыма и съ трубами. Въ го¬ 
родахъ бани дозволено имѣть на дворѣ чрезъ 4 сажени; строятъ 
ихъ даже рядомъ съ домами, т. е. безъ промежутка, какъ въ 
Восточной Сибири; бани строятъ подлѣ кухни въ домѣ, что слу¬ 
чалось видѣть въ Перми два раза; и въ селеніяхъ, по земскимъ 
правиламъ, онѣ за что-то должны быть удалены отъ дома. Тогда 
какъ дѣло заключаемся въ безопасномъ устройствѣ печи. Въ этомъ 
отношеніи никакихъ новыхъ опредѣленныхъ мѣръ ни надзора, ни 
осмотра не принимается; а между тѣмъ въ селеніяхъ слѣдовало 
бы бани послѣ постройки осматривать пожарнымъ старостамъ съ 
участіемъ двухъ или трехъ сосѣдей и урядника. Каждая баня, 
и легко могла бы служить на 3 и 4 дома, и строиться на дворѣ. 
Печи банныя въ селѣ большею частію построены изъ бутоваго 
камня безъ раствора, слѣдовательно съ дырами, и рядомъ со стѣ¬ 
ной, отъ которой не отдѣлены промежуткомъ; составлены онѣ 
одной каменной насадкой безъ свода и безъ трубы. 

Все это указываетъ на неправильность организаціи печного 
мастерства и не только въ деревняхъ, но даже и въ городахъ, 
на недостатокъ распространенія техническихъ знаній въ массѣ 
народа и на отсутствіе надзора техническаго. 

По обязательнымъ земскимъ постановленіямъ (ст. 17), приве¬ 
деніе въ исполненіе расплапированія селеній возложено на волост¬ 
ное п сельское начальство подъ надзоромъ Земскихъ Управъ, а 
по Уставу строительному на одну полицію; но въ Управахъ ору¬ 
дуютъ распланировкой такія лица, которыя едва умѣютъ подпи¬ 
сать свои фамиліи, даже землемѣра ни одного нѣтъ. Между тѣмъ 
мы видимъ, что люди дѣла и знанія сидятъ въ глуши и напримѣръ 
строитель нѣсколькихъ домовъ на Литейной въ С.-Петербургѣ, 
художникъ съ званіемъ академика, съ серьезнымъ талантомъ и 
образованіемъ, работаетъ въ какомъ нибудь Ирбитѣ за жалованье 
500 руб. отъ земства и 500 руб. отъ города. Самые планы со¬ 
ставляются только на случай пожара, а до тѣхъ поръ, т. е. до 
ожидаемаго пожара, все оставляется по старому. Наконецъ, обя- 
зател. постанов, не требуютъ, чтобы зданія волостныхъ правле¬ 
ній и хлѣбныхъ магазиновъ покрывались несгораемымъ матеріа¬ 
ломъ, въ родѣ напр. черепицы пли глиносоломенною крышею. 
Въ концѣ концовъ выходитъ, что Земскія Управы не въ состояніи 
справиться съ такимъ сложнымъ экономическимъ вопросомъ, а 
Строит, отдѣленіе относится къ дѣлу лишь съ формальной стороны, 
заботясь о нормальныхъ разстояніяхъ между зданіями. Было 
бы не то, если бы утвержденіе плановъ сосредоточивалось въ губ. 
Земск. Управахъ, гдѣ учавствовали бы съ правомъ голоса техники 
отъ земства и правительства, по примѣру гор. Кронштадта. 

Уѣздными земствами строятся въ селахъ больницы и школы 
безъ вентиляціи, мосты большіе и малые, по проектамъ и подъ 
надзоромъ межевщиковъ дороги ремонтируются, приходы строятъ 
церкви съ ложными сводами и часовни при помощи плотниковъ, 
каменныхъ дѣлъ мастеровъ. Только люди науки, люди искусства 
стѣснены дипломами ц отвѣтственностью передъ судомъ за дурное 
выполненіе постройки и противъ правилъ искусства. 

И такъ вся Россія строится безъ участія дѣйствительныхъ тех¬ 
никовъ, исключая большихъ городовъ, гдѣ трудъ архитектора еще 
можетъ найти приложеніе. Все это указываетъ на ненормальное 
положеніе строительной части и образованія техническаго; что 
высшее образованіе архитекторовъ соотвѣтствуетъ только требо¬ 
ваніямъ столицъ, а для уѣздовъ не достаетъ техниковъ, получив¬ 
шихъ болѣе практическое среднее образованіе, п способныхъ удо¬ 
влетворять требованіямъ простой жизни уѣзда—современной, для 
которой изученіе заморскихъ стилей совершенно не требуется. 

Для улучшенія дѣлъ въ строительной области необходимы пре¬ 
образованія коренныя. Изъ приведенныхъ нами фактовъ и соображе¬ 
ній видно, что въ то же время, какъ земства принимаютъ мѣры къ 
безопасности селеній, города продолжаютъ строиться по прежнему. 

Проѣзжая селами и деревнями на обширныхъ пространствах!» 
Россіи, нетрудно замѣтить на домахъ черныя деревянныя дощечки 
съ изображеніемъ: крюковъ, ведра, лопаты, вилъ, лѣстницы и 
т. п. орудій противъ пожара, а па крышахъ установленныя ка¬ 
дочки съ помеломъ или шваброй. Видя все это, можно бы пола- 
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гать, что пожарныя средства въ селеніяхъ находятся въ отличномъ 
порядкѣ. 

Въ одномъ изъ такихъ селъ пришлось мнѣ ночевать въ августѣ 
1884 г.; чрезъ дорогу отъ моего ночлега были расположены строе¬ 
нія станціи Урал, желѣз. дороги «Ляды», и чрезъ 15 саж. отъ 
рѣки Сылва, протекающей въ задахъ дома. 

Въ полночь случился пожаръ у сосѣда и чрезъ 6 саженъ раз¬ 
стоянія. 

Я пожелалъ принять личное участіе въ прекращеніи огня, но 
кошмы ни укого не оказалось. Волостной старшина объяснилъ мнѣ, 
что по списку ея не положено; тогда вмѣсто кошмы я предложилъ 
свое драповое пальто съ цѣлью завѣсить ближайшій къ огню 
уголъ карниза; но и это оказалось не выполнимымъ, такъ какъ 
лѣстницы ни одной на пожарѣ не оказалось, и влѣзть на крышу не 
было возможнымъ. Щита тоже не оказалось. Въ Волостномъ Прав¬ 
леніи нашлась бочка—единственная во всемъ селѣ, но не было 
лошади. 

Еще въ началѣ пожара со станціи желѣз. дороги прибыла по¬ 
жарная машина, по по неимѣнію воды минутъ 10 — 15 бездѣйство¬ 
вала, пока бабы не принесли въ ведрахъ воды. Когда же появи¬ 
лась пожарная машина отъ Волостного Правленія и бочка съ 
водою, то оказалось, что вода изъ нея выбрасывалась всего ар¬ 
шина на 4, а домъ былъ высотою 10 арш. Минутъ чрезъ 5—10 
лопнулъ гнилой рукавъ, и машина оказалась окончательно безпо¬ 
лезною. 

Не смотря на то, что ночь была совершенно тихая и холодная 
съ выпавшимъ инеемъ, сосѣдній домъ чрезъ 6 саженный нрогалъ 
загорѣлся чрезъ 10—15 минутъ послѣ начала пожара. Ни бранд¬ 
мауэровъ изъ камня бутоваго, ни деревьевъ въ прогалахъ здѣсь 
не оказалось и въ поминѣ: 

Вода считается могущественнымъ средствомъ противъ огня, 
поэтому въ городахъ доставляется на пожаръ въ возможно 
большемъ количествѣ и для подвозки ея организованы цѣлые 
обозы. 

Извѣстно, чтовода'при 80° К. обращается въ паръ, а при 600° 
способна перейдти даже въ газообразное состояніе; температура 
горящаго сруба доходитъ во время пожара мѣстами до 1000° и 
даже до 1200°, и брошенная на него вода, обратившись момен¬ 
тально въ паръ, производитъ взрывъ, и тѣмъ усиливаетъ тягу, и 
ускоряетъ горѣніе; этимъ свойствомъ пара пользуются въ паро¬ 
возахъ желѣзныхъ дорогъ для улучшенія горѣнія, а въ городахъ 
для тушенія пожаровъ. 

При самомъ началѣ пожара, вода можетъ быть полезна для 
уничтоженія пламени на небольшомъ пространствѣ; но повпзить 
температуру раскаленныхъ до 1200° массъ не въ состояніи; въ по¬ 
слѣднемъ случаѣ нужно горящія массы разобрать, разъединить 
сперва на части, а потомъ уже заливать водою. 

Обыкновенно раскаленную массу стѣны поливаютъ снаружи; по 
прекращеніи этой работы масса снова загорается отъ внутренней 
теплоты, и такимъ образомъ происходитъ толченіе воды, что можно 
наблюдать не только въ провинціи, но и въ столицахъ, наприм.:\ 
въ С.-Петербургѣ, по Лиговкѣ, рядомъ съ домомъ Санъ-Галлп, во 
время пожара двумя пли тремя паровыми пожарными машинами 
было налито воды такое количество, что на дворѣ образовалось 
озеро глубиною до 4—6 вершк., а пожаръ не былъ прекращенъ; 
при чемъ выгорѣлъ цѣлый кварталъ. 


Названіе городовъ. 

Доходъ 
городской. 

і Расходъ на содер- 
1 жаиіе пожарнаго 
обоза. 

Сумма убытковъ 
отъ пожаровъ въ 
1882 г. 

Въ г. Перми. 

183,564 р. 

22,000 руб. сер. 

46,710 руб. сер. 

> * Екатеринбургѣ . . 

139,664 р. 

12,995 > 

311,947 > 

> » Ирбитѣ. 

190,876 р. 

7,826 > 

10,700 > » 


Сумма убытковъ пожарныхъ во всѣхъ 12 городахъ 426,060 р., 
въ уѣздахъ 999,920 р., а во всей губерніи 1.425,980 руб. 

Расходуя огромныя средства на содержаніе пожарнаго обоза, Ду¬ 
мы лишены права распоряжаться ими во время пожара, кото¬ 
рыми распоряжается полиція, чины которой обыкновенно оказы¬ 
ваются несвѣдущими въ этомъ дѣлѣ. 


Составъ пожарнаго обоза или пожарной части въ 1882 г. 



Въ Перми. 

Въ Екате- 
ривбургѣ. 

Въ Ирбитѣ. 

Брандмейстеровъ .... 

.... 1 3 

1 

1 

Рабочихъ. 

. . . . I 58 

55 

28 

Лошадей. 

.... 41 

50 

' 21 


Инструменты или орудія. 




Въ Перми. 

Въ Екате¬ 
ринбургѣ. 1 

Въ Ирбитѣ. 

1) Пожарныхъ машинъ *).... 

25 

іб 

19 

2) Рукавовъ . 


57 

29 

40 

і 

лѣтнихъ .... 

88 

16 

62 

3) Ходовъ < 

ЗІІМШІХЪ. 

62 

15 

48 

4) Бочекъ . 


50 

42 

31 

5) Чановъ . 


6 

1 

— 

6) Ухватовъ 


60 

6 

— 

7) Ведеръ . 


1—* 

от 

О 

84 

67 

8) Лѣстницъ 


13 

9 

7 

9) Багровъ . 


38 

63 

52 

10) Ломовъ . 


45 

12 

34 

11) Топоровъ 


55 

12 

50 

12) Лопатъ . 


120 

20 

31 

13) Щитовъ . 


83 

23 

21 


Всѣ инструменты, какъ лопаты, ломы, топоры, по своей длинѣ 
не могутъ имѣтыіримѣненія для работы въ огнѣ, какъ видно уже 
изъ того, что щиты изъ войлока на разстояніи 4-хъ саж. отъ 
костра сгораютъ въ 20 минутъ, и безъ щита съ багромъ длиною 
3 сажени нельзя подойдти къ горящему срубу; и потому за не¬ 
имѣніемъ подходящихъ орудій, остается только бросать издали 
воду на костеръ съ температурою 1000°—1200°; что ведетъ 
только къ усиленію пламени. Слѣдовательно пожарныя орудія только 
обременяютъ обозъ и тѣмъ приносятъ только вредъ. И мы видимъ, 
что на пожарахъ рабочіе, не имѣя свѣдущихъ руководителей, сна¬ 
чала шумятъ, суетятся безъ толку, а потомъ дѣйствуютъ един¬ 
ственно ради очистки совѣсти. 

Вообще нѣтъ весьма важпыхъ орудій для разборки горящихъ 
строеній и передвиженія бревенъ, напр.: ворота съ цѣпыо, дом¬ 
крата пли даже съема, состоящаго изъ соединенія рычаговъ. 

Дома съ неправильно или небрежно устроенными печами, и 
съ отсутствіемъ между зданіями разрывовъ снисходительно прини¬ 
маются страховыми обществами на страхъ и скоро горятъ. Слѣдо¬ 
вало бы страхуемые дома свидѣтельствовать чрезъ оффиціальныхъ 
лицъ относительно безопасности пхъ въ пожарномъ отношеніи 
иди о соблюденіи законовъ относительно правильнаго устройства 
печей и разрывовъ. Страховыя общества слишкомъ свободно вы¬ 
даютъ вознагражденіе за пожарные убытки и этимъ какъ бы по¬ 
кровительствуютъ всякой небрежности, вольной и невольной. 

По закону надо доказать злоумышленность поджога, когда нѣтъ 
и слѣдовъ отъ постройки. Слѣдовало-бы ввести, что величина 
оцѣнки на страхъ домовъ должна быть такая же принята страхо¬ 
выми обществами, какую сумму городской банкъ выдаетъ подъ 


*) Лримѣи. Число пожарныхъ машинъ надо считать вмѣстѣ съ давно- 
пз ломанными. 
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залогъ имуществъ; если же гдѣ Дума нормы оцѣнокъ не устано¬ 
витъ, то руководствоваться нормой земской или въ два раза болѣе 
ея. Инструкціи страховыхъ обществъ вмѣняютъ въ обязанность 
агентамъ уѣзда избѣгать процессовъ и не споритъ, когда убытокъ 
отъ пожара не превышаетъ 10,000 руб., изъ опасенія терять кліен¬ 
товъ, а напротивъ рекомендуют ь быть уступчивыми. Поэтому 
свидѣтельствованіе сооруженій, принимаемыхъ на страхъ, въ отно¬ 
шеніи соблюденія законовъ о безопасности въ пожарномъ отно¬ 
шеніи бычо бы весьма полезно. Нормальная же оцѣнка знаній по¬ 
будитъ владѣльцевъ быть осторожными внутри зданій и принимать 
мѣры къ сохраненію имущества; высокая же оцѣнка домовъ, по¬ 
строенныхъ кое-какъ, или домовъ ветхихъ поощряетъ къ небреж¬ 
ности обращенія съ огнемъ. Поэтому инспекторами въ страховыхъ 
обществахъ, а равно завѣдываюіцимп страховыми дѣлами въ гу¬ 
бернскихъ Управахъ должны быть скорѣй всего техники, которые 
могли бы судить о степени большей пли меньшей опасности до¬ 
мовъ, и производить болѣе точную и раціональную оцѣнку, и при 
случаѣ указывать на мѣры, необходимыя къ сбереженію имуществъ. 

Въ послѣдніе годы пожары довольно частые въ Перми начина¬ 
лись со службъ деревянныхъ, которыя строятся по квитанціямъ 
Управы, а чаще даже и безъ квитанцій; слѣдовательно каждый хо¬ 
зяинъ принимаетъ на себя всю отвѣтственность передъ обществомъ 
и за прочность ихъ и за безопасность. Службы строятся п содер¬ 
жатся весьма небрежно, склады сѣна, соломы въ нихъ никогда не 
запираются; лѣтомь въ нихъ прислуга спитъ, и ходитъ со свѣчей 
ночью за сѣномъ лошадямъ, и отъ того пожары очень часты. Это 
самыя опасныя зданія. Поэтому оцѣнка службъ, построенныхъ та- , 
кимъ образомъ, должна быть наравнѣ съ земскою оцѣнкою сель¬ 
скихъ зданій, а службы, построенныя безъ разрывовъ, не должны 
быть и совсѣмъ принимаемы на страхъ до приведенія ихъ въ 
видъ, требуемый строительными постановленіями. 

Недостатокъ техническо-полицейскаго надзора, а также непра¬ 
вильное пониманіе его значенія явно замѣчаются въ области строи¬ 
тельной уѣзда вообще, и въ характерѣ дѣятельности полиціи по 
части благоустройства городовъ и селеній п общественной без¬ 
опасности въ пожарномъ отношеніи. 

Со введеніемъ земскихъ и городскихъ учрежденій, городамъ и 
земствамъ предоставлено только попеченіе о благоустройствѣ го¬ 
родовъ и селеній, но не возложено на нихъ никакихъ опредѣлен¬ 
ныхъ обязанностей по отправленію техническо-общественнаго над¬ 
зора, и не дано по этому предмету никакихъ точно формулирован¬ 
ныхъ инструкцій. Прямымъ послѣдствіемъ такого порядка вещей 
является отсутствіе всякой системы и единства въ дѣйствіяхъ 
земства, городовъ и полиціи, а иногда п совершенное бездѣйствіе 
по отсутствію въ уѣздныхъ Городскихъ п Земскихъ Управахъ тех¬ 
никовъ. 

Полиція по Уставу строит, обязана самостоятельно свидѣтель¬ 
ствовать ветхія зданія, но, не имѣя въ своемъ распоряженіи людей 
съ спеціальными техническими знаніями*), она лишена возможности 
исполнять эту обязанность. 

Новыя же зданія ни полиція, ни Управы Городскія и Земскія 
не обязаны свидѣтельствовать въ отношеніи ихъ прочности п без¬ 
опасности въ пожарномъ отношеніи. Имѣя наблюденіе за благо¬ 
устройствомъ городовъ,—Городскія Управы не обязаны содер¬ 
жать для этого техниковъ, вслѣдствіе чего, разсмотрѣніе и утверж¬ 
деніе проектовъ городскихъ построекъ производится членами 
Управы, не имѣющими никакихъ техническихъ познаній. 

То же самое можно сказать п о членахъ Земской Управы, не 
обязанныхъ имѣть спеціалистовъ при постройкахъ общественныхъ 
зданій, мостовъ, при сооруженіи и ремонтѣ дорогъ. 

Такимъ образомъ право строить въ у ѣздѣ предоставлено факти¬ 
чески всѣмъ и каждому безъ- всякой за то отвѣтственности, кромѣ 
техниковъ, которые отвѣчаютъ даже за недосмотръ во время 
стройки. 

Благодаря такому порядку, возможны такіе примѣры: якутскій 
мѣщанинъ составляетъ смѣту во 100 тысячъ на постройку учи¬ 
лища какого-либо вѣдомства; смѣта посылается въ Строительное 
отдѣленіе, гдѣ провѣряется техникомъ, который п отвѣчаетъ за 
всѣ вкравшіяся въ смѣту ошибки, а составитель не отвѣтственъ 
ни за одну изъ нихъ. 

Городская Управа поручаетъ городовому архитектору отвести 
часть городской площади для постройки дома городскому головѣ. 
Вольнонаемный городовой архитекторъ вынуженъ отвести мѣсто 
подъ опасеніемъ въ противномъ случаѣ потерять службу. 


*) Кроміі Кронштадта, гдѣ городовой архитекторъ имѣется при по¬ 
лиціи. 


Такимъ образомъ площадь застраивается, не вызывая протеста 
со стороны полиціи, которая не желаетъ лишпться квартиры, по¬ 
лучаемой ею отъ Городского Управленія. 

Въ силу строительнаго Устава, зданія и всякаго рода соору¬ 
женія подчиняются Строительнымъ отдѣленіемъ въ техническо-по¬ 
лицейскомъ отношеніи. Но спрашивается: мыслимо-лп фактически 
губернскому инженеру имѣть такой надзоръ въ губерніи на про¬ 
странствѣ около 300,000 квадр. верстъ? Разумѣется — нѣтъ, а потому 
губернскій инженеръ, являясь въ роли, которую не въ состояніи 
исполнить — еслн-бы даже н искренно желалъ того — обратился въ 
секретаря Строительнаго отдѣленія. Возьмемъ другой примѣръ. Въ 
видахъ огражденія общественной безопасности въ пожарномъ отно¬ 
шеніи законъ обязываетъ, чтобы печи въ домахъ съ деревянными 
этажами имѣли коренныя трубы съ раздѣлками и чтобы по¬ 
стройка и переносъ печей въ другое мѣсто производились не иначе, 
какъ подъ наблюденіемъ архитектора. Между тѣмъ въ уѣздѣ не 
оказывается ни одного архитектора — законъ остается мертвой 
буквой. 

Въ частныхъ и общественныхъ зданіяхъ уѣзда печи такой 
конструкціи, какая была лѣтъ 100 тому назадъ, что конечно ве¬ 
детъ къ непроизводительному сжиганію топлива. 

Законъ о печахъ слѣдовало-бы так ь измѣнить: кухонныя трубы 
отъ русскихъ печей, отъ очаговъ должны быть коренныя и пря¬ 
мыя, безъ борововъ, а отъ голландскихъ печей могутъ быть про¬ 
ведены и боровами; такъ какъ въ голландскихъ печахъ горѣніе 
всегда лучше, меньше дыма п менѣе образуется сажи. 

По отсутствію правильнаго устройства техшіческо-полицей- 
скаго надзора въ городахъ существуютъ цѣлые кварталы, сплошь 
застроенные безъ разрывовъ и съ дурными печамп. Совершенно 
противоположное явленіе можно наблюдать въ городахъ, гдѣ по¬ 
лиція обладаетъ техническими силами, какъ напр. въ Таганрогѣ, 
Керчи, Кронштадтѣ, Новочеркаскѣ, въ нѣмецкой колоніи мено¬ 
нитовъ въ Екатеринославской губ. 

Въ настоящее время Строительныя отдѣленія существуютъ не 
какъ органы власти, контролирующей благоустройство уѣзда съ 
помощью компетенціи техниковъ, а только для удовлетворенія, такъ 
сказать, домашнихъ нуждъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ. На 
обязанности ихъ лежитъ: 

1) Составленіе исполнительныхъ смѣтъ или вѣрнѣе подгонка 
цыфръ по отчетнымъ документамъ на мелочной ремонтъ уѣздныхъ 
тюремъ, произведенный директорами тюремныхъ комитетовъ, при 
томъ на работы п матеріалы, которыхъ техники не видали. При 
такой чисто-формальной системѣ провѣрки, директоры удалились 
отъ дѣла, а ремонтомъ занимаются ихъ прпкащики. 

2) Разсмотрѣніе съ формальной стороны безграмотно исполнен¬ 
ныхъ проектовъ общественныхъ зданій: церквей, негодныхъ въ 
конструктивномъ отношеніи, земскихъ больницъ, школъ, пустыхъ 
по содержанію плановъ распланированія селеній. 

3) Мелочной ремонтъ тюремъ губ. города, на который идетъ 
менѣе 1000 рублей и гдѣ одному десятнику нечего дѣлать. 

4) Техническо-полицейскій надзоръ за всѣми сооруженіями гу¬ 
берніи. 

Этотъ контроль на пространствѣ около 300,000 квадр. верстъ, 
какъ мы уже говорили, фактически невозможенъ. На самомъ дѣлѣ 
повѣрки сооруженій въ натурѣ съ проектами не бываетъ даже въ 
губернскомъ городѣ, гдѣ 4 техника, въ селахъ-же и не можетъ быть — 
туда никто и никогда изъ техниковъ не ѣздилъ. Въ уѣздные го¬ 
рода ѣздитъ на 2—3 часа губернскій инженеръ въ годч, разъ, а 
въ дальніе города — чрезъ 2—3 года. 

Утвержденіе проектовъ общественныхъ сооруженій полезно 
было-бы сосредоточить въ губернской Земской Управѣ, а частныхъ 
сооруженій—въ уѣздной Земской Управѣ съ участіемъ техниковъ 
администраціи, подобно тому, какъ это практикуется въ Крон¬ 
штадтѣ. Тогда осмотръ зданій вновь построенныхъ и особенно пе¬ 
чей и трубъ сталъ бы возможенъ для уѣзда, и число пожаровъ 
сократилось бы. Одно утвержденіе проектовъ безт* наблюденія за пра¬ 
вильностью исполненія ихъ—повторяю—не достигаетъ цѣли, имѣю¬ 
щей въ виду общественную безопасность въ отношеніи устойчивости 
и въ пожарномъ. Надзоръ за исполненіемъ проектовъ въ горо¬ 
дахъ, въ видахъ правильности и безпристрастія, можно-бы орга¬ 
низовать изъ представителей отъ земства п города п изъ техни¬ 
ковъ отъ правительства и полиціи. Такими* образомъ организо¬ 
ванная коммпссія должна бы осматривать каждое зданіе 2 раза: 
вчернѣ и въ чистой отдѣлкѣ. Эта-же коммиссія съ присоедине¬ 
ніемъ къ ней представителей медицины могла бы слѣдить и за 
санитарной безопасностью уѣзда. 

Если Строительныя отдѣленія не принесли практической пользы 
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обществу, то можно предполагать, что вновь учрежденная фабрич¬ 
ная инспекція, оонимая въ 3 раза болѣе пространства, и подавно 
не принесетъ серьезной пользы. 

Такъ какъ на 5 губерній назначается одпнъ фабричный ннсаек- 
торъ съ помощникомъ, то слѣдовательно на 1 лпцо положено объ¬ 
ѣзжать какъ можно чаще 2 Ѵ 2 губерніи. Проѣзжая по грунтовымъ 
дорогамъ 60 верстъ въ день, въ 240 дней инспекторъ долженъ 
проѣхать около 15,000 верстъ, что возможно только по желѣзной до¬ 
рогѣ. Такимъ образомъ и здѣсь забыто одно условіе территоріальное. 


Кажется было-бы цѣлесообразнѣе подобную инспекцію возла¬ 
гать не на заслуженныхъ воиновъ, а скорѣе на мѣстныхъ техни¬ 
ковъ уѣзда, которые могли бы въ одно посѣщеніе, повѣряя рабо¬ 
чихъ, осматривать самыя зданія фабрикъ. Прппомнпмъ, что если 
инспекторъ народныхъ школъ, завѣдующій однимъ уѣздомъ, едва 
можетъ объѣхать одпнъ разъ въ годъ школы уѣзда, то фабричный 
инспекторъ объѣхать 2 1 /* губерніи ни въ какомъ случаѣ не въ 
состояніи, хотя-бы круглый годъ не выходилъ изъ экипажа. 

Архит. Ф. Н. Вознесенскій. 


|“Санализація Москвы. 


Оздоровленіе Москвы кореннымъ образомъ—путемъ правиль¬ 
наго удаленія нечистотъ и полнаго устраненія возможности про¬ 
никанія ихъ въ почву — составляетъ уже давно назрѣвшій вопросъ, 
окончательное рѣшеніе котораго мѣстная Городская Дума, въ 
одномъ изъ своихъ собраній въ началѣ іюля текущаго года, отло¬ 
жила до осени. 

Москва имѣетъ уже два проекта удаленія нечистотъ: одинъ 
изъ нихъ составленъ самостоятельно инженеромъ М. А. Поповымъ, 
другой — берлинскимъ ипженеромъ Д. Гобрехтомъ, по порученію 
Московской Думы. Въ основаніе обоихъ проектовъ канализаціи 
города принята сплавная система. Инженеръ М. А. Поповъ пред¬ 
варительно составленія проекта, производилъ за свой счетъ изы¬ 
сканія, съ цѣлью изученія разнообразныхъ мѣстныхъ условій, 
которыя должны быть приняты въ основаніе при проектированіи 
системы сооруженія стоковъ, и послѣ обстоятельнаго изученія 
дѣла, составилъ общій проектъ канализаціи въ двухъ варіантахъ. 
Проектъ этотъ былъ внесенъ авторомъ въ Московскую Думу и 
переданъ послѣднею на заключеніе въ комиссію общественнаго 
здравія. Независимо отт> того, проектъ г. Попова разсматривался 
въ комитетѣ Техническо-Строительномъ Министерства Внутрен¬ 
нихъ Дѣлъ и въ особомъ комитетѣ, учрежденномъ по повелѣнію 
покойнаго Императора Александра Николаевича. Отзывы этихъ 
учрежденій были благопріятны для проекта; точно также фран¬ 
цузская Академія Наукъ, разсматривавшая изысканія инженера 
Попова по предмету удешевленія сооруженій сплавной канализаціи, 
дала одобрительный отзывъ объ этихъ научныхъ изслѣдованіяхъ. 
Наконецъ, проектъ г. Попова выдержалъ еще одно послѣднее 
испытаніе въ особой комиссіи Императорскаго Русскаго Техниче¬ 
скаго Общества, гдѣ опъ разсматривался совмѣстно съ другимъ 
проектомъ, составленнымъ инженеромъ Гобрехтомъ. 

Оба проекта были разсмотрѣны въ комиссіи, составленной изъ 
членовъ Русскаго Техническаго Общества и Русскаго Общества 
охраненія народнаго здравія, при чемъ комиссія пришла къ слѣ¬ 
дующимъ заключеніямъ: 

Раз счетъ роста народонаселенія Москвы у г. Попова болѣе пра¬ 
вильный, именно: возможность прироста его въ чертѣ Садовой 
втрое и за Садовой — вдвое, т. е. разсчетъ въ первомъ случаѣ 
по 5 саж. на человѣка, а во второмъ — по 17V 2 саж., что при¬ 
водитъ къ цыфрѣ будущаго населенія до 1.400,000 человѣкъ. 
Г. Гобрехтъ разсчитываетъ по 5 V* кв. саж. на каждаго человѣка, 
или на 3 милліона будущаго населенія. Такое преувеличеніе цыфры 
прироста должно повести къ излишнимъ издержкамъ на устройство 
сѣти водостоковъ. 

Количество хозяйственныхъ водъ , которое слѣдуетъ принять 
въ разсчетъ при составленія проекта канализаціи, у обоихъ 
авторовъ недостаточно. У Гобрехта расходъ воды на человѣка въ 
сутки принятъ въ 100 литровъ и полагается равномѣрнымъ въ 
теченіе цѣлыхъ сутокъ; у г. Попова расходъ этотъ принятъ 
только въ 3 куб. ф. (85 литровъ), но распредѣленъ болѣе пра¬ 
вильно: I 1 /* куб. ф. въ теченіе 6 часовъ и остальная половина 
въ теченіе 18 часовъ. Межіу тѣмъ извѣстно, что потребленіе 
воды быстро возрастаетъ съ улучшеніемъ благоустройства города 
и благосостоянія жителей. Наприм. въ Одессѣ расходъ воды 9, 
въ Петербургѣ 12 ведеръ; въ городахъ же иностранныхъ 
расходъ достигаетъ 185 литровъ. Поэтому количество хозяйствен¬ 
ныхъ водъ, подлежащихъ отводу, слѣдуетъ принять для Москвы въ 
8 куб. ф. (18,15 вед.) въ сутки, полагая отводъ 4 к. ф. въ 
8 часовъ и 4 куб. — въ остальные 16 часовъ. 

Атмосферныя воды по Гобрехту приняты при ливнѣ въ 1 дюймъ 
въ часъ; изъ нихъ 2 / а испаряются, проникаютъ въ почву и проч. 
и только V» попадаетъ въ каналы. Разсчетъ г. Попова предпола¬ 
гаетъ максимальный слой дождевой воды въ I 1 /* д., изъ которыхъ 


42°/ 0 испаряются и пр. и 58°/ 0 стекаетъ въ трубы, при чемъ 
теченіе замедляется неровностями мостовой, такъ что лишь 
V* воды, т. е. 0,22 д., успѣваетъ въ продолженіе часа стечь 
въ стоки. 

Разсчетъ трубъ обоими авторами произведенъ по формулѣ 

Эйтельвейна въ метрическихъ мѣрахъ: V = 50 V * гдѣ: 

Р « 

Р —площадь живого сѣченія; 

И — высота паденія; 

р — смачиваемый периметръ; 

а — соотвѣтственная длина, съ тою разницею, что у Гобрехта 
не введены добавочные коэффиціенты, тогда какъ у г. Попова 
введена поправка въ скорости: именно для каналовъ она увели¬ 
чена на 54,5 и для трубъ на 12,5°/ 0 , такъ какъ вмѣсто коэффи¬ 
ціента 50 онъ принялъ 142,2 для каналовъ и 142,73 для трубъ, 
что для разсчета коллекторовъ вѣрнѣе и устраняетъ безполезное 
увеличеніе размѣровъ коллекторовъ, а слѣдовательно уменьшаетъ 
расходы на пхъ устройство. 

Система расположенія канализаціонныхъ трубъ у Гобрехта 
такова, что городъ дѣлится на 4 участка или района; изъ сѣвер¬ 
наго района воды направляются самостокомъ прямо на орошаемыя 
поля; изъ трехъ остальныхъ участковъ воды отводятся въ резер¬ 
вуары центральной станціи, откуда выкачиваются насосами на 
орошаемыя поля. Въ первой системѣ воды собираются въ коллек¬ 
торъ, идущій сифономъ чрезъ вторую систему. Сифонъ проекти¬ 
рованъ въ видѣ чугунной трубы, діаметромъ въ 1,4 метра. Сверхъ 
того, назначено устройство еще нѣсколькихъ сифоновъ, сухопут¬ 
ныхъ и подводныхъ при пересѣченіи рѣкъ Москвы и Яузы. Зало¬ 
женіе сифоновъ на значительной глубинѣ, мѣстами на 7 саж., 
будетъ затруднительно какъ при самомъ устройствѣ, такъ и при 
ремонтѣ и обойдется дорого, а незначительная скорость движенія 
въ нихъ воды, достигающая въ началѣ дѣйствія системы лишь 
2</з дюймовъ въ секунду, поведетъ къ засоренію, особенно при 
отсутствіи въ этомъ проектѣ всякихъ приспособленій для про¬ 
мывки сифоновъ. 

Каналы вдоль Москвы-рѣкп почти всѣ проводятся въ мѣст¬ 
ностяхъ, заливаемыхъ водой, при чемъ въ проектѣ назначено под¬ 
нять эту низменность безъ указанія однако цыфры потребныхъ на то 
издержекъ. Между тѣмъ расходы на искусственное поднятіе цѣлой 
мѣстности, при томъ заселенной, очевидно должны быть непо¬ 
мѣрно громадны. 

Въ проектѣ же г. Попова предлагается, два варіанта: 1) распо¬ 
ложить коллекторы такимъ образомъ, чтобы всѣ воды сводились 
къ центральной станціи, на островѣ между Москвой-рѣкой и Об¬ 
водным ь каналомъ, и отсюда перекачивались на орошаемыя поля; 
или 2) два главные коллектора сѣверной части Москвы напра¬ 
вить одинъ на западъ, другой на востокъ —на поля орошенія. Въ 
обоихъ этихъ варіантахъ авторъ обошелся безъ сухопутныхъ си¬ 
фоновъ. Во второмъ варіантѣ проектированы водоводъ чрезъ 
низменность у Москвы-рѣки и подрѣчные сифоны, но послѣдніе 
легко могутъ быть промываемы впускомъ воды изъ рѣки; здѣсь 
авторомъ не обозначено мѣсто стока водъ изъ восточнаго коллек¬ 
тора и не указано—имѣются-лп удобныя для этой цѣли поля. Въ 
общемъ второй варіантъ по общей идеѣ расположенія задуманъ 
удачнѣе, не требуета перекачиванія водъ, какъ въ варіантѣ 1-мъ, 
но во всякомъ случаѣ нуждается въ детальной разработкѣ. 

Промывка водостоковъ , существенно важная въ видахъ под¬ 
держанія въ нихъ чистоты и удаленія осадковъ, вовсе не разра¬ 
ботана у г. Гобрехта, который считаетъ промывку обезпеченной 
при существованіи водопровода и задерживаніи сточныхъ водъ въ 
колодцахъ. То-же средство предлагается и г. Поповымъ. Однако 




30 - 


коммиссія, въ виду важности значенія своевременно и хорошо 
устроенной системы промывки въ отношеніяхъ гигіеническомъ и 
экономическомъ, находитъ, что въ такомъ дѣлѣ необходимы пред¬ 
варительно тщательныя изысканія, съ цѣлью опредѣлить, откуда 
именно брать для промывки воду и окажется-ли она въ достаточ¬ 
номъ количествѣ, чтобы силой ея напора возможно было очищать 
водостоки; равнымъ образомъ необходима детальная разработка 
системы промывки. 

Выпускъ излишнихъ водъ ливней въ рѣки и каналы въ обоихъ 
проектахъ едва затронутъ. Между тѣмъ тщательная и детальная 
разработка этого необходимаго устройства, съ указаніемъ мѣста 
водостоковъ, разсчета возможности ихъ устройства и опредѣленіемъ 
работъ, которыя могутъ понадобиться для упроченія естествен¬ 
ныхъ спусковыхъ бассейновъ, — существенно важна для преду¬ 
прежденія наводненій. 

Расположеніе уличныхъ трубъ: въ проектѣ г. Гобрехта въ 
два ряда и въ проектѣ г. Попова—въ одинъ рядъ,—неудобно для 
распространенія по всѣмъ улицамъ. Для широкихъ улицъ лучше 
имѣть два ряда трубъ, хотя это экономически и невыгодно. Распо¬ 
ложеніе трубъ должно быть опредѣлено при составленіи оконча¬ 
тельнаго проекта, примѣняясь къ частнымъ случаямъ, въ зависи¬ 
мости отъ ширины улицы, профили мостовой, размѣра трубъ и т. д. ' 

Вентиляція ни въ одномъ изъ проектовъ не разработана, хотя 
при частомъ расположеніи колодцевъ, какъ у г. Гобрехта, на раз¬ 
стояніи 25 — 50 саж. одинъ отъ другого, возобновленіе воздуха 
можетъ считаться обезпеченнымъ при усиленной промывкѣ и до¬ 
статочномъ сѣченіи каналовъ. 

Устройство дренажа должно быть поставлено совершенно от¬ 
дѣльно отъ вопроса о канализаціи. Соединеніе дренажа съ кана¬ 
лизаціонной сѣтью, предположенное г. Гобрехтомъ, коммпссія на¬ 
ходитъ положительно вреднымъ, такъ какъ при этомъ не обезпе¬ 
чивается самостоятельное дѣйствіе дренажа; трубы послѣдняго 
могутъ затопляться водою стоковъ и сдѣлаться проводниками въ 
почву сточныхъ водъ. Кромѣ того, скаты дренажныхъ трубъ и 
глубина ихъ заложенія должны имѣть извѣстныя величины, не¬ 
зависимыя отъ заложенія и скатовъ водостоковъ, и потому оба 
расположенія могутъ и не совпасть. Да наконецъ одновременное 
устройство дренажа и стоковъ потребуетъ слишкомъ значитель¬ 
ныхъ суммъ. 

Детали . Виды сѣченія трубъ въ обоихъ проектахъ удовлетво¬ 
ряютъ цѣли. Проектированныя г. Гобрехтомъ основанія подъ 
трубы изъ обожженныхъ глиняныхъ массивовъ дорого стоятъ и 
не всегда удобопрпмѣнимы; кромѣ этого матеріала, слѣдуетъ поль¬ 
зоваться также бетономъ, бутовой плитой и проч. сообразно мѣст¬ 
нымъ обстоятельствамъ, глубинѣ заложенія, присутствію грунто¬ 
выхъ водъ и проч. Своды должны быть изъ лекальнаго кирпича, 
а стѣны изъ кирпича обыкновеннаго, хорошо обожженнаго, на 
цементѣ. 

Колодцы , проектированные г. Гобрехтомъ надъ трубами сверху, 
при осадкѣ могутъ причинить порчу трубъ; точно также непрочно 
устройство колодца, часть стѣны котораго опирается на стѣны 
водостоковъ, а другая —на маленькій фундаментъ въ насыпномъ 
грунтѣ. Выборъ устройства колодцевъ и способа ихъ очистки 
путемъ промыванія пли вычерпыванія долженъ быть основанъ на 
опытѣ, въ зависимости прежде всего отъ количества грязи, ско¬ 
пляющейся въ извѣстный промежутокъ времени. Точно также не¬ 
обходимо обсудить мѣры противъ засоренія колодцевъ и трубъ. 

Конечные резервуары , назначаемые для выкачиванія изъ нихъ 
водъ, должны быть малыхъ размѣровъ, какъ это предложено 
г. Гобрехтомъ, и строиться постепенно, по мѣрѣ надобности. 

Орошеніе разработано у г. Гобрехта достаточно подробно, у 
г. Попова оно только намѣчено, а во 2-мъ варіантѣ его проекта 
не опредѣлены даже поля для орошенія на востокъ отъ города. 

Въ Общемъ заключеніи своемъ коммиссія признала проектъ (2-й 
варіантъ) инженера Попова заслуживающимъ предпочтенія передъ 
проектомъ г. Гобрехта; при болѣе подробной разработкѣ послѣд¬ 
няго проекта все же нельзя судить о стоимости его выполненія, 
такъ какъ берлинскій инженеръ смѣту составилъ по тамошнимъ 
цѣнамъ. Проектъ г. Попова требуетъ предварительно общей раз¬ 
работки и пополненія нѣкоторыми данными, затѣмъ онъ дол¬ 
женъ быть подвергнутъ обсужденію и послѣ необходимыхъ измѣ¬ 
неній и дополненій, можетъ быть утвержденъ какъ проектъ пер¬ 
воначальный. 


Приведя выше въ извлеченіи отзывъ коммиссіп Техническаго 
Общества, отдавшей явно предпочтеніе проекту русскаго инже¬ 
нера, мы не можемъ не замѣтить при этомъ, что помимо ука¬ 
занныхъ коммиссіей достоинствъ этого проекта, въ пользу его го¬ 
воритъ еще одно весьма вѣское обстоятельство, именно возмож¬ 
ность безотлагательнаго приступа къ работамъ по устройству ка¬ 
нализаціи въ Москвѣ, такъ какъ авторъ проекта берется быть не 
только строителемъ, но и организаторомъ компаніи съ достаточ¬ 
нымъ капиталомъ, требующимся на исполненіе столь крупнаго со¬ 
оруженія. По смѣтѣ къ проекту инженера Попова все сооруженіе 
обойдется въ 17</ а милліоновъ рублей. Сумму эту компанія бе¬ 
рется внести полностью въ кассу Московской Городской Думы, 
какъ строительный капиталъ, и немедленно приступить къ рабо¬ 
тамъ, подъ непосредственнымъ контролемъ Городской Технической 
Коммиссіи, за своп счетъ и рискъ, обязуясь окончить въ теченіе 
7 лѣтъ всѣ работы въ районѣ, принятомъ Думой для устройства 
водоснабженія. Взамѣнъ того компанія требуетъ, чтобы Дума при¬ 
няла на себя сборъ съ домовладѣльцевъ платы за пользованіе сплав¬ 
ными каналами. Размѣръ этой платы опредѣляется пропорціонально 
издержкамъ, производимымъ въ настоящее время домохозяевами 
за вывозъ нечистотъ, и долженъ быть менѣе существующихъ на 
этотъ предметъ расходовъ. Изъ этихъ поступленій образуется 
фондъ для амортизаціи въ теченіе 50 лѣтъ затраченнаго компа¬ 
ніей капитала и уплаты процентовъ. Въ продолженіе всего вре¬ 
мени, на который будетъ выдана концессія (50 лѣтъ), содержаніе 
и ремонтъ сѣти водостоковъ и сооруженій производится на счетъ 
компаніи; по истеченіи 50 лѣтъ все устройство поступаетъ въ 
собственность города. 

Въ апрѣлѣ текущаго года проектъ инженера Попова былъ пе¬ 
реданъ наконецъ Думой на заключеніе городской коммиссіи по 
устройству канализаціи въ Москвѣ, которая остановилась прежде 
всего на необходимости безотлагательнаго оздоровленія Москвы въ 
виду того: 1) что устройство полной сплавной канализаціи, согласно 
выводамъ науки, поведетъ къ сохраненію ежегодно болѣе 10,000 
жизней и уменьшенію заболѣваемости на 250,000 случаевъ, а 
слѣдовательно къ увеличенію средней продолжительности жизни 
городского населенія; 2) что съ устройствомъ канализаціи устра¬ 
няется ежегодная денежная потеря жителями Москвы свыше 
8.400,000 рублей, расходуемыхъ въ видѣ косвеннаго и при томъ 
скрытаго налога, какой нынѣ несутъ обыватели нераздѣльно съ 
чрезмѣрною заболѣваемостью и смертностью; 3) что наконецъ, съ 
устройствомъ полной сплавной канализаціп пресѣкается въ самомъ 
корнѣ практикуемое нынѣ весьма многпми домовладѣльцами пре¬ 
ступное отравленіе почвы, воздуха, водъ и своего ближняго; а 
для тѣхъ домовладѣльцевъ, которые не щадили расходовъ на очи¬ 
щеніе, значительно сократятся расходы по этой статьѣ хозяйства 
п со временемъ даже будутъ сведены къ сравнительно незначи¬ 
тельной погодной платѣ на одно лишь содержаніе канализаціонной 
сѣти. 

Затѣмъ городская коммиссія, признавая проектъ инженера По¬ 
пова удовлетворяющимъ сейчасъ перечисленнымъ положеніямъ, 
выведеннымъ изъ науки и практики, а предложенныя имъ въ ка¬ 
чествѣ предпринимателя условія устройства канализаціи въ Москвѣ 
выгодными для города, — нашла, что было бы въ интересахъ го¬ 
рода принять предложеніе М. А. Попова съ нѣкоторыми измѣне¬ 
ніями въ заявленныхъ имъ условіяхъ. 

Не смотря однако на столько благопріятныхъ отзывовъ въ 
пользу проекта г. Попова, Московская Городская Дума въ собраніи 
2-го іюля признала къ сожалѣнію возможнымъ отложить свое 
рѣшеніе до осени. Говоримъ — къ сожалѣнію, потому что пред¬ 
ложеніе компаніи инженера Попова можетъ быть и не возобно¬ 
вится, такъ какъ срокъ обязательства заграничныхъ банкировъ 
доставить требующійся на устройство канализаціи строительный 
капиталъ въ 17ѵ* милліоновъ руб. уже истекъ 5 іюля. 

Такимъ образомъ Московская Дума своею классическою склон¬ 
ностью къ проволочкамъ, быть можетъ, потеряла возможность 
осуществленія канализаціи города въ близкомъ будущемъ, ибо. 
въ случаѣ необходимости строить канализацію на собственный 
счетъ, Москвѣ придется сдѣлать заемъ, на реализацію котораго 
потребуется не мало времени, не говоря уже о сопряженныхъ съ 
этой финансовой операціей потеряхъ, которыя безполезно увели¬ 
чатъ общую стоимость предстоящаго сооруженія. 
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УѴІЕХАНИЧЕСКІЙ ВЕНТИЛЯТОРЪ. 

Инженеръ-механика Г. В. Струкгова . 


Прежде чѣмъ приступить къ описанію прибора, необходимо 
сказать нѣсколько словъ относительно настоящаго положенія вен¬ 
тиляціоннаго дѣла вообще, дабы тѣмъ намѣтить съ надлежащею 
ясностью то мѣсто, которое должно принадлежать описываемому 
прибору среди другихъ вентиляціонныхъ средствъ. 

Всѣмъ извѣстно то громадное значепіе, которое имѣетъ чистый 
воздухъ для здоровья; тѣмъ не менѣе большинство помѣщеній 
вентилируется весьма неудовлетворительно, и это происходитъ 
отъ того конечно, что до настоящаго времени не было придумано 
такихъ вентиляціонныхъ портативныхъ приборовъ, которые могли 
бы быть примѣнимы къ каждому данному помѣщенію. 

Обыкновенно вентиляція является удовлетворительною тамъ, 
гдѣ устроены центральныя воздухонагревательныя печи, жаровые 
каналы и другія спеціальныя приспособленія. 

Къ сожалѣнію, по сложности этихъ устройствъ, дороговизнѣ 
топлива и трудности примѣненія ихъ къ существующимъ уже 
помѣщеніямъ, большинство присутственныхъ мѣстъ, аудиторій, 
залъ общественныхъ собраній, классовъ, ночлежныхъ пріютовъ, 
мастерскихъ, конторъ, ресторановъ и множество другихъ подоб¬ 
ныхъ мѣстъ по отношенію къ чистотѣ воздуха находятся въ столь 
ненормальныхъ и пагубныхъ для здоровья условіяхъ, что надобно 
только удивляться, какъ до настоящаго времени не было обращено 
надлежащаго вниманія па такое существенное неудобство этихъ 
помѣщеній. 

Если обитатели названныхъ мѣстъ и мирятся съ тою опас¬ 
ностью, которой они подвергаются, находясь въ испорченномъ 
воздухѣ, такъ обстоятельство это ничѣмъ другимъ объяснить 
нельзя, какъ увѣренностью ихъ, что для устраненія зла нѣтъ 
средствъ и что потому, по необходимости, приходится терпѣть 
указанный вредъ. 

Да и въ самомъ дѣлѣ, кому не случалось впдѣть цѣлаго ряда 
различныхъ душниковъ, отверстій, вытяжныхъ трубъ и другихъ 
подобныхъ приспособленій, находящихся, въ извѣстныхъ случаяхъ, 
въ полномъ бездѣйствіи и совершенно не достигающихъ цѣли. 

Не распространяясь о достопнствахъ и недостаткахъ централь¬ 
ныхъ вентпляціошшхъ устройствъ, укажемъ лишь на непримѣни¬ 
мость ихъ къ обыкновеннымъ обывательскимъ домамъ. 

Часто въ такихъ домахъ не только въ двухъ сосѣднихъ квар 
тирахъ, но даже и въ двухъ комнатахъ одной и той-же квартпры 
надобность въ вентиляціи не одинакова. 

Квартира, занятая обыкновенными жильцами, при сколько-ни¬ 
будь достаточных г ь размѣрахъ комнатъ, въ большинствѣ случаевъ 
не нуждается въ усиленной вентиляціи, тогда какъ въ другой, 
точно такой-же квартирѣ, если она будетъ занята мастерской, 
школой плп какимъ-нпбудь инымъ многолюднымъ заведеніемъ, 
надобность въ усиленномъ вентилированіи представляется уже су¬ 
щественно необходимой. Если принять при этомъ въ соображеніе 
п то еще обстоятельство, что усиленное вентилированіе требуется 
не для всей квартиры, а лишь для извѣстной ея части, и при¬ 
томъ тогда только, когда часть эта занята людьми, то сдѣлается 
совершенно понятнымъ, почему въ такихъ мѣстахъ не могутъ 
быть примѣняемы центральныя вентиляціонныя системы, дѣйствую¬ 
щія безпрерывно и въ равней мѣрѣ для всѣхъ квартиръ вообще. 

Сказаннаго совершенно достаточно для того, чтобы прпдти къ 
заключенію, что въ извѣстныхъ случаяхъ, для дѣйствительнаго 
разрѣшенія существующихъ затрудненій, необходимы такіе венти¬ 
ляціонные приборы, которые: 1) были-бы портативны, 2) удобны 
къ постановкѣ въ каждомъ данномъ помѣщеніи, 3) дѣйствовали-бы 
тогда только, когда причина порчи воздуха на лицо, 4) не охлаж- 
дали-бы ветпилируемаго помѣщенія, 5) не требовали-бы для этого 
особыхъ расходовъ на топливо и, наконецъ , 6) дѣйствовали-бы не 
вслѣдствіе случайныхъ причинъ , каковы тяга, разность темпера¬ 
туръ и проч. условія нынѣ существующихъ вентиляторовъ , а 
вслѣдствіе такой двигательной силы, которая, нс требуя ника¬ 
кихъ затратъ, находилась-бы всегда въ наличности. 

Задаваясь перечисленными условіями, и проектированъ вновь 
предлагаемый приборъ, чрезт> соединеніе въ коемъ вышеуказан¬ 
ныхъ качествъ предполагается сдѣлать его такою-же удобною и 
необходимою принадлежностью каждаго жплого помѣщенія, какъ 
напримѣръ стѣнные часы. 

Переходя засимъ къ описанію прибора, не лншне замѣтить, 


что приборъ, изготовленный по прилагаемым!) къ сему чертежамъ, 
испытанъ въ однимъ изъ здѣшнихъ присутственныхъ мѣстъ. Воз¬ 
духъ того помѣщенія, въ которомъ дѣйствовалъ приборъ, прежде 
постановки его обыкновенно содержалъ въ себѣ болѣе 2, 2 (рго 
шіііѳ) углекислоты; послѣ-же постановки прибора, количество 
углекислоты уменьшилось болѣе, чѣмъ вдвое. 

Температура помѣщенія при этомъ оставалась почти безъ 
измѣненія. 

Описаніе прибора. 

Приборъ состоитъ въ слѣдующемъ: въ деревянномъ,* плотно 
сдѣланномъ ящикѣ, какъ видно на рисункѣ Л 20, снабженномъ 
двумя отверстіями съ клапанами, изъ коихъ одно А—для соеди¬ 
ненія внутренности ящика съ наружнымъ воздухомъ, а другое Б, — 
съ комнатнымъ, помѣщенъ обыкновенный, воздуходувный, плоскій 
мѣхъ В; мѣхъ этотъ, соединенный въ свою очередь посредствомъ 
особыхъ металлическихъ каналовъ Г и Д съ комнатнымъ п наруж¬ 
нымъ воздухомъ, приводится въ дѣйствіе посредствомъ тутъ-же рас¬ 
положеннаго, обыкновеннаго, самаго простаго, но весьма сильнаго 
часоваго механизма Е. Отъ дѣйствія механизма мѣхъ приводится въ 
движеніе, при чемъ при расширеніи вбираетъ въ себя комнатный 
воздухъ, а при сжатіи выбрасываетъ его наружу; но такъ какъ 
отъ расширенія и сжатія мѣха внутреннее пространство ящика 
то уменьшается, то увеличивается, то, при первомъ случаѣ, на¬ 
ружный воздухъ сквозь отверстіе А входитъ въ приборъ, а въ 
послѣднемъ, чрезъ отверстіе Б, вступаетъ въ комнату. 

Такпмъ образомъ комнатный воздухъ, прежде выхода наружу, 
во время прохода, сперва сквозь каналъ Г, а затѣмъ сквозь 
мѣхъ, передаетъ воздуху, находящемуся внутри ящика, весьма 
значительную часть своей теплоты, чему способствуютъ распо¬ 
ложенныя на металлическихъ поверхностяхъ канала и мѣха ребра 
г и в, отчего названный воздухъ вступаетъ въ вентилируемое 
помѣщеніе уже подогрѣтымъ. 

Опытъ показалъ, что при температурѣ наружнаго воздуха въ 
0° и комнатнаго въ 4- 15°, первый выходитъ изъ прибора ст; тем¬ 
пературою въ + 10°. 

Вслѣдствіе расширенія воздуха внутри прибора, онъ произво¬ 
дитъ извѣстное давленіе на стороны мѣха, и тѣмъ, конечно, въ 
извѣстной степени облегчается дѣйствіе механизма. 

Механизмъ Е, приводимый въ дѣйствіе посредствомъ гири 3 
и заводимый ключемъ И, можетъ дѣйствовать въ теченіе 3-хъ и 
болѣе часовъ. Если приборъ будетъ помѣщенъ въ высокой ком¬ 
натѣ па особомъ пьедесталѣ, то ничего не мѣшаетъ гпрѣ 3 
опускаться и ниже основанія прибора до уровня пола, чрезъ что 
продолжительность дѣйствія механизма соотвѣтственно увели¬ 
чится. 

Къ описанію собственно механизма необходимо присовокупить, 
что съ достиженіемъ гири до основанія прибора, она своею тя¬ 
жестью прижметъ къ дну горизонтально расположенную веревку К, 
которая, закрывая посредствомъ особой задвижки входное отвер¬ 
стіе А, предупреждаетъ входъ холоднаго воздуха въ комнату безъ 
надлежащаго нагрѣванія во время бездѣйствія прибора 

При заводѣ механизма, отъ поднятія гири веревка К освобож¬ 
дается, и входное отверстіе отъ дѣйствія на задвижку пружины 
илп гуттаперчеваго шнура Л открывается. 

Механизмъ, дѣйствуя съ извѣстною скоростью, таковую весьма 
чувствительно измѣняетъ въ зависимости отъ длины того рукава, 
чрезъ который выбрасывается комнатный воздухъ. Для регулиро¬ 
ванія этой скорости эксцентриситетъ кривошипа М (см. плапъ 
черт. 1) можетъ по желанію измѣняться и тѣмъ увеличивать или 
уменьшать степень расширенія мѣха. 

Вслѣдствіе такого приспособленія, приборъ можетъ быть уста¬ 
новленъ съ желаемымъ отношеніемъ какъ къ скорости движепія 
механизма, такъ равно и къ количеству вытягиваемаго воздуха. 

Прп низкихъ температурахъ наружнаго воздуха количество 
доставляемаго приборомъ свѣжаго воздуха значительно возрастаетъ, 
такъ какъ, помимо нагнетанія его, опъ и самъ стремится войти 
въ менѣе плотную среду, т. е. во внутренность ящика. 

Если отъ этого будетъ происходить нежелаемое пониженіе 
температуры комнатнаго воздуха, то площадь входныхъ отверстій А 
должна быть соотвѣтственно уменьшена, что можетъ дѣлаться или 
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посредствомъ рычага і/, приводимаго въ дѣйствіе руками, или же 
при помощи особаго самодѣйствующаго регулятора, основаннаго 
на сжатіи и расширеніи тѣлъ въ зависимости отъ измѣненія 
температуръ. 

Въ заключеніе описанія прибора остается сказать, что при 
помѣщеніи его въ вентилируемый покой онъ можетъ быть уста- 
новляемъ двоякимъ образомъ: или между окнами, или съ задѣлкою 
въ стѣну. Въ первомъ случаѣ рукава, приводящіе свѣжій воздухъ, 
могутъ быть сдѣланы или позади прибора въ стѣнѣ, или же про¬ 
ведены сквозь окна. При задѣлкѣ прибора въ стѣну, воздушные 
каналы устраиваются въ кладкѣ, смотря по мѣстнымъ обстоятель¬ 
ствамъ. 

При вентилированіи большихъ помѣщеній надлежитъ ставить 
нѣсколько приборовъ, располагая ихъ въ возможно большемъ 
числѣ пунктовъ, дабк вентилированіе производилось какъ можно 
равномѣрнѣе и было-бы менѣе осязательно для присутствующихъ. 

Размѣры приборовъ въ такихъ случаяхъ могутъ быть увели¬ 
чены, такъ какъ изображенный на прилагаемыхъ чертежахъ до¬ 
ставляетъ въ часъ лишь до 2,000 кубическихъ футовъ свѣжаго 
воздуха. 

Если приборъ ставится въ сыромъ помѣщеніи, то полезно уве¬ 
личивать длину забпрнаго, для холоднаго воздуха, рукава, дабы 
отъ увеличенія холодной поверхности осаждать на нее возможно 
большее количество водяныхъ паровъ, находящихся въ тепломъ 
воздухѣ. 

Если вентилируемое помѣщеніе слишкомъ сухо и требуетъ 


увлаженія, то для этого стоитъ только въ какомъ-нибудь мѣстѣ 
впутрп прибора, возможно выше, поставить сосудъ съ водою и 
соединить его посредствомъ обыкновеннаго пульверизатора съ 
внутренностью мѣха; тогда при сжатіи послѣдняго, отъ дутья въ 
пульверизаторъ, жидкость, находящаяся въ сосудѣ, въ видѣ пыли 
будетъ вступать въ воздухъ и тѣмъ увлажать его до желаемой 
степени. 

Если вмѣсто воды въ сосудъ налить какую-либо другую жид¬ 
кость, дезинфицирующую или благовонную, то выходящій изъ 
прибора воздухъ будетъ обладать соотвѣтственными жидкости 
качествами. 

Изъ всего вышеизложеннаго слѣдуетъ, что описанный приборъ 
обладаетъ нижеслѣдующими существенными усовершенствованіями: 

1) Нагнетаемый воздухъ входитъ въ вентилируемое помѣще¬ 
ніе подогрѣтымъ на счетъ той теплоты, которая находится въ вы¬ 
тягиваемомъ воздухѣ и которая при существующимъ вытяжныхъ 
вентиляторахъ теряется. 

2) Свѣжій воздухъ входитъ не постоянно, какъ то дѣлается 
обыкновенно, а съ извѣстными перерывами, вслѣдствіе чего устра¬ 
няется опасность отъ простуды. 

3) Для дѣйствія прибора не требуется такой механической силы, 
которая была-бы сопряжена съ расходами. 

4) Въ одно п то-же время приборъ служитъ и нагнетатель¬ 
нымъ и вытяжнымъ вентиляторомъ, и наконецъ — 

5) Представляетъ для увлаженія воздуха такія удобства, ко¬ 
торыми существующіе вентиляторы не обладаютъ. 


Р АуѵЮ А Ъ Й СТ В У Ю ЩІЙ 


ВАТЕРКЛОЗЕТЪ 


СТэ ПЕРІОДИЧЕСКИМЪ ПОЛОСКАНІЕМЪ. 


Приборъ этотъ состоитъ въ слѣдующемъ: въ чугунномъ бакѣ на¬ 
ходится свинцовая спираль, одинъ конецъ которой соединенъ съ 
промывной трубой, ведущей въ чашку, между тѣмъ, какъ другой 
конецъ открытъ и оканчивается приблизительно на высотѣ 1 дюйма 
надъ дномъ бака. Эта спираль дѣйствуетъ какъ сифонъ, коль скоро 
поверхность воды въ бакѣ достигнетъ извѣстной высоты и опорож¬ 
няетъ скоро, медленно наполняющійся бакъ, до горизонта воды, 
который находится въ одномъ уровнѣ съ поверхностью отверстія 
спирали. Когда бакъ опорожненъ до этихъ поръ, то попадаетъ 
въ спираль воздухъ и ополаскиваніе клозета прекращается. Для 


большой ясности дѣйствія спирали, представимъ себѣ ее развер¬ 
нутой въ плоскости, какъ показано на прилагаемомъ черт. 1, и 
предположимъ, что какъ бакъ, такъ и спираль пусты, то при от¬ 
крытіи маленькаго крана к поверхность воды въ бакѣ начнетъ 
подыматься сначала до высоты х\ если эта высота достигнута, то 
съ поднятіемъ ея въ бакѣ, наполняется также первое колѣно спи¬ 
рали; когда-же уровень воды достигъ высоты хЦ-Ъ,, тогда вода 
начинаетъ переливаться изъ перваго колѣна во второе и при 
томъ столько, сколько изъ крана к притекаетъ въ бакъ. 

Когда нижняя часть второго колѣна наполнилась па столько,- 





сколько показываетъ горизонтальная штриховка, то во второмъ 
колѣнѣ будетъ заключено нѣкоторое количество воздуха. Если 
поверхность воды въ бакѣ поднимется на высоту Ъ 2 , то 3-е ко¬ 
лѣно наполнится, т.-е. водяные столбы, заштрихованные верти¬ 
кально, будутъ въ равновѣсіи. Такимъ же образомъ вода перехо¬ 
дитъ въ колѣно 4-ое и наполняетъ затѣмъ колѣно 5-ое, водяной 
столбъ котораго съ высотою воды Ь 3 уравновѣшивается. Если 
бы стали медленно продолжать наполнять бакъ, то сколько воды 
попадаетъ въ бакъ черезъ кранъ к , столько-же отводплось-бы 
промывной трубой, т.-е. происходило-бы безперерывное слабое 
ополаскиваніе клозета. Чтобы достигнуть скораго опорожненія 
всего бака и вызвать этимъ хорошее ополаскиваніе нужно уро¬ 
вень воды въ бакѣ повысить внезапно, что происходитъ откры¬ 
тіемъ крана съ поплавкомъ, который пропускаетъ большое коли¬ 
чество воды. Этимъ достигается скорое переливаніе воды изъ ко¬ 
лѣна 5-го въ промывную трубу и сифонъ начинаетъ дѣйствовать 


и будетъ до тѣхъ поръ въ дѣйствіи, пока вода въ бакѣ не пони¬ 
зилась до высоты Ь Л . Кранъ съ поплавкомъ закрылся уже раньше 
при пониженіи уровня воды въ бакѣ. На вѣсъ столбовъ воздуха 
въ колѣнѣ 2 и 4-мъ, а также и на сжиманіе его (сотргрззіоп), по 
пхъ незначительности, обращать вниманія не слѣдуетъ. Вообще 
для равновѣсія будемъ имѣть: 

Н=8 1 -4-8 2 4-8 3 . 

Если сифонъ первый разъ дѣйствовалъ вышеуказаннымъ спосо¬ 
бомъ и опорожнилъ бакъ, то онъ при второмъ наполненіи будетъ 
имѣть въ колѣнахъ уровви воды, какъ показано на черт. 2. Если-же 
уровень воды постоянно будетъ повышаться, то и водяпые столбы 
въ отдѣльныхъ колѣнахъ также будутъ повышаться и формула 
Н =8 і‘Ь я 2 “Ь 5 з будетъ имѣть мѣсто (см. черт. 3). Лишнее коли¬ 
чество воздуха 1-го и 2-го колѣна проникло бы, по незначитель¬ 
ности уд. вѣса воздуха въ сравненіи съ уд. вѣсомъ воды, до на¬ 
чала ополаскиванія черезъ 2—3, 4 и 5 колѣно. 


Редакторъ Э. II. Деклеронъ. 
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КНИЖНЫЙ МАГАЗИНЪ К. РИККЕРА въ С.-Петербургѣ 

предлагаетъ слѣдующія антикварныя книги за уменьшенныя цѣны: 


Аіпѵоой’я тоДегп атегісап ЬотезіеаДз. 111. Ъу 46 рі. Ие\ѵ- | 
Уогк. 75. (15 М.) 6 і). 

іѴАѵіІег, О. А., Соигз Д’агсЬііесіиге. Ыоиѵеііе ёД. раг Р. I. Ма- 
гіеііе. 447 рр. аѵ. 41 рі. 4. Рагіз 1760. ' 10 р. 

Вескѳг, М ах, 1)ег АѴаззегЬаи іп зеіпет ^апгеп Ытіап^е. 28 
Таіѳіп гиг ап&е\ѵапДіеп ВаикипДе (1. Іп^епіеигз. ^еЪ. 4°. 8іпіі&агі 56. 

3 р. 

Веі^гаші, И., Ье.з ігаѵеаих зоиіеггаіпз (Іо Рагіз И 1-ёге рагііе. 
Ьез еаих. ІпігоДисііоп. ІезадиеДисз Вошаіпз. Аііаз. 3 рі. еі 10 Ьёііо- 
&гаѵ. Еоііо. Рагіз. 75. 3 р. 

ВоІіДог, Ьа зсіепсе сіез іп^ёпіеигз (іапз Іа сопДиііѳ (Іез ігаѵеаих 
(Іо ІогШсаііоп ѳі Д’агсЫіесіиге сіѵііе. 4°. Ьа Науе. 1734. 5 р. 

ВганДІ, В , ЬеЬгЪисЬ (і. Еіяѳп-Сопзігисііопеп пі. ЪезопД. Лп- 
\ѵепДип& а. (1. НосІіЪаи. 3. АиЯ. АЪіЫ^. I. Вѳгііп 76. (10 М.) 4 р 50 к. 
Вгеіоп, А., Тгаііё сіе регзресііѵе зітрііііёе (Ііпёаіге). 152 рр. 

еі 56 рі. геі. Рагіз 58. 1р. 

СевЛгаШаМ, РоІуіесЬпізсЬез. 1873. Ыг. 1/8. 10, 12/24 <& Не- 
&ізіег 4°. Ьеіриі&. 73. (30 М.). 2 р. 

Сііаіеаи, Тіі., ТесЬпоІо^іе Ди Ъаіітепі. 2. ёД. 2 ѵоіз. Рагіз. 

80-82. 30 1г. 8 р. 

СотоШ, Ь. А., Ьез рошз Де ГАтёгіяие Ди погД. ЕіиДе саісиі, 
Дезегірііоп (1ѳ сез ропіз. Сотрагаізоп Іез зузіётез Атёгісаіп еі Еи- 
горёеп. 451 рр. аѵ. 213 %. еі аііаз Де54Д&. 4°. Рагіз 79.451г. 12 "р- 
СогЯоІЛ, АѴ И., ІЗѵѵеІІіпсу Ьоизез: іЬеіг запііагу с пзігисііоп аоД 
аггап^етепіз. 156 рр. Иелѵ-Уогк 80. (2 ЛГ. 50 ) 1 р. 

Соигв аЪгё&ёв (ГаіѣіЙсен, сопіепапс Іа сопіесгіоп, Іа гёсерііоп, 
Іа сопсегѵаііоп еі 1а Дётоііііоп сіез типЩопз еі агіШсез сіе &иегге. 
20 рі. 4°. Рагіз 50. 1 р. 

ВеѵіИе/, А., Ёіётепіз Де сопзігисііоп сіѵііез. 384 рр. аѵ. 214 
іі#. Моиз. 69. (9 М. —). 2 р. 

І)\ѵ уег, ТЬе іті^гапі ЬиіІДег; ог ргасіісаі Ьіпіз Іо ЬапДу— теп. 

Ю еД. 144 рр.^ іііизіг. ЪоипД. РЫІаДеІрІііа. 78. (9 М. —.) 3 р 

КпсусІорёДіѲ (ГагсЬіІесІиге. Неѵие тепзиеііе Дез ігаѵаих ри- 
ЬІісз еі рагіісиііегз. 2-ёте зёгіе. 1-ег ѵоіите. Рагіз 73. 401г. 4 р. 

Ён^еі, Гг., НосЬЬаи-МаіегіаІіепкипДе. 132 8. АѴгіегеп. (1 М. 50). 

60 к. 

ЕуіеЬѵеіи, .1. А., Ветегкип^еп ііЪ. Діе \Ѵігкип°: и. ѵогіЬеіІ- 
Ьаііе АшѵепДипд Д. ЗіоззкеЪегз. (Вёііег ІіуДгаиІідие.) 102 8. т. 3 
Киріегп. Вегііп. 5. 50 к. 

ГаЬгё, И. А"., ТЬёогіе Дез сЬагрепіез. 35 р. Рагіз 72. 4 1г. 1 р. 
Ггётіиѵіііе, А. Де., ЕтДе зиг Іез піасЬіпез сотроипД, Іеиг 
гепДетепі ёсопотідие еі іез сопДіііопз гёпёгаіез Де іеиг Іопоііоітешепі 
59 рр. 4°. Рагіз. 78. (4 1г. 50). 1 р. 50 к. 

ОагДпег, В. С., Ношез, апД 1ю\ѵ Іо таке іЬет. 314 рр. іііизіг. 

ЬоиііД. Возіоп. 75. (10 зк.) 3 р. 50 к. 

ОгГиеЬег, В., Эіе ВаитаіегіаІіеп-ЬеЬге. 301 8. ш. НоІгзеЪпіііеп. 

Вегііп 63. (4 М. -,) 1 р. 20 к. 

(жіисІіагД, ЕД., Ьез ііззиз апсіепв. 50 рі. сп 10 Ііѵгз. сріі Еоііо. 

Рагіз. (75 1г.) 20 р. 

(ішііііег. В., 2изаттепзіе1Іип^еп ѵоп ѵегзсЬіеДепеп Ваи-Аиз- 
Іиіігип&еп ипД еіпгеіпеп ОгеЪііиДеіІіеіІеп. 18 Таіеіп іп Еоііо. Ьеіргі&. 
53. 1 Р- 

Наітез, В., О. ІапДѵѵіпЬзсЬаІіІісЬѳ Ваикипзі. 2. Аиіі. 334 8. 

т. 371 АЬЪіІД Ьеіряі&.80. (5 М. —). 2 Р- 

Ноііу, Н. АА Г ., ТЬе сагрепЬег’з апД ^оіпег’з ЬапДЪоок. 49 рр. 

\ѵіі1і 37 еп&гаѵіп&з. ЬоипД. Ыеѵѵ-Уогк. 76. (3 М. 60). 1 р. 20' к 

.Таг 8, Ѵоуа^ез тёіаііиг^іяиез, ои гесЬегсЬез еь оЬзегѵаІіопз зиг 
Іез тіпез еііог&ез Де Іег, Іаііез еп АНета^пе, 8иёДе, N 01 ^ 6 ^ 6 , Апё’іе- 
Іегге еі Есоззе еіс, 3 ѵоі. геі. 4°. Рагіз. 1774—77. 15 р. 

Лсіпаку, О. 8а11^елѵіппип^зѵег1а1ігеп Д. ОііТизіоп. АНаз. 14 Та¬ 
іѳіп. Еоііо. Ьеіргі^. 74. 60 к. 

ІПІ2Ѳ, О., ТаЬеІІеп ипД Веізріеіе 1. е. гаііопеііе ѴегѵѵепДиш* Д. 

Еізепз 7 X 1 еіпіасііеп Вапсопзігисііопеп. 88 8. ^еЪ. Вегііп. 78. (3 М.) 1 р. 
Диіііеіі, С. В., Тгаііе Дез шасЬіпез к ѵареиг. 2. зесііоп. Соп- 
зігпсііоп Дѳз тесЬіпез й, ѵареиг. Техіѳ. 444 рр. 4°. Рагіз. 47—49. 2 р. 
Корка, С., Д. Ваи-МесЬапік. 343 8. Ьеіргі^ 73. (8 М. —). 2 р. 
КгаЙ, *Г, Воие ЬуДгаиІіяие к аиЬез соигЪез. 8узіёше Ропсеіеі. 

47 рр. 4°. геііё. Рагіз. 59. 75 к 

КГѲІ88, О., ВезсЬгеіЪипя Д. 8еЫасЫѵіеЬтагк(ѳ и. 8сЫасЬіЬаизег 
іп Рагіз ипД ЬопДоп. 40 8. КопіёГзЪег^. 77. (1 М. —)• 40 к. 

МіісІіеІЬ ТЬ., ТЬе зіерріп^-зіопе Іо агсЬіІесІиге. 83 рр 4 іііизіг. 

ЬопДоп. 69. (1 зіі.) ^ 40 к 

МогапДіеге, К., Тгаііё Де 1а сопзігисііоп Дез ропіз еі ѵіаДисз 
еп ріегге, ѳп сЬагренІѳ еі еп шёіаі роііг гоиіез, сапаих еі сііешіпз Де 
Іѳг. 2* Іазс. іехіе. Ра^. 281 к 448. Рагіз. 75. 2 р. 

Могін, А., Паррогі Де Іа сотшіззіоп'зиг Іе гЬаиД'а^е еі Іа ѵеп- 
Шаііоп Ди Іііёаіге-Іугщие еі Ди Иіёаіге Ди сігдие ітрёгіаЬ 81 РР- аѵ * 
5 рі. 4°. Рагіз. 61. 60 к 

Моі1іѲ8, О., Іп \ѵе1с1іѳт 8Ш зоііеп \ѵіг Ъаиеп? 42 8. Вегііп. /8. 
(-80) 30 к 


Оріпіоп (ГАпІоіие Оапоррі зиг 1’агсЬіІесЬиге еп ^ёпёгаі, еі еп 
зрёсіаШё, зиг Іа сопзігисііоп Дез ІЬёаігез тоДѳгпез. 42 рр. аѵ. рі 
4°. 8аіп1 -РеІегзЬоиг^. 30. 30 к. 

РатЪоиг, ТЬёогіе Дез піасЬіпез а ѵареиг. 3. ёД. 416 рр. геі. 

Ыё^е. 47. (АІІаз таі^ие). 2 р. 

РТпог, В., Ье тоЪіІіег Де Іа соигоппе. 2 Ііѵгаізопз. Еоііо. Рагіз. 

1 р * 

Коуег, А., Ье поиѵеі орёга. Оезсгірііоп. агсЬііесіиге, реіпіиге, 
зсиіріигѳ. 4°. Рагіз. 1 1г. 40 к. 

8сЫе§е1, С- В , Аііаз 2 . ѵоІІзіапД. МиЫепЬаикипзЬ 2. Аиіі. 

54 Таіеіп. С^иег-Еоііо. Ьеірхі^. (Техі ІеІіЯ). 1 Р- 

ТІііЪаиІІ, .1. Т., АррІісаЬіоп Де Іа регзресііѵе Ііпёаіге аих агіз 
Ди Деззт. ХЛ 7 , 168 рр. еі 55 рі. геі. Рагіз. 27. 50 Ігс. 15 р. 

А аіенсіеітек, Р. И., Еіётепз Де регзресііѵе ргасіііяие, а Гиза^е 
Дез агіізіез. 644 рр. аѵ. 36 рі. 4°. Рагіз Ап VIII. 3 р. 

А г іса1, Ь. Л., ЕесЬегсЬез ехрёгііпепіаіез зиг Іез сЬаих Де соп- 
зігисііоп, Іез Ъёіопз еі іез тогііегз огДіпаігез. 97 рр. XXV. іаЫ. еі 
3 рі. 4°. Рагіз 18. 1 р- 

Ѵіо11еі-1е-І)ис, Нізіоіге Д’ипе таівоп 257 рр. іііизіг. Рагіз 
80. 7 1г. 2 р. 

АѴеп/еІ, Гп., ЕіпгісЫип^еп Дег ѴіеЬтагкІе ипД ЗсЫасЫЬаизег 
іп Деп ПаирІзІаДіеп Еигораз. 224 8. АѴіеіь 74. (6 М. —) 2 р. 

Меуег’8 Сопѵег8а1іоп8-Ьехісои. Еіпе ЕпсусІораДіе Дез аіі^ет. 
\Ѵіз8епз. 3 ит^еагЬ. Аий. т. &ео§;г. Кагіеп, паіиг. и. Іесітоі. АЪЪНДип&еп 
іп 16 ВііпДеп. §еЬ. НІЫгя. (Магк. 160.) 60 р. 

Вгоскііаив’ Соііѵег8аііоп8-Ьехісоп. А11«;етеіпе ДеиізсЬе Яеаі- 
ЕпсусІораДіе 12 ѵегЬ. АиД. іп. 15 ВііпД. ^еЬ. ШЫгх. (Магк 112 50) 35 р. 
Агс1іііес4иг-8кІ22Ѳіі аіі8 КйгпЬеге. ПаДігип^еп ѵоп М. ВасЬ. 

15 Віаи. іп 4° (М. 9 —). 2 р. 

Агс1іі1ес1опІ8СІіе8 8кіггепЬис1і. Еіпе 8атт1ип^ ѵоп ЬапД- 
Мизегп. Л 7 і11еп, ІапДІісІіеп СтеЪаиДеп, (тагіепіиіизегп, Оагіепѵегхіѳ- 
гип^еп, (тіііегп, Егкегп, Ваікопз, Віишепіепзіегп, Вгиппеп, 8ргіп«- 
Ъгиппеп, Неіі. 1—98 (^Г. 3 -) а 1 р. Неіѣ 112—149 (М. 4 -) а 1 р. 50 к. 
Вег^Ьаи 8 -(хГ 088 еп, Н. Оіе ВаиДепкіпаІог аііег Ѵбікег Дег ЕгДе, 
іп ^еігеиеп АЪЪіІДип^еп Даг^езІеНІ тіі НіпДеиит& аиі Шге Епізіе- 
Ііип^, ВезПтшипё* и. ^езсЫсЫІ. ВеДеиІип^ ^езсІііІДегІ. 2 ВДе. іп 8° 
т. ѵіеіеп Іііизіг. и. 150 Ріаііеп ТопДгиск. §*еЬ. 1862. (М. 21 —), 10 р. 
ВоІіпкіеДі:, Ь. Оіе Ѵіііа ВогсЬагД іп ВаДеп-ВаДеп. 1 ЕоІ.-ТаІ. 

и. 4 Веііадеп (М. 3 —). 1р. 

Вгеушапп, О. ВаисопзІгисІіопзІеЬге. ТЫ. I. Сопзігисііопеп іп 
81еіп. 4. АпД. 314 8. ш 88 Таі. іп 4° 1868. (М 15 —). 6 р. 

Тііеіі III. Еізеп-Сопзігисііопеп. 4. Аиіі. 156 8. т. 108 Таі. іп 4° 1877. 
(М. 18 -). 7 р. 

РІаШсІі, АА Г . ПеЬег ОезаттЬ-АпогДпип^ Дег ВаЬпЬбІѳ и. 8іа- 
Ьіопеп, іпзЬезопДеге Дег НоскЪаиіеп. 16 8. т. 9 Таі. 1870 4“. 
(М. 4 —). 1 р. 50 к. 

Наеаиіі’8 Огі^іпаІ-ЕпІлѵигТѳ тойегпег Ватѵѳгкѳ. ОгипДгіззе, 
Еа^.аДеп, БигскзскпШе и. Беіаііз Іііг РаШзіе, Ноіеіз, Кезіапгаііопеп, 
СопДііогеіеп, НапДеІз- ипД ЕаЪгікй’еЬііиДе еіс. 30 Ьіеі&п. іп 4° 
(Ег. 25 -). * 8_Р. 

НійепкоГег. РгакЬізсЬе ИоІг АгсЬііекіиг. Еіпе 8атт1ип^ ѵоп 
Веізріеіеп гиг Дігесіѳп Nиіі 2 а 11 \ѵепД^т§ , . гит ргакіізскеп ОеЬгаиске 
Іііг 2іттег1ѳиі;е. Неіі 1—6. 4 (Іиагі-Таі. и. 4 Веііа&еп а Неіі 
(М. 2 40). а 85 к. 

АІа^ші8, Е. Еп!\ѵиг1 ги Дет Ваи еіпез Кипзі - Мизѳитз. 

2 ВЫііег іп Іоі. (М. 3 —.) 1 р. 

МаисЬ, Л. І)іе аггЬііесіопізсЬеп ОгДпип^еп Дег ОгіесЬеп ипД 
Вотег. 7. АиЙ. тіі Техі ѵ. ЬоІіДе. 62 Таіеіп іп 8іісЬ. (М. 14 50) 6 р. 

— ХахіЫга^; Даги тіі 40 Таіеіп. (М. 6 —). 3 р 

81. МісЬаѳ1І8-Карѳ11ѳ ги^КіѳйегісЬ, Ьегаиз^е^еЬ. ѵ. НосЬзіеііег. 

9 ЕоІ.-ТаІ. (М. 6 -). 1 р. 

КѳІ8ѳЪогісМ Дег Вериіаііоп г. ВезісЫі^ип^ аизлѵагі. 8сЫасЬі- 
Ыіизег и. ѴіеЬтЯгкіе. МаіІапД, Оѳпиа, Тигіп, Ѳепі, /іігісіі, Вазеі, 
Зіиіі^агі, Вегііп, БгезДеп, Рѳзі, АѴіѳп. 52 8. іп. 6 Таі. 

(М. 3 -)! 1 р. 25 к. 

КотЪег^ ипД АА г еДеке. Оіе ВаитаіегіаІіепІеЬгѳ епіЬ. Діѳ зрес 
ВезсІігеіЬппе: заттіі. Ваитаіегіаііеп. 345 8- т. 33 Таі. іп 4°. 
(М. 15 —). 4 р. 

— НапДЬисЬ Дег ЬапДЬаикипзі ипД Дег 1апД\ѵігіЬ. 6е\ѵегЬе Ійг 
Ваитѳізіег, ЬапД\ѵігіЬе и. Сатѳгаіізіеп. Тііеіі I. ВезсІігѳіЪипс: Дег 
Ваитаіѳгіаііеп. Тііеіі II. ЕгД- ипД Маиег\ѵегкзагЪеііеп. Тііеіі III. 
2іттег\ѵегкзагЬеііѳп. 580 8, т. 159 Таі. іп 4° &ѳЪ. 

(М. 4 5 -). 12 р. 50 к. 

Ье втапД А г і^по1е. Соигз сіаззіяие Д’агсЬііесіиге сотргепапі 
Гапаіузѳ сотріёіѳ Дѳз сіпд огДгѳз Д’аргёз Вагогго Де Ѵі§;по1ѳ. ^ Оиу- 
га#е Діѵізё ѳп сепі ріапсііез сотрозё 4 Деззіпё раг Дѳ Ьаппоу ГагсЫ 
іесіѳ. іп Іоі. (Егсо 25 —). 9 р 

Аі^поіа’а 8аи]еп-ОгДпші^еп Іііг Кипзі- ипД 6елѵегЬе-8сЬи1еп, 
Ьгз. Ваѳіг. 12 8. т. 10 Еі^.-Таі. іп 4°. М. 1 50. 60 к. 

Мб«е г, Ь. МизіеггеісЬпип^еп Іііг ТесЬпікег. МазсЬіпеп-ТЬеіІе іп 
^епаиѳп 2еіс1іпипе;еп АЪЪіІДип^еп аиі 35 Таі. т. ЪѳзсІігѳіЬ. Тѳхі. 
гоі. 1872. (М. 7 20). 3 р 










ОХТЕНСКІЕ ЛѢСОПИЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ 


Въ книжномъ магазинѣ К. РИККЕРА 

въ С.-Петербургѣ поступило въ продажу: 


3. Г. БРАНТЪ и К 0 


РАЗСЧЕТЪ и ПОСТРОЕНІЕ 


и 

ТОРГОВАЯ 

всевозможными лѣсными и строительными матеріалами находятся 

въ Матросской Слободѣ, на Большой Охтѣ. 

Прейсъ-куранты имѣются въ Главной Конторѣ Э. Г. Брантъ п К°, на Мойкѣ, у Синяго моста, 
д. Якунчпковой, № 66—2. 


КОНТОРА ЗАВОДА 

БЕТОННЫХЪ и ЦЕМЕНТНЫХЪ ИЗДѢЛІЙ 

техника В. ГЮРТЛЕРА, 


МАШИННЫХЪ ЧАСТЕЙ ПЕРЕДА¬ 
ТОЧНЫХЪ МЕХАНИЗМОВЪ. 
Сочиненіе О- 13 ойслава. 

2 тона (текстъ и атласъ). 

Цѣна за оба тома 4 руб.; съ пер. 4 руб. 50 к. 

Изданія К. РИККЕРА, въ С.-Петербургѣ. 

Невскій проспектъ, 14. 


УХОДЪ ЗА ПАРОВЫМИ 
КОТЛАМИ и МАШИНАМИ. 

РУКОВОДСТВО ДЛЯ МАШИНИСТОВЪ и КОЧЕГАРОВЪ. 
Составилъ С. Войславъ. 


ПЕРЕВЕДЕНА 

на Васильеискій Островъ, 14-я линія, собственный домъ №> 5. 


1885 ПОЛУГОДОВАЯ ПОДПИСКА 1885 

НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНУЮ 

„РЕМЕСЛЕННУЮ ГАЗЕТУ" 

съ политипажами въ текстѣ и съ приложеніемъ отдѣльныхъ рисунковъ. 


Редакція и контора изданія „РЕМЕСЛЕННОЙ ГАЗЕТЫ" ном-ыцаются въ Москвѣ, 
на Страстномъ бульварѣ, въ домѣ і-П женской гимназіи. 


ПРОГРАММА «РЕМЕСЛЕННОЙ ГАЗЕТЫ»: 

I. Дѣятельность различныхъ ремесленныхъ цеховъ. О положеніи ремеслъ въ разныхъ мѣстностяхъ 
Россіи, а также и за границей. О средствахъ къ улучшенію ремеслъ и о расширеніи производитель¬ 
ности ремесленниковъ. Указанія мѣстъ сбыта произведеній ремесленниковъ. Свѣденія о выдающихся по до¬ 
стоинству работахъ различныхъ ремесленныхъ заведеній. 

II. Матеріалы для различныхъ издѣлій. Усовершенствованныя орудія, инструменты п приспособ¬ 
ленія. Новые образцы, моды и требованія, относящіяся до ремеслъ. Общепонятныя описанія различныхъ 
ремеслъ (съ рисунками). Всякаго рода -совѣты и рецепты, вообще «новости», могущія интересовать ре¬ 
месленниковъ всѣхъ цеховъ. Торговыя свѣдѣнія о цѣнахъ на разные товары. Привилегіи на новыя 
изобрѣтенія. 

III. Ремесленное образованіе въ школахъ и мастерскихъ. Вліяніе образованія и правильной практи¬ 
ческой подготовки мастеровъ на усовершенствованіе ремеслъ. Обозрѣніе издающихся на русскомъ языкѣ 
руководствъ и отдѣльныхъ статей, представляющихъ особый интересъ для ремесленниковъ. Жизнеопи¬ 
санія выдающихся техниковъ, ремесленниковъ и промышленныхъ дѣятелей (съ ихъ портретами). 

Выставки, музеи, техническія и промышленныя общества. 

IV. Распоряженія правительственныя, начальственныя и со стороны обществъ, касающіяся реме¬ 
сленниковъ. О конкурренціи, кулачествѣ и поддѣлкѣ издѣлій. Судебная хроника: отчеты о дѣдахъ, 
касающихся исключительно ремесленниковъ, безъ обсужденія судебныхъ рѣшеній. О порядкахъ въ 
образцовыхъ ремесленныхъ заведеніяхъ. О правахъ и обязанностяхъ ремесленниковъ. 

V. Врпросы и справки по всѣмъ предметамъ, интересующимъ ремесленниковъ. Отвѣты на вопросы. 
Описанія произведеній различныхъ ремесленныхъ заведеній. Описанія устройствъ и общей организаціи 
дѣла въ различныхъ ремесленныхъ заведеніяхъ. Ознакомленіе ремесленниковъ съ разными торговыми 
фирмами, отъ которыхъ они могутъ пріобрѣтать сырые матеріалы, инструменты и вообще всякіе, по¬ 
требные для пвхъ предметы по наиболѣе выгодной цѣнѣ. 

VI. Адресы торговыхъ фирмъ н промышленныхъ заведеній. Свѣденія о свободныхъ мѣстахъ въ 
разныхъ ремесленныхъ заведеніяхъ и о мастерахъ, ищущихъ труда. 

Объявленія — казенныя и частныя. 


О В Ъ Я В Л Е НI Я 

принимаются по слѣдующей цѣнѣ: 

За страницу. 18 р. — к. 

> полъ-страницы . . . 10 > — > 

> четверть страницы . в » — » 

> строку петита.— » 10 > 

> помѣіц. годоваго адреса . 5 > — > 

> * полугодоваго . . 3 > — > 

> перемѣну адреса .... — 30 » 


ПОДПИСНАЯ ЦѢНА; 

За годъ безъ перес. и дост. .4 р. — к. 

> » съ иерее, и дост. .5 » — » 

* пол года безъ пер. и дост. . 2 > 50 > 

> » съ пер. и дост. .3 > — > 

* 3 мѣс. безъ пер. и дост. .1 > 50 > 

> * съ пер. и дост. .1 > 80 > 

Цѣна отдѣльному нумеру 15 к. 


Статьи, сообщенія, всякаго рода заявленія, подписка на «Ремесленную Газету>, а также п объяв¬ 
ленія принимаются въ КОНТОРЪ ИЗДАНІЯ ежедневно въ будни отъ 10 час. утра до 6 час. по по¬ 
лудни. РЕДАКЦІЯ открыта для личныхъ объясненій ежедневно въ будни отъ 6'/ а до 7*/а час. вечера. 


Рг^ттяьгтптл-гл^лпт^ пи< I Инженеръ-Механикъ К. Казначеевъ 
гедакторы-издатели. ( Механикъ-Строитель А. Г юзе въ. 


1882. Цѣна 1 руб., въ переплетѣ 1 руб. 50 коп., 

за пересылку 20 к. 

Сочиненіе это одобрено и награждено Импера¬ 
торскимъ Техническимъ Обществомъ : опо признано 
весьма полезнымъ вкладомъ въ техническую лите¬ 
ратуру. _ 

ЗДОРОВЫЙ жилой домъ. 

Соч. д-ра И. Ф. Фодора. 

1878. Цѣна 80 коп., въ переплетѣ 1 руб. 30 коп., 
за пересылку 20 коп. 

ОЧЕРКЪ ИСТОРІИ ФИЗИКИ. 

Фердинанда РОЗЕН БЕРГЕРА. 

Частъ I. Исторія физики въ древпіе и средніе 
вѣка. Переводъ съ нѣмецкаго подъ редак. професс. 

И. Сѣченова. 

1883. 1 руб. 60 коп., съ пересылк. 1 руб. 80 коп. 


АТЛАСЪ 

ЕСТЕСТВЕННОЙ ИСТОРІИ. 


ОСНОВАНЪ ^ 

Проф. К. Арендтсомъ. 


ПЕРЕДѢЛАНЪ 

Проф. Брандтомъ. 


содержаніе: 

Анатомія человіька, 36 рисунковъ. Ботаника , 180 
рисунковъ. Зоологія у 514 рисунковъ. Минералогія 
и Геологія. 28 рис. съ объяснительнымъ текстомъ. 

Изданіе 3-е. 1882. Цѣпа 1 руб. 50 коп. съ 
пересылк. 1 руб. 80 коп. Раскрашенное изданіе 
4 руб., съ пересылк. 4 руб. 50 коп. 


ОСНОВЫ ГЕОЛОГІИ. 

Составилъ Г. Траутшольдъ. 

Часть 1. Геогенія. Геоморфія. 1872. Ц. 1 р. 50 к. 
Часть 2. Палеонтологія. 1875. Ц. 2 р. 75 к. Часть 3. 
Стратиграфія. 1877. Ц. 2 р. 50 к. 

КУРСЪ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГІИ. 

Составилъ примѣнительно къ программѣ, утверж¬ 
денной для реальныхъ училищъ, 

Ф. Лесгафтъ. 

Съ 184 рис. 1877. Ц. 2 р. 75 к., съ перес. 3 руб. 

ХЛѢБО-ПЕКАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО. 

Составлено по соч. БИРНБАУМА 
Ф. Лесгафтомъ. 

Съ 119 рисунками. 1880. Ц. 3 руб;, въ переплетѣ 
3 р. 50 к., за перес. 30 к. 

ЖЕЛѢЗНО-ДОРОЖНОЕ ДѢЛО. 

Руководство къ подготовленію служащихъ при по¬ 
ступленіи на желѣзныя дороги. 

Соч. Шмейдлера. Перев. Лестушенскаго. 

1880 г. Ц. 1 р. 50 к., въ перепл. 2 р., за пер. 20 к. 

РАСЦѢНОЧНЫЯ ВѢДОМОСТИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЯ 
РАБОТЫ 

РАЗСЧИТАННЫЯ НА ОСНОВАНІИ УРОЧНЫХЪ ПОЛОЖЕНІЙ. 

1878. Ц. 5 р., въ перепл. 5 р. 80 к. за пер. 40 к. 


ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО КЪ ФОТОГРАФІИ. 

Д. Лонгипена. 

Съ 280 рис. 1876. Ц. 4 р.; въ перепл. 4 р. 50 к. 


Дозволено цензурою. СПб., 19-го Августа 1885 г. 


Типографія Эдуарда Гоппе, Вознесенскій пр., Ля 53. 





































1885 і одъ (хіѵ>. 

ЗОДЧІЙ. 


ОРГАНЪ С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО ОБЩЕСТВА АРХИТЕКТОРОВЪ. 

-*— с Т©фо>-< 

О 

Выпускъ V и VI (Май и Іюнь). 


«Зодчій> выходитъ ежемѣсячными выпусками, заключающими въ себѣ по 
5 листовъ чертежей п одинъ листъ текста. При журналѣ издается ежене¬ 
дѣльно особое прибавленіе «Недѣля Строителя», въ которомъ помещаются 
сообщенія о дѣятельности СПб. Общ. Архигект., правительств, извѣстія, 
строительный обзоръ и смѣсь, программа конкурсовъ и т. д. 

Статьи (въ заказныхъ письмахъ) высылаются на имя редактора—граждан¬ 
скаго инженера Эраста Павловича Деме рона: въ С.-Петербургѣ - Забал- 
канскій проспектъ, домъ № 9, кв. Л* 4. 

Для переговоровъ редакція открыта ежедневно (за исключеніемъ субботъ и 
праздничныхъ дней) отъ 2 до 3 ч. 


СО ДЕР 

текстъ: 

1) Древпія церкви въ Романовѣ-Борисоглѣбскѣ. В. В. Суслова. 2) Ма¬ 
лярныя работы (окончаніе). Пер. В. Р. Бернгарда. 3) Нагрѣват. приборы 
пневмат. от. Л/. Ю. Арнольда . 4) Обзоръ строит, журналовъ. К. 5) По¬ 
стройка казармъ хозяйственнымъ способомъ. 


Подписка принимается у издателя К. Л. Рнккера, Невскій пр. 14. Цѣна 
журнала «Зодчій» съ приложеніемъ «Недѣля Строителя» съ доставкою въ 
С.-Петербургѣ: эа годъ 14 р., эа полгода 7 р., съ перес. въ другіе города 
за годъ 15 р.; за пол года 7 р. 50 коп.; для учащихся въ технпческ. учебн. 
заведеніяхъ за годъ 11 р. и 1*2 р.; за полгода 5 р. 50 к. и О руб. 
Плата за объявленія 10 к. за строку петита 3 столбца въ страницѣ). 


.Ж. А ЕС X Е. 

ЧЕРТЕЖ и: 

1) Полицейскій домъ Васильевской части Суворовскаго участка (№№ 26, 27, 
28, 29 и 30) В. Г. Шаламова. 2) Соборъ въ Романовѣ-Борисоглѣбскѣ 
(№ 24), сообщ. В. В. Сусловъ . 3) Домъ русскаго акціон. общ. «Улей» въ 
Рш;ѣ (Л»№ 21, 22 о 23) Г. X. Шмеллиніа. 4) Калориферы воздушнаго ото¬ 
пленія (№ 33) М. ІО. Арнольда. 


КНИЖНЫЙ МА ГАЗИНЪ К. РИККЕРА. 

(С.-Петербургъ, Невскій проспектъ , д. Ж 14) 

обращаетъ вниманіе публики на изданный имъ въ январѣ 1885 г. Каталогъ важнѣйшихъ сочиненій по архитектурѣ инженерному искусству, меха¬ 
нической и химической технологіи и проч. на русскомъ языкѣ, который высылается по требованіямъ безплатно. 


ОХТЕНСКІЕ ЛѢСОПИЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ 

Э. Г. БРАНТЪ и К° 

ТОІРГСШ^-ѵЯ: ІБІЗІІРЭЗЕС-А. 


всевозможными лѣсными и строительными матеріалами находятся 



ПЕЧИ 

К.АМИЫЫ 

изъ маіолики и терракоты. Раз¬ 
нообразнѣйшій выборъ, крайне 
дешевыя цѣны. Тамъ же — про¬ 
стыя бѣлыя глазированныя кафлн 
петербургскаго и берлинскаго 
формата и превосходнаго ка¬ 
чества. 


въ Матросской Гл о (іодѣ, на Большой Охтѣ. 

Прейсъ-куранты имѣются въ Главной Конторѣ Э. Г. Брантъ и К 0 , на Мойкѣ, у Синяго моста, 
д. Якупчиковой, 66—2. 


КОНТОРА ЗАВОДА 

БЕТОННЫХЪ и ЦЕМЕНТНЫХЪ ИЗДѢЛІЙ 


Контора Густавъ БЕРГЪ. 

Уголъ Невскаго и Николаевской, № 69. 

моѵітатГ 

КеісЬ іііизігігі; бигсЬ ѵіеіе ТехШІивІгаііопеп, 
ТаГеІп и. КагЪепсіітіск. 

ОЕЗСНІСНТЕ 


техника В. ГЮРТЛЕРА, 


(Іег 


ПЕРЕВЕДЕНА 

на Васильевскій Островъ, 14-я линія, собственный домъ № 5. 


ОЦИНКОВАННОЕ ЛИСТОВОЕ ЖЕЛѢЗО. 

Этотъ новый матеріалъ для кровельнныхъ работъ пользуется уже всеобщимъ одобреніемъ при 
примѣненіи его во многихъ постройкахъ въ С.-Петербургѣ и въ провинціи; преимущества его сдѣла¬ 
лись очевидными, а именно: листовое желѣзо вслѣдствіе оциекованія не требуетъ окраски, никогда не 
ржавѣетъ п придаетъ кровлямъ красивый внѣшній видъ, такъ что болѣе широкое распространеніе его 
весьма желательно. 

Съ заказами просятъ обращаться непосредственно въ контору завода — II. О., 12 линія, № 12, 
гдѣ имѣется также постоянный складъ. Артюръ Дк> Ріетцъ. 


ОЕІЛЗСНЕБ КІЖЗТ. 

Пая ЛѴегк ^Ііейегі зіеіі іп іоі&ешіе НаирІаЬзсІшіИе: 
I. Біѳ Ваикппві; ѵоп Пг. ІіоЬегі Войте. 

И. Шѳ Ріавіік; ѵоп І)г. ЛѴіІІіеІт Воде. 

ТГТ. Біѳ Маіѳгѳі; ѵоп Ргоіеввог Пг. НиЪегІ 4апіЬ- 
всііек. 

IV. Бег КирГѳгвІісЪ и. НоІгвскшМ; ѵоп Пг. Кгге- 

дгіеіь Ырртапп. 

V. Бав КипвІ^еиюгЪѳ; ѵоп Рго&зяог Пг. Іиііиз 

Ьеззіпд. 

ЕгясЪеіпІ іи с. 24 Іле%п. А 1 К. 20 К. 

ЬіеГ. 1 и. 2 Не&еп яиг АпзісМ апя іп сіег ВпсЬЬ. ѵоп 

О. Пісііег. 

81. РеІегаЬиг<*, Метѵяку Ргозр. 14. 





































ЩвР“ Прошу обратить вниманіе гг. строителей 
ПОРТЛЛНДСКГЙ ЦЕМЕНТЪ 

,_Т РЕХКОРОНН Ь>1 Ш. СС 

СЪ КРАСНЫМЪ КРЕСТОМЪ 

признанный лучшимъ изъ всѣхъ сортовъ цемента и премированный на выставкахъ, Москвы, Парижа, Лондона, Фпладеліфіи и проч.—можно получать 

въ конторѣ 

АН др. Б О ГД. Э Л Л Е Р С Ъ, 

въ С.-Петербургѣ, Вас. Остр., Ііабер. Невы, Д? 31, между 7 и 8 лип., 

Iединственнаго для всей Россіи представителя этого цемента. Также можно получить: огнеупорный кирпичъ и глину, машинный, и кузнечный камеппый 
уголь, коксъ для топки и литья, чугунъ и проч. Наказы городскіе и иногородние исполняются немедленно. 


СПИСОКЪ ТЕХНИЧЕСКИХЪ ЖУРНАЛОВЪ 

ни нгЬмецкош», Французскош., ;и ііѵііи<*колгі» ц русскомъ языкахъ 

на 1886 годъ. 


(т е № е г Ь е к и и <1 е. 

Лііг.іо-Русскій Торговый Журналъ. Изд. Блакклокъ и К. (Ьоп- 
(іпи). 12 НеГІе. 6. 00 (6. 00). 

Ашіаіеп 1‘. ОеіѵегЬе и. Ваіпѵенен, ѵ. Е. С. Оіаяог. 24 Л?Л» 

12. 00. (13. 20). 

НіЫіоІІіек^ РоІуІескііівсЪе. Мопаіі. ѴеггѳісЬпізз сі. іп ГіеиІзеЬ- 
1ап(1 ипсі (Зет Лизіапйе пей егзсіііѳпепеп \Ѵегке. 1. 80. (2 . 35. 

ВШІег Гііг Киіі8І#е>ѵегЪе. Ве^г. ѵ. ТеіѵісЬ, гей. ѵ. Зіоітк. 
12 НеГІе. 10. 80. (12. 00). 

— ТескпЬске. 4 НеПе. 7. 20. (8. 00) 

СепІгаІЫаІІ, Тескпінскен. 12 НеГІе. 7. 20. (8. 00). 

Еіміег’я (’кепіінск-ІесЬп. Мііікеііип^еи. 

I тГіпйті§;еіі и. Кгіаіігші^ѳп, Віе иеиеніеп. Ней. ѵ. Коііег, 
ІИ НеГіе. 4. 50. (5. 50). 

Едгтеинскаіх, Г. Кііпзііег и ОеѵѵегЫге Ьепйе. Нгз^. ѵ. НгіЬ. 

12 НсПе. 9. 00. (И. 00). 

(іеіѵегЬеІіаНе. 12 Неі'іе. ю. во. (12. 50). 

ОеіѵегЪе/еі1иіі&, АѴіеск’н Йеііінскё і11п8Іг. 52 ѴтЛ? 7. 20. (9. 70). 
1{о1хіпйіі8Ігіегеііші§. 52 ЛУв о. оо. (7. оо . 

♦ІасоЬнеіГн сііет.-іесіт. Ререгіогінт. 

ДакгЬпск йег Егйшііш^еіі и. ЕоіізеЬгіІІе аиГ йоп ОеЪіеІеп 
(1. РЬузік, СЬеіиіе, Тесітоіо&іе и. Мес1іаиік,(1. А8ігопотіе Меіеотіо&іе, 
ѵ. Сггеізсііеі и. Вотетапп. 1 Віі. 3. 60.(4. 00). 

ЛаІігенЬегісМ ГіЪег йіе ЬеІ8Іип§;еіі йег сііеіпінскеп Тескноіо&іе 

ѵ. \Ѵа&пег. 1 Вапй. 

Іпйпнігіе, І)іе скепшске. Ней. ѵ. Е. .Тасс-Ьзеп. 12 Неі'іе. » 

12. 00. (13. 00). 

ІийпнІгіе-ІШИег. 52 ЯЛ». 7. 20. (8. 70). 

Iийпнігіе- пай веіѵѳгЪеМаіІ,Вауегінскен. Яій. Е. Ноуег. 52 №№• 

7. 2м. (8. 00). 

Iіійинігіе-/еПитг, Пеиічске Яей. Ег. Кп§аи. 52 №Л>. 

Ю. 80. (13. 30). 

— Кі^анеке 36 Л«.Ѵ. 4. 50. (4. 50). 

Лонгиаі, Віи^1ег8, Роіуіескнінскен. Нгз^. ѵ. /егпапп и. ЕізсЬег. 

52 Лѵ.Ѵ. ч 21. 60. (24. 50). 

Кішні и. (іоѵегке. 12. ІІѳГіе т»1 «МШЬеіІип^оп йез Ьауеіізсііеп 
Ое\ѵегЬе-Мизешп8>. 24 Л»Л&. 12. 00. (14. 00). 

КшінідеіѵегЬеЫаІІ. МопаІззсѣгіГі Гііг ОезсЬ. и. Ілі. й. Кіеіп- 
кипзі. 45 ЖѴ. 7. 20. (9. 20). 

Марре, Шинігігіе. ЕасЬгоіІзеЬгіІ'с Гаг Йесогаііѵе ОеѵѵегЬе. 24 Неі'іе. 

5. 75. (6. 75). 

Міііііеіііга&ен йен іесіиюіо^. Ое\ѵегЬе-Ми8еііііі8. ЕасЬяеіізсЬгіГі 
Гііг йіе ІІоЫнйизігіе. Вей. ѵ. Ехпег. 12 ЖЖ 4. 80. (5. 75). 

— (1. кк. оніегѵ. Міі8ѳшіі8. Г. Ктіні шиі Ішіинігіе. 12 НеГІе. 

4. 80. (6. 00). 

аи8 йен к&1. Іескп. Ѵегнисіін-Аиніаііеи ги Вёгііп 4-8 Неі'іе. 

(і. 00. (7. 00). 

>0Іі/Ыа11, Роіуіескііінскен, Гиг СЬетікег Ое\ѵегЬеігеіЬѳпйе, еіс. 

24 ЖЖ * 4 80 (5. 60). 

РаІеиІЫаІІ. 52 Л?Л?. 7 . 20 . (8. 70). 

— и. Аин/лі^е айн йен Ра1еп1-8скгі Пен. 24. оо. (25. оо) 

Роіуіескііікег. Яеіізсіігій Гиг Й. ^оз. іесЬя. Х\ѵеіце. 7.20.(8.50). 
Тескпікег (Хе\ѵ У« гк). 24 ЛаК?. 7. 20. (8. 70). 

ІТтнекаи, ]Ча1ипѵІ8.-1ескііІ8ске ІІегз^. ѵ. ТО. 8сЬ\уаг1ге. 24 

7. 20. (8. 50). 

Ѵегкаімііиіі^еіі ЙѲ8 Ѵегеінн /. ВеГ6п1егші§ й. (желѵегкекеіннен. 

ю Неі'іе. 18. 00. (19. 00). 

/еіінскгій йен Кипн1#ѳтѵегке-А г егеііін іи МГтскеп 12 Неі’іе. 

8. 40. (10. 00). 


Аіщ&іен ішіиаігіеііев. 52 .ѴЛ?. ш. оо. ( 21 . оо). 

Агі еі Ріш1іі8Ігіе. 12 №№. іо. 80. (12. (0). 

Ваіітѳпі, ]оита1 йѳз Ігаѵаііх риЫісз еі рагііеиііег. 52 ЛіѴ. 

9. 00. (Ю. 50). 

Виііеіін й(^ Іа 80 сіеі(‘(Гонсо и газетой іронг Пш1и8Ігіе 12 ЖѴ. 

21. 60. (23. 35). 

— йе іа 80СІеЧё ішіинігіѳііе йе Миііюике. 4 №Л?. іо.80. (12.50). 

Сіігоищпе іпйпнігіеііе. 52 Л*Л*. 15 . 00. (16. 50). 

Іш1и8Ігіе рГ0§ГѲ88ІѴѲ. 36 №Л?. 19. 20. (22. 00) 

Моийе йе Іа 8сіеисе еі йе 1*іш1іі8Ігіѳ. Оіг. Е^^із Кой ВоисЬег. 

12 Д&Л*. 6. 60. (7. 50). 

МошЧеиг іп(1іі8Ігіе1 Ьеі^е. Оіг. йиіез йе Меоиз. 52 №Л?. 

15. 00. (17. 50). 

I — всіепШііцпе. 12 ЖМ 12. оо. (і.ч.. 65). 

Раніііеоп йе Гішіпзігіе. геѵаѳ іпІРгпаІ : опа1е іііизігёе 52 .Ѵ№ 

14. 40. (16. 00). 

КеТогте йи Ьаіішеііі йоигпаі йез Ігаѵанх риЫісз. 52 Л?Л? 

12. 00. (13. 50). 

Кѳѵие йен агін йесогаШн еі Ьиііеііп оіТіс. йе Гипімі сепігаіе 
йез агі йесогаііі'з. 12 15. (Ю. (16. 50) 

— ішіинігіеііе 52 №Ле. 15 . 00. (17.00) 

8сіепсе ргаЗнціе, ]оигпа1 йе ргосёйёз еі гсееііез шойегпез зе 

гаііасііапі аих агіз, Гіпйизігіе еіс. ’2 Л^.Ѵ. 3.60. (4. 50). 

ТесІШОІО^ІНІе. 24 №№. іо оо. (13. 00). 


ВГІІІ8ІІ ЗІаіІ. МопіЫу. 

Іпйинігіаі Атегіса. 4 Ѵе*ек 1 у. 

Ііиіинігіаі Хе^ѵн ипй Іпѵепіогз Оиійе (Хе\ѵ-Уогк). 


8. 40. (10. 50). 

9. 00. (10. 50). 
МопіЫу. 

5. 40. (6. 50). 
7. 20. (8. 70). 
( Хе\ѵ-Уогк) 

5. 40. (6. 50). 


МаииГасІигег апй ВиіЫег (Хе\ѵ-Уогк). МопіЫу 
МаітГасІигегк Кеѵіе>ѵ аті Іпйпнігіаі Весогй 
МопіЫу. 

(Шісіаі Оагеііе оГ 11 іе ІТиіІей 81 а 1 ев Раіеиі ОГіісе. ХѴеекІу. 

18. (Ю. (2а 50). 

Рорпіаг 8сіепсе МопіЫу ш. 00 . ( 19 . оо)- 

8 сіеп 1 івс ашегісап ѴѴеекІу ю. 80. (13. 30). 

- лѵіііі 8ирр1етен1, 25. 20 (29. 50). 

- 8 ирр 1 етеп 1 . АѴеекІу. іе. оо. ( 20 . :Ю). 

Ван- цікі Іп§епіеиг\\І 88 еіі 8 с 1 іаЙ. 

Аппаіеп і. беѵѵегЬе ипй Ваиѵѵезеп. Игз^. ѵ. Оіазег. 24 . Л»Л? 

11. 00. (13. 20 ). 

АгсНіѵ і. Реиегзсііиіг и. Веііипдзѵѵезеп. тіі ВегйскзісЬі. ( 1 . Ваи- 
Геиег-\ѴоЫ 4 а 1 ігІз-РоЬЧѳі, Іігз^. ѵ. 4 Ѵ. І)б 1 тп§;. 21 N1-11. 3 . 60 ( 4 . 50 ). 

— і. гаііопеііе Зіайіеепіѵѵаззегипд. Ьгз^ ѵ. Ьіегпиг. Ргеізе йег НеГіе 
ѵегзсЬіейеп. 

ВаидеѵѵегЬе. 52 4 . 80 . (6. 30 )* 

ВаидеѵѵегкзЫаи, 01§сН§. 52 ЙЛ?. 7. 20. (8. 75). 

Ваидеѵѵегкзгеііипд. 104 М. 7. 20. (9. 70. 

Ваикііііе. 6 НеГІе. 9 . оо. (ю. оо). 

Ваиіпйизігіегеііипд, АУіепег. Яойі^. Ь. С. Хезз. 52 Л‘Ж 

14. 40. (15. 90). 

Ваиипіегпектег. йег йеиізсЬе. Ней. ТЬ. \ѴеЬег. 52 „ѴЛ*. 

6 . 00. «7. 50). 

Ваигеііипд. АІІдет. 12 НеГІе. 24 . оо. ( 27 . 00). 

— Оеиізсііе, у . ЕгіізсЬ. 104 7 , 20 . ( 9 . 70). 

— ЗсНѵѵеігегізсііе. 52 12 . оо. (із. 50 ). 

ВІаііег. ТесНпізсііе. Vіегіе^аЬгззоЬгіГІ й. 1п^. и. АгсЬіІесІеп-Ѵогеіпз 

іп Воіігаеп. ’ 1 7. 20. (8. 00). 














СепігаІЫаіі сіег Ваиѵегѵѵаііипд. Нгз&. іт Міаізі. <1. біГепіІ. АгЬсііеп. 

52 №№ 7 . 20. ( 8 . 75). 

СіѵіМпдепіеиг. Нгвд. ѵ. Ог. Е. ІГагіід. 8 НеГіе. ів. оо. 09 . 00 ). 
ОезипсіЬеііз-Іпдепіеиг. 24 №№. 7 20 . ( 8 . 20 ). 

Наагтапп'з 2еіізсЬгіІі I. ВаиЬапсіѵѵегкег. 24 №№. 6 . 00 . ( 7 . 00 ). 

ІаЬгЬисЬ ІіЬег сііе 1_еізіипдеп илсі РогізсЬгіііе сіег Ваидеѵѵегке. 2Аѵап^- 
Іозе НеГіе. 

— сіез засЬзізсЬеп Іпдепіеиг- ипсі АгсЬііесіеп-Ѵег. Несі. Р. ВаеЬ. 4 ІІеГіе. 

8. 40. (У. 50). 

іоигпаі, Оіпдіегз РоІуіесЬпізсЬез. Нгз<г. ѵ. /етаоп и. ЕізсЬег. 52 Л?Л? 

21. ЬО (24. 50). 

МіііЬеіІипдеп аиз сі. КдІ. іесііп. ѴегзисЬз-АпзіаІіеп іп ВегГт (аиз (іег 
тесІі.-іесЬп., скет.-іесіт. и. аиз ( 1 . РгиГип&збіаІіоп Г. Ваитаіегіаііеп). 
Ее4. И. ЛѴеег 1 < 1 т§\ 4—8 НеГіе. 6. 80. ( 7 . 00). 

сі. сЬет.-іесЬп. ѴегзисЬзапзіаІі I. Маіегеі и. Ваитаіегіаііеп. а. 60. (4. 50). 
ВипсізсЬаи. АгсЬііесіопізсЬе. ЗкіггепЫШег аиз аІІеп ОоЪіеіеп (1. 
Ваикшізі, 1ігз&. ѵ. ЕізепІоЬг и. ЛѴеі&Іе. 12 НеГіе. 10. 80. (11. 20). 

— ВаиіесЬпізсЬе. 12 НеГіе. 4 . 20. (5. 50;. 

ЗкіггепЬисЬ, АгсЬііесіопізсЬез. Затті*. ѵ. ЬапсіЬаизег, ѴіІІсп оЬс. 

6 НеГіе. ' 14. 40. (15. 50). 

ЗіеіпЬаи. Оег гаііопеііе. Неге»-. ѵчт Е. Н. ЙсНГтапп. 12 №№. 

0. 95. (1. 50). 

Зіисііеп, АгсЬііесіопізсЬе, Ьгз^. ѵ. АгсЬ. Ѵог. іп ЗіиІЦагі. Іп ІІѳГІеп 
улі ,)е 1. 45. (1. 60). 

ѴѴосЬепЫаіі. іііг Ваикипсіе. Н< <1. Кг. ЗсЬеок. 104 7 . 20. (8. 75). 

2еіі$сЬгі1і сіез АгсЬііесіеп- и. Іпдепіеиг-Ѵегеіпз. ги Наппоѵег. 8 НеГіе. 

14. 40. (15. 50). 

іііг Ваикипсіе. 8 НеГіе. 14 . 40 (15. 50;. 

— Іііг Ваиѵѵезеп. 12 Неііе. 21 . 00 . (24. оО). 

сіез бзіегг. Іпдепіеиг- ипсі АгсЬііесіеп-Ѵег. 4 НеГіе тіі \Ус>сЬоп- 
зсІт'Гі. 12 . 00 . (14. 50). 

— сіез Ѵегеіпз сіеиІзсЬег Іпдепіеиге. 52 Л : .Ѵ. 15 . со. П 9 . 50). 

2еііипд 1. Зігаззеп и. ВгІіскепЬаи зо\ѵіѳ Г. СиІІиііесЬпік. 24 Ле№. 

4. 80. (6. 30). 

2еп1гаІЫа11 1. зіасіі. ѴегѵѵаІІипд (Ое$ип(1Ьеіі5\тез., ѴегксЬгз\ѵезеп, 
Ваи\ѵезсп, ЗісІівгІіеіІз-ЕіигісЬІиіі&еіі еіс.). 26 Л»Л?. 4. 80. (5. 70)і 


Аппаіез сіез ропіз еі сЬаиззёез. Есііііоп сотріёіе. 15 . оо. (16. 50). 

— 1 Зеоі. Мётоігезеі. Носит. 10. 80. (12. 00). 

- П „ і-оіз. сіёсгеіз еіс. 7 . 20. (8. 00). 

— сіез Ігаѵаих риЫісз. 12 Л?Л?. 12 . 00 . (13. 25). 

Сгодиіз сі’агсЬіІесІиге. 12 Л?.Ѵ. Ю. 80. (13. 00 ). 

Етиіаііоп. РиЫісаІіоп сіе Іа зосіёіс сепігаіе сГагеЫІесІ. де Веі- 

^ісціе. 12 Д°Д* 15 . 00 . (16. 00 ). 

Епсусіорёёіе сі’агсЬііесіиге. 12 24. 00 . (26. ООЛ 

багеііе сіез агсЬіІесІез еі сіи Ьаіітепі. 52 Л?Л?. 12 . 00 . (13. 50). 

Ѳёпіе сіѵіі. Неѵие ^ёпегаіе сіев ігсіиьігіез Ггапс еі ёігап§ёгез. 

52 Л*.Ѵ. 21. 60. (24. 00). 

Іпдепіеиг. 52 Д?Л?. 24. 00. (27. 50). 

Маіёгіаих еі сіоситепіз сі’агсЬііесіиге. Шг. А. Ва^иепеі. 12 Лк\?. 

7. 20. (8. 50). 

Мопііеиг сіез агсЬііесіез. Неѵие топзиеііе сіе Гагі агсЫІесІигаІ еіс. 

18. 00. (19. 50). 

МоиѵеІІез аппаіез сіе Іа сопзігисііоп. Піг. Оррегтапп. 12 .ѴЛ Г °. 

9. 00. (10. 00). 

ВесиеіІ сі'агсЬііесіиге. 12 №Л». 13. 80. 15. 00). 

— ргаіідие сіе сіёсогаііопз. 12 №№. 7. 20. (8. 50). 

Веѵие дёпёгаіе сіе ГагсЬііесіиге еі сіез 1»аѵапх риЫісз. 12 №.Ѵ. 

24. 00. (26. 00). 

Зетаіпе сіез сопзігисіеигз, Ггаѵаих риЫісз еі ргіѵёз. 52 Л?,Ѵ. 

_ 15. 00. (17. 50). 

Атегісап АгсЬііесіе ап(1 Виіісііпр: Не\ѵз (Возіои). ЛѴеекІу. 

21. 60. (25. 00). 

— Епдіпеег (СЬіга^о). \ѴеекІу. 

АгсЬііесІ. \Ѵеок1у. ♦ 

Виіісіег. ЛѴеекІу. 

Виіісіег апсі ѴѴоосі Могкег (Нелѵ-Уогк). МопіЫу. 

ВиіИегз Верогіег. \Ѵеек1у. 

Виіісііпд №ѵѵ$ апсі Епдіпеегіпд ІоигпаІ. ЛЛ^ес'кІу. 

Епдіпеег. ЧУеекІу. 

Епдіпеегіпд. \Ѵеек1у. 

— №ѵѵ$ (Иеѵѵ-Уогк). \Ѵеек1у. 

Епдіпеегіпд апсі ІѴІіпіпд ІоигпаІ (Иеѵѵ-Уогк). ЛѴескІу. 

Мапиіасіигег апсі Виіісіег (Ио\ѵ-Ѵогк>. МопіЫу. 

Запііагу Епдіпеег Сотіисіесі Ъу Н. С. Меуег (Нелѵ-Уогк). \Ѵеек1у. 

14. 40. (17. 00). 

Тгапзасііопз оі ІЬе Атегісап Зосіеіу оі Сіѵіі Епдіпеегз. МопіЫу. 

36. 00. (37. 00). 

Ѵап І^озігапсі'з Епдіпеегіпд Мадагіпе (Не\ѵ-Уогк). МопіЫу. 

18. 00. (19. 50). 


14. 40. (17. 00). 
12. 10. (15. 00). 
12. 00. (15. 00). 
3. 60. (5. 00). 

6. 00. (7. 60). 
12. 20. (15. 20). 
18. 20. (23. 75). 
18. 20. (24. 75). 
14. 40. (17. 00). 

14. 40. (16. 50). 

7. 20. (8. 50). 


МазсЬіпепЬа и, хМесЬап і к . 

Сіѵіі-Іп^епіеиг. 8 НеГіе. 13. оо. (19. 00). 

Іпйіі8Ігіеяѳі4іт^, ПеиізсЬе.ІіесІ. Кг. Еи&аи. 52 №Л*. 10. 80. (13. 30)! 
Лоигпаі, Віи^іег^ Роіуіесііиіксію.ч, Ьгз^. ѵ. Хетапп и. ЕізсЬег. 

52 №№. 1 21. 60. (24. 50). 

МавсЬіпепЪаиеіч 26 НеГіе. . 7. 80. (9. 30). 

Ма8СІііііеіі-Соіі8Іпіс4ѳиг, І)ег ргасіімсііе, Ьгз^ ѵ. ЕЫапсІ. 24. 

НеГіе. 19. 20. (22 00). 

МіШіеіІіш&ѳіі аи8 сіег РгахІ8 сІ08 ОашрГкеззѳІ- и. ВатрГта- 
8с1ііпеп-ВеЬгіеЪе8, ѵ. Міпззеп и. \Ѵеіп1і^. 12 з. 60. (4.50). 
ХГіІііназсІііпеп/еііип^, ВенівсЬе Несі. О. ЕізсЬег. 2. 40. (3 50). 
НеиегЪиг^ Веиівсііег Ма8с1ііпепшагк1. 12 М 6. 00. (7. 00) 
КиінІ8СІіаи иЪ. сі. РогізЬгіііе сі. Мазсіііпеіііесііиік, еіс. ѵ. N5.- 
ѵпк. 24 .ѴД9 7. 20. (9 00). 

8кі//еііЬис1і I*. Іпдепіеиг и. МаксІіітчіЬаиег, Ьгз^. ѵ. Наѵак. 

12 НеГіе. 14. 40. (15. 50). 

ІІІіІашІ 8кіяхеп1)ііс1і Г сі. ргасіівсііеп МавсЬіпеп-СопзІгисіѳиг. 

10 НеГіе. . 6. 00. (7. 00). 

2ѳіі8Сіігій і\ Ма8скіпепЪаи и. 8сЫо.чзегеі. з. 60. (5. 00). 

Іпдепіеиг тёсанісіеи. 12 ,\*.Ѵ_ 7. 20.(8 50). 

•ІоигпаІ сіе Іа шасіііпе а сопйге, І11іі8ігс5. 24 Л‘Д? 6. (X). (7 60). 
РогіеРеиіІІе ёеопоті([пе с1е8 іпазсіііиоз. 12 Л?Л? 9. 00. (Ю. 00). 

— •Іоіт Соскегііі, 5 рагіз. (Ю. 00. (65. 00). 

РпЫісаііоп інс1и8Ігіе11е с1е8 та8е1іііШ8. 12 .^Л г ? 24. 00. (26. 00). 

Атеіеиг Мес1іапіс8. МопіЫу. 4. 20. (5. 50). 

Атегісап МасЫпЫ;. \Уеск1у. 9 . 00. (11. 50). 

Ен^1і8іі Месііапіс. ^Уеекіу. 6, 00. (8 50). 

•ІоигпаІ оі* Піе Ргапкііп 1И8Шиіе сіеѵоіесі іо 8сіепсе апсі іЬе 
Месііапіс Агі. Мопі. 18. 00. (19. 00). 

Месііапісаі ІѴогЫ ХѴеркіу. 12 . оо. (14. 50) 

Месіі&ШСЗ. А. \Уеек1у Лоигпаі оГ Епдіпеег апсі Месііапіс. Рго- 
^гезз (Не\ѵ-Уогк). 9. 00. (11. 50). 

8етѵіп& Маеіііпе Хе\Ѵ8. (Иеѵѵ-Уогк). МопіЫу. 3. 60. (4 50). 

Вег§- и. Ниііеплѵезеи. 

Вегддеізі. Несі. Носкег. 101 Лк\? ю. 80. (13 . 00). 

біііскаиі. Несі. Иаіогр. 104 №Л? 3. (Ю. (5. 00). 

ІаЬгЬисЬ. Вегд- и. НиііептаппізсЬез, (1. Вегц-Акасіетіе хи ВоЪеп апсі 
РгіЪгат и. улі Всііѳтііг. 4 НеГіе. 6. 75. (7. 25). 

Мопіап- и. ІѴІеіаІІіпсіизігіегеііипд. ОезіеггеісЬізЬ-ипдагізсЬе. 52 Л : *Л? 

12. 00. (13. 50). 

$іаЫ и. Еізеп, ХеіізсЬгіГі сіез Ѵегеіпз ОеиізсЬег ЕізеііЬііііеп-Ьеиіе. 

12 НеГіе. ^ 9.00.(11.00). 

ѴіегіеІіаЬгзЬегісЬк КгііізсЬег, ііЬ. сі. Ъеп*- и. ЬиііептаппізсЬе Ьііе- 
гаіиг.* 1. 20. (I. 75). 

2еіізсЬгііі I. ВегдгесМ, 4. НеГіе. 4. 80. (5. 35). 

— ОезіеггеісЬізсЬе іііг Вегд-и. Нііііепѵѵезеп. 52 ЛУ6 14.40.(16.00). 
— I. ёаз Вегд-НІіііеп- и. 8аІіпепѵѵезеп іт ргеизз. Віааіе. в НеГіе. 

12. 00. (14. 00). 

2еііипд, Вегд- и. ЬиііептаппізсЬе, Несі. ѵ. Кегі и. ѴѴіттег. 52 №№ 

15. (30. (17. 00). 

Аппаіез сіез тіпез. (» 12. оо. (із. 00). 

ВиІІеііп сіез тіпез. Ог&. зрёсіаі сіез тіпез тёіаііщиез. 36 

12. 00. (13. 00). 

Рег. гсѵие тёіаііиге^ие. 52 №№ 8. 40. (10. 00). 

ІоигпаІ сіез тіпез 52 М 7. 20. (8. 70). 

ІѴІёіаІІигдіе еі Іа сопзігисііоп тёсапщие. 52 .Ѵ.Ѵ 12 . 00. (13. 50). 

Веѵие ипіѵегзеііе сіез тіпез еі сіе Іа тёіаііигдіе еГз. 6 .Ѵ Ѵ 21.00.(22. 00) 


Атегісап Мапиіасіигег апсі Ігоп ѴѴогИ. \ѴеекІу. 15. 30. (17. 50). 

Епдіпеегіпд апсі Міпіпд ІоигпаІ. (Не\ѵ-Уогк). ѴѴеекІу. 14. 40. (16. 50). 

ІоигпаІ оі іЬе Ігоп апсі 8іееІ Іпзіііиіе. 2 ѵоіз. 10.50.(11. 50). 

ІГОП. ЛѴеекІу 18. 20. (21. 00). 

Ігоп Аде (Иеѵѵ-Уогк). \Ѵеек1у. 16. 30.(21. 80). 

Міпіпд ІоигпаІ апсі НаіЬѵау Оагеііѳ. ХѴеекІу. 18. 20. (21. 50). 

Міпіпд апсі 8сіепіі1іс Ргезз (Зап-Егапсізсо \Ѵеек1у). 14. 40. (17. 00). 

Міпіпд ѴѴогІсі. АѴоекІу. 18. 20. (20. 00.) 

ЕізепЬаЬп\ѵезеп, ТеІе^гарЬіе, Розі, Теіеріюп. 

Апгеідег. АІІдетеіпег, I. сі. безатті-ТеІедгарЬеп-ѴегкеЬг. 12 А т гп. 

00. 60. (1. 00). 

АгсЬіѵ і. ЕізепЬаЬпѵѵезеп, Ьгз^. ѵ. Мтізіег. сіег (ШопіІ. АгЬеііеп. 
6 №п. 4. 80. (5. 50). 

— Іііг Розі ипсі ТеІедгарЬіе. 12 Л?Л» ш4 АіпізЫаіі. ]. 80. (3.50). 
СепігаІЫаіі Іііг ЕІесігоіесЬпік. Негз^. ѵ. НрепЬогп. 36 Л«Л« 12 . 00. (13. 75). 
ЕізепЬаЬп-ѴегогсіпипдзЫаіі. Негз^. ѵ. Міпізі. сі. (ИГ. АгЬеііеп (Вегііп). 
24 №№ 4. 80. (6. 00). 































Еі$епЬа!іп-2еііипд. АІІдет. Оізсііе. 52 Л°.Ѵ 3. 60. (5. 10). 

— 2еі1ипд. Оезіегг. 52 Л»№ 7. 20. (8. 70). 

ЕІесІгоІесЬпікег. 24 Л-Л' 8. 40. (9. 50). 

Капаіе ипсі Іпсіизігіе. Нега» ѵ. Кг. воск. 52 А«.Ѵ» 2. 40. (4. 00). 

Огдап 1. сі Рогізсіігіііе (1. ЕізепЬаІіпѵѵез. іп ІесНп. ВегіеНипд. 8 Неіке. 

12. 00, (13. 50). 

Розі. ЕасЬосдач Г. <1. севіеіт.-ип&аг. Рові- ипй ТеІе«;глрЬеЛ\ѵоЗРп 
еіс. 52 №№ ' ". 20 (8. 75). 

Кипсізсііаи. ЕІесІгоІесЬпізсІіе. Ногз§. ѵ. 8(.еіп. 12 №№ 3. 60. (4. 50). 

Ѵегкеіігзгеііипд. Оізсііе. 52 Л»№. 4. 80. (6. 30). 

2еіІ$сіігіН Шг сіаз дезаттіе ЬосаІ- ипсі 81газзеп-ВаЬпѵѵезеп. 4 НеЙе. 

9. 60. (10. 50). 

— 1. І.осотоііѵШНгег. 12 НеЙе. 3. 60. (4. 50). 

— I ЕІесІгоІесНпік. 24 НеЙе. 9. 60. (11. 00). 

— Еіесігоіесішізсііе. Вей. ѵ. К. Есі. ХеІгзсЬе 12 Не Не. 12. 00. (13. 00). 

Шг Тгапзрогіѵѵезеп ипсі 81га$$епЬаи. 52 Л«Л». о. 60. (11. 00). 
2еі1ипд сі. Ѵегеіпз сіеиІзсііегЕізепЬаЬпѵегѵѵаІіипдеп. 104 Л».Ѵ: о. 60. (13. оо.>. 


Ру 


Аппаіез Іёіедгарйідиез. 6 Л?.Ѵ 
іоигпаі сіез сііетіпз сіе іег. без 


7. 20. (8 20) 

тіпез еі ігаѵаих риЫісз. 52 №Л°. 

6 . 60. (8. 00). 

— іёІёдгарИідиез. Г2 .ѴеЛ». 3. 25. (4. 25). 

Веѵие дёпёгаіе сіез сііетіпз сіе (ег. 12 №№ 15. 00. (І6. 00). 

ІІпіоп розіаіе (Вегп). 12 Л?Л* 3. 60. (4. 50). 

Атегісап Ваіігоасі Іоигпаі (Кечѵ-Тогк). МопіЫу іо. во. (12. 50). 


Еіесігісаі Веѵіеѵѵ. А ѴѴрекіу .Іоигпаі оі ЕІесіг. ЬщЫ, ТеІѳрЬопе, 
ТеІе&гарЬе аші ВсіепШс Ргоотезз Ше\ѵ-Тогк). 10. 80. (13. 30). 

Іоигпаі оі іНе Зосіеіу оі ТеІедгарЬ Епдіпеег. (^иагіѳгіу. 
іоигпаі оі іііе ТеІедгарЬ 24 ЛкЛ? 7. 20. (8. 00). 

Орегаіог. А Лоигпаі оГ ТеІе&гарЬіс Ьѳсіиге ѳіс. ^е\ѵ-Ѵогк). 8еші- 


МопЬЫу. 

Розіаі. ТеІедгарЬіс апсі ТеІерЬопе багеііе. ЛѴеѳЫу. 
Ваіігоасі багеііе. ЛѴеекІу. 

Ваііѵѵау Весогсі. ЛѴеекІу 
— Тітез. \Ѵеѳк1у. 

ТеІедгарНіс Іоигпаі апсі Еіесігісаі Веѵіѳѵѵ. \Ѵѳек1у. 


3. 60. (5. 00). 
6. 00. (7. 50;. 
15. 20. (18.70). 
18. 20. (21.00). 
15. 10. (17. 50). 
12. 10. (14. 50). 


усскіе жури ал ы. 

Аохивъ Русск. Пивоваренія. 24 ДУѴ® Москва. (іо. 25). 

Ваііізсііе МосЬепзсІігіІІ Іііг ЬапсЬѵігіЬзскаО, ОеѵѵегЫІеізз ип<1 Напсіеі. 
Е женед. Дерптъ. (5. 00). 

Вѣдомости о Справочныхъ Цѣнахъ Спб. Городской Думы.Еженѳд. 9. 25. 

Вѣстникъ Изящныхъ Искусствъ. Спб. 24 №№ 12. 00. (12. 00). 

Вѣстникъ Промышленности. Ежемѣсячно. Съ приложеніемь ежене¬ 
дѣльной газеты Промышленная Лѣтопись- (Москва). 12. 00. (12. 00). 

Вѣстникъ Финансовъ. Промышленности и Торговли. Еженедѣльно. 

7. 25. (7. 25). 

Горный Журналъ. Ежемѣс. 9. 25. (9. 25). 

Желѣзнодорожное Дѣло. 43 .Ѵ№ , 10.00.(10.00). 

Записки Имп. Русск. Техническаго общества и сводъ привилегій, 
выдаваемыхъ по Деиарт. Торговли и Мапуфакт. 12 раяъ. 8. 00. (8. 00). 

Записки Кіевскаго Отдѣленія Имп. Русскаго Техническаго Общества 
по Свеклосахарной Промышленности 6 разъ. Кіевь. (8. 00). 

Зодчій. Журналъ архитектурный, художественно-техническій и сель¬ 
скихъ построекъ. Съ приложи.: «Недѣля Строителя*. 14. 00. (15. 00). 

Извѣстія Собранія Инженеровъ Путей Сообщенія. 

Инженерный Журналъ. Ежем. 

Инженеръ. Ежемѣсячно. Кіевъ. 

Инженеръ. Жури. Мин. Пут. Сообщ. 

Съ прил.« Указатель Правительствен н. Распоряженій 

Обзоръ Графическихъ Искусствъ. Журн. печатнаго дѣла. Неопре¬ 
дѣленно. Спб. 5. 00. (5. (Ю). 

Промышленная Лѣтопись. Ежѳнед. Москва. 5. 00. (5. 00). 

Ремесленная газета. Еженед. 5. 00. (5. 00). 

Відазсйе Іпсіизігіе 2еііипд. Ог«ап сіез ІесЬпівсІіеп Ѵегеіпй яи Кща. 
24 №№ " (4. 50). 

Русскій Мануфактуристъ. 24 10. 00. (10. 00). 

Техникъ. Двухнедѣльно. 6..25. (б 25). 

Техническій Обзоръ заводско-фабричной промышленности. 24 Л?№ 

іо. 00. (10. об). 

Указатель Правительственныхъ Распоряженій по Министерству Путей 
Сообщенія. Насть оффиц. Журнала Мин. Ну ей Сообщ. «Ин¬ 
женеръ). Еженедѣльно. 3. 25 (3. 25). 

Хозяйственный Строитель. Ежем. _ 13. 00. (14. 00). 

Художеств. Журналъ. Ежем. 9. 00. (9. 00). 

Южно-Русскій Горный Листокъ. 2 раза въ мѣс. Харьковъ. 6. 25. (6. 25). 

Электричество. 2 раза въ мѣс. 6. (Ю. (6. 00). 


12 . 00 . (12 . 00 ). 
5. 25. (5. 25). 
( 12 . 00 ). 
8. 25. («. 25). 
11. 25. (11 25). 


Цѣны, не заключенныя въ скобки, показаны для Петербурга, Съ доставкой; а заключенныя въ скобки 

цѣны — для провинціи съ пересылкою. 


ПОДПИСКА ПРИНИМАЕЗТСЯ: 


К II и ж но м ъ 


въ 

МАГАЗИНѢ К А Г ЛА 

С.-Петербургѣ, Невскій проспектъ, д. 14. 


Р И К К Е РА. 


Изданія К. Р И КЕ Е РА въ С.-Петербургѣ, 

Невскій проспектъ, 14. 

ЗА.І1ИСЖ.АЯ КНИГА па 1880 годъ. 

Изданіе I. Съ 1 страницею на каждый день. Цѣна 1 р. 20 к. Изданіе IV. Съ */ 3 .страницы на каждый день. Цѣна 80 коп. 


Изданіе .II. Съ 1 а страницею на каждый день, раздѣленной вдоль. Ц. 1 р. 
Изданіе III. Съ ‘ « страницею на каждый день, раздѣл. поперекъ. Ц. 1 р. 


Изданіе V. Съ */ 3 страницею на каждый день, сокращенное изданіе. 
Цѣна 60 коп. 


СОЧИНЕНІЯ Д-РА ЭД. РЕГЕДЯ. 


Директора Императорскаго Ботаническаго сада. 


Однолѣтнія и двухлѣтнія цвѣтущія растенія, находящіяся въ каталогахъ сѣмя- 
ноторговцевъ, выборъ лучшихъ изъ нихъ и уходъ за ними. 5-е исправ¬ 
ленное и дополненное изданіе съ 361 рисунками. 1885 г. Цѣна 3 р. 50 к. 
Содержаніе и воспитаніе растеній въ комнатахъ. Часть I. Ияд. б-е съ 234 рис. 
1883. 2 р. 50 к., въ перепл. 3 р. 20 к. 

Часть II. Съ 400 рис. 1879. 4 р., въ перепл. 4 р. 70 к. 

Обѣ части въ одномъ томѣ 6 р. 50 к., вт, перепл. 7 р. 50 к. 

Смородина, ея разведеніе и содержаніе. Изд. 3-е съ 8 рисунк., 1883. — р. 50 к. 

Земляника, ея содержаніе въ нашемъ климатѣ и описаніе годныхъ для нашего 
климата сортовъ. Изд. 3-е съ 91 рисункомъ 1874 г. — р. 40 к. 


Малина, ея разведеніе и содержаніе. 1866 г. — р. 15 к. 

Ревенъ, его культура въ Россіи. Съ 2 рисунками. 1882 г. — р. 16 к. 

Русская дендрологія. Перечисленіе и описаніе древеснихъ породъ и многодѣт¬ 
ныхъ вьющихся растеній, выносящихъ климатъ средней Россіи на воз¬ 
духѣ, ихъ разведеніе, достоиство, употребленіе въ садахъ, въ техникѣ 
и пр. Выпусти 1—6. Съ 116 рисунками. 1870 1882. 4 р. 20 к. 

Общія правила разбивки садовъ въ климатѣ средней Россіи. 2-е изд. 1883. Съ 
14 рис. — р. 75 к. 

Популярное наставленіе къ русскому плодоводству или руководству къ уходу за 
яблоками, грушами, вишнями и сливами въ климатѣ средней Россіи. 
1875. Съ 6 рисунками. — р. 50 к. 


УЧЕБНИКЪ ИСТОРІИ. 

Лроф. А. ТРАЧЕВСКАГО. 

Древняя исторія. 1884 г. Цѣна 1 р. 50 к. Русская исторія. 1885 г. Цѣна 2 р. — к. 


Доэволено цензурою. СПб., 1-го Октября 1885 г. 


Типографія Эдуарда Гоппе, Вовнесенскій пр., Л» 53. 








Родъ XIV. 


«Зодчій* выходитъ ежемѣсячно въ 
объемѣ 5 листовъ чертежей и одного 
листа текста. Статьи (въ заказныхъ 
письмахъ) просятъ адресовать на имя 
редактора ЭрастаПавловича Денлерона, 
Забалканскій пр., д. 9 , кв. 4 . Для пере¬ 
говоровъ редакція открыта ежедневно 
(за исключеніемъ субботы и праздник.) 
отъ 2 —з ч. 


ЗОДЧІЙ. 


Подписка принимается у издателя 
К. Л. Риккера, Невскій пр. 14. Цѣна 
журнала «Зодчій» съ приложеніемъ 
«Недѣля Строителя» съ дост. въ 
С.-Петерб. за г. 14 р., за полг. 7 р., 
съ перес. въ другіе гор. за г. 15 р., 
за полг. 7 р. 50 к.; для учащихся въ 
техн. учебн. завед. за г. 11 р-н 12 р.; 

за полг. 5 р. 50 к. и 6 р. 
Плата за объявленія— іо к. за строку 
петита (3 столбца въ страницѣ). 
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МАЙ и ІЮНЬ. 


188В г. 



РЕВНІЯ 


ЦЕРКВИ 


ВЪ 


^<Э/ѴІА 


НОВЪ-^ОРИСОГЛ'ЪБСКЪ. 



Въ лѣтніе мѣсяцы прошлаго года, по порученію Императорской 
Академіи Художествъ, мною были изслѣдованы памятники древ¬ 
няго русскаго зодчества въ г. Романовѣ-Борисоглѣбскѣ, Ярослав¬ 
ской губерніи. 

Прежде чѣмъ приступить къ спеціальному разбору этихъ па¬ 
мятниковъ, бросимъ бѣглый историческій взглядъ на основаніе 
самаго города и его первоначальныхъ церквей. Какъ извѣстно, 
городъ Романовъ-Борисоглѣбскъ расположенъ на обѣихъ сто¬ 
ронахъ р. Волги: лѣвая сторона — Борисоглѣбская, а правая — 
Романовская. Относительно основанія послѣдней точныхъ указаній 
не имѣется. 

Въ «Исторіи Государства Россійскаго» Карамзина говорится 
о родословной книгѣ Ѳеодора Ростиславича Чернаго, въ которой 
сказано, что « у Чернаго было два сына : Давидъ и Константинъ . 
У Давида— два сына : Василій (прозванный Грозныя Очи ) служилъ 
въ ордѣ , а былъ на большомъ княженіи на Ярославскомъ» . У него 
были три сына—« Василій да к. Глѣбъ , да Гоманъ: тотъ Гомановъ 
городокъ поставилъ ». 

Далѣе въ исторіи находимъ, что сынъ Василія Давидовича, 
тотъ-же Романъ Васильевичъ, получилъ отъ отца въ удѣлъ мѣст¬ 
ность, находящуюся въ 36 верстахъ отъ г. Ярославля, вверхъ 
по Волгѣ, и тамъ основалъ городъ Романовъ. По справкѣ же въ 
сочиненіи Кисселя оказывается, что Романъ Васильевичъ только 
возстановилъ этотъ городъ, а основалъ его углицкій князь Ро¬ 
манъ Владиміровичъ. Свое мнѣніе г. Кпссель подтверждаетъ Се- 
ребрениковскими и Супоневскими лѣтописями, въ которыхъ будто 
бы весьма подробно говорится объ основаніи города Романова. 

Во всякомъ случаѣ, оставляя этотъ вопросъ открытымъ, мы 
видимъ далѣе, что въ XV столѣтіи жена Василія Васильевича Тем¬ 
наго, Марія, купила городъ Романовъ съ его окрестностями и 
отдала сыну Андрею Большому, но братъ его великій князь 
Іоаннъ Ш убилъ Андрея Васильевича и владѣнія его присое¬ 
динилъ къ Москвѣ. Затѣмъ въ 1563 г. городъ Романовъ посту¬ 
пилъ во владѣніе къ двоюродному брату Грознаго, Владиміру 
Андреевичу, который вскорѣ былъ отравленъ Грознымъ, городъ 
же снова присоединенъ къ Москвѣ, а нѣкоторое время спустя по¬ 
жалованъ во владѣніе князьямъ Ногайскимъ — Магометамъ. 

Послѣдніе, стремясь къ самостоятельности при Шуйскомъ, из¬ 
мѣнили Москвѣ и тогда городъ Романовъ, послѣ всевозможныхъ не¬ 
урядицъ, разгрома литовцами, поляками, представляетъ собой лишь 
жалкіе остатки нѣкогда цвѣтущаго Повогскаго селенія. 

Съ 1699 г. городъ съ уѣздомъ принадлежалъ приказу большого 
двора, а съ 1708 г. Петръ причислилъ его къ Ингерманландской 
губ. и къ Пошехонской провинціи. Затѣмъ онъ приписанъ къ 
Ярославлю Московской губ. и, наконецъ, въ 1796 г. сдѣланъ уѣзд¬ 
нымъ городомъ Ярославской губ. Изстари онъ управлялся воево¬ 
дами; населеніе его исключительно торговое и жители до сихъ 
поръ придерживаются раскола, посѣяннаго здѣшнимъ уроженцемъ 
исправщикомъ Лазаремъ, во время пребыванія его въ городѣ Ро¬ 
мановѣ въ качествѣ ссыльнаго по рѣшенію Никона за иска¬ 
женіе книгъ въ Московской типографіи. 

Относительно гор. Борисоглѣбска можно сказать, что онъ съ не¬ 
запамятныхъ временъ былъ дворцовой Ловецкой слободой и всегда 
принадлежалъ Ярославскому княжеству. Крестьяне этой слободы 
обязаны были ловить опредѣленное количество рыбы для великихъ 
князей и царей московскихъ, и за то пользовались особыми при¬ 


вилегіями, именно: подлежали только царскому суду, освобожда¬ 
лись отъ податей, городового дѣла, ямской гоньбы и пр. Слобода 
эта также съ древнѣйшихъ временъ славилась котельщиками, 
и мастерство ихъ было извѣстно не только въ Россіи, но и за гра¬ 
ницею. Есть указанія, что тамошніе мастера вызывались на работу 
въ Персію. Отъ занятій этимъ мастерствомъ произошли даже 
нѣкоторыя фамиліи, какъ напр. Котловановыхъ. 

При Екатеринѣ П слобода названа городомъ, а при Александрѣ I 
онъ соединенъ въ одинъ городъ съ Романовымъ. Вслѣдствіе вы¬ 
шеупомянутыхъ неурядицъ, лѣтописей о постройкѣ церквей и со¬ 
боровъ почти не сохранилось. Существуетъ сказаніе, что перво¬ 
начальный соборъ въ г. Романовѣ былъ деревянный и стоялъ на 
томъ мѣстѣ, гдѣ теперь находится приходская Воскресенская цер¬ 
ковь. Настоящій Крестовоздвиженскій каменный соборъ стоитъ по 
преданію на томъ мѣстѣ, гдѣ былъ основанъ городъ, что отчасти 
подтверждается существующимъ до сихъ поръ высокимъ валомъ, 
окружающимъ соборъ со всѣхъ сторонъ, который, вѣроятно, имѣлъ 
значеніе укрѣпленія. 

О времени построенія его точныхъ свѣдѣній нѣтъ. Хотя по 
лѣтописямъ значится, что Алексѣй Михайловичъ пожертвовалъ 
100 рублей на построеніе Крестовоздвиженскаго собора, но это 
едва-ли вѣроятно, такъ какъ, судя по основнымъ формамъ плана 
и фасада, по мѣстнымъ преданіямъ и по историческимъ указаніямъ 
Кисселя, постройку его слѣдуетъ отнести къ болѣе раннему п<- 
ріоду и во всякомъ случаѣ не позднѣе XVI ст. Пожертвованіе же 
вѣроятно относилось не къ постройкѣ самаго храма, а къ при¬ 
стройкамъ придѣловъ, галлереи и колокольни, стиль которыхъ, 
кромѣ галлереи, передѣланной въ недавнее время, принадлежитъ 
дѣйствительно Романовской эпохѣ (чер. 1). Основой для его плана-и 
фасада послужилъ мотивъ Владиміро- 
Суздальскпхъ церквей, т. 
имѣетъ троечастное дѣленіе, съ пятью 
правильно расположенными куполами, 
тройной абсидой и т. п. 

Храмъ украшенъ хорошей фресковой 
живописью, писанной по преданію ви¬ 
зантійскими мастерами, и по общему 
силуэту можетъ быть причисленъ къ 
числу весьма интересныхъ памятниковъ 
русскаго зодчества. 

Относительно первоначальныхъ цер¬ 
ковныхъ построекъ города Борисоглѣб¬ 
ска существуютъ указанія, что при 
Иванѣ Грозномъ здѣсь была двухъэтаж- 
ная деревянная церковь во имя св. 

Бориса и Глѣба—брусчатая, съ пятью 
куполами. 


е храмъ Вланъ Крестовоэдви женскаго 
‘ * собора наРомаповской сторонѣ. 

пгт пофілл 1 



Чер. 1 


На мѣстѣ этой церкви, вблизи существующаго понынѣ собора, 
стоитъ надпрестольный памятникъ. О размѣрахъ этой церкви 
можно судить по мѣстному преданію, которое говоритъ, что нахо¬ 
дящаяся въ настоящемъ соборѣ икона Спасителя, имѣющая длину 
до 4 арш. и шир. до 3 арш., помѣщалась горизонтально въ ку¬ 
полѣ средней главы, но всѣ эти указанія документами не под¬ 
тверждаются. Существующій въ настоящее время Борисоглѣбскій 
Воскресенскій соборъ представляетъ собою одинъ изъ самыхъ инте¬ 
ресныхъ храмовъ не только города Романовг-Борисоглѣбска, но 
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мени. О первоначальной каменной церкви, бывшей въ одинъ этажъ 
безъ галлереи, имѣется указаніе въ надписи, находящейся въ ниж¬ 
ней церкви, откуда видно, что она освящена въ 1652 г., хотя 
мѣстные жители не безъ основанія относятъ постройку ея ко вре¬ 
мени Іоанна Ш-го. О формѣ этого первоначальнаго храма можно 
отчасти судить по грамотѣ митрополита Іоны, данной въ 1670 г. 
на надстройку второго этажа, въ которой между прочимъ гово¬ 
рится слѣдующее: 

«По благословенію преосвященнаго» и т. д. 

«Били намъ челомъ земской староста Микита Малодушкинъ съ 
товарищи, да мірскіе люди Захаръ Кузьминъ сынъ Котловановъ 
(по преданію строители), Корнилъ да Матѳей Ѳедоровы дѣти Се- 
дуновы и вся Борисоглѣбстіи слободы крестьяне чтобъ намъ и по¬ 
жаловать благословить церковь Божію во имя Пресвятыя 
Богородицы Одигитрія и великаго пророка Іоанна Предтечи 

і и св. благовѣрныхъ князей обоихъ братовъ _ 

1 Бориса и Глѣба, нареченныхъ во св. кре- | 

щенін Романа и Давида. Шатры разобрать | _ 

и) до полуцеркви и изнова съ уступомъ отъ _ 

Я алтарей построитъ церковь Божію на сво - 
Шж даосъ во имя Воскресенія Христа Бога на - Ц/ \Ц 

щш шею холодную , 


вообще всего русскаго зодчества. Въ немъ соединились всѣ осо¬ 
бенности болѣе или менѣе самобытной церковной архитектуры 
XVII ст. Стиль его, какъ и всѣхъ церковныхъ памятниковъ этой 
эпохи, за малымъ исключеніемъ, представляетъ ту особенность, 
что строители уже освобождаются отъ византійскихъ традицій, а 
декоративная часть фасадовъ представляетъ собою какъ-бы полную 
аналогію съ мотивами, выработанными въ деревянныхъ церквахъ 
сѣверной Россіи. 

Чтобы отмѣтить нѣкоторыя художественныя и конструктивныя 
особенности Борисоглѣбскаго собора, мы въ краткихъ словахъ 
очертимъ тотъ ординарный типъ церковной постройки, который 
выработался у насъ къ ХѴП ст. Общій мотивъ плана церкви, 
установившагося до XVI ст., состоялъ изъ квадратнаго (чер. 2) 
(Владимірско-Суздальскій край) или продолговатаго помѣ¬ 
щенія (чер. 3) (Московскаго края); первыя дѣлились трое- 
частно, а вторыя — четырехчастно. Помѣщеніе внутри раз- і 

дѣлялось четырьмя столбами и съ восточной стороны имѣло I 

тройную абсиду. Этотъ пріемъ плана хотя удерживается съ / 

ХѴП ст., но съ развитіемъ строительной техники, зодчіе, (= 

желая сдѣлать помѣщеніе болѣе открытымъ, откидываютъ 
сначала два столба — и тогда главный куполъ помѣщаютъ щ 
между оставшимися столбами, какъ папр. въ церкви св. МГ 


а въ исподи что уступится 
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Троицы (чер. 5) въ г. Костромѣ и въ церкви села Пурехъ въ той бы прежней церкви трапеза , — а по прежнему нашему 

(чер. 4) Нижегородской губ. Затѣмъ видоизмѣняютъ этотъ мотивъ благословенію кирпичи и известь у нихъ въ припасѣ есть , а ны- 

и куполъ выводятъ изъ столбовъ, такъ что часть его груза че- нѣшная де церковь Божія отъ тягости шатровые и разсѣлась во 

резъ нодпружныя арки переходитъ на столбы, а остальной грузъ многихъ мѣстаосъу>\ —далѣе: и въ прежней церкви , что построятъ 

лежитъ уже прямо на сводѣ, какъ напр. въ церкви села Маркова трапезу теплую съ придѣлы ». 

Московской губ. (чер. 6). Далѣе уничтожаютъ и эти оставшіеся стол- Такое неясное показаніе не даетъ возможности съ достовѣрностью 

бы и барабанъ ставятъ прямо на сводѣ между четырьмя подпружи- представить бывшую структуру храма, хотя можно сдѣлать пред- 

иами (двѣ изъ нихъ продольныя во весь сводъ, а двѣ поперечныя положеніе, что квадратное помѣщеніе церкви было покрыто 5-ю 

между ними). Это мы видимъ въ церкви Воскресенія Христова въ г. шатрами, какъ напр. нѣкогда существовавшій придѣлъ Сольвычегод- 

Ростовѣ (чер. 7). Подобныйже мотивъ, только нѣсколько сложнѣе, скаго собора (чер. 12). При этомъ трапеза была продолговатая, а два 



Чер. 10 и 11. Чер. 12. Чер. 13. 


видимъ въ церкви Іоанна Богослова въ г. Ростовѣ-Ярославскомъ, 
(чер. 8 и 9) въ Сольвычегодскомъ монастырѣ (чер. 10 и 11) и другихъ церк¬ 
вахъ. Къ внѣшнимъ сторонамъ церкви въ ХѴП ст. еще всегда при¬ 
страиваютъ одинъ или два придѣла съ сѣверной и южной сторонъ. 
Каждый изъ этихъ придѣловъ съ фасада увѣнчивается шатромъ или 
главкой, или же, какъ напр. въ Толчковской церкви гор. Яро¬ 
славля, 5-ю главами и тогда вся церковь становится 15-ти главой. 

Алтари при такомъ расположеніи храма были о пяти полу¬ 
кругахъ. 

Церковь съ трехъ сторонъ окружаютъ галлерейкой или па¬ 
пертью, переходящей сюда съ деревянныхъ церквей, гдѣ она назы¬ 
валась «нищевникомъ». Вся церковь ставилась иногда на высо¬ 
кихъ подвалахъ (подклѣтяхъ), нерѣдко занятыхъ зимнею церковью. 
Крыльца или входы въ большинствѣ случаевъ дѣлались съ трехъ 
сторонъ противъ входовъ въ самую церковь; форма ихъ такъ же 
заимствована изъ деревянныхъ церквей. 

Зная такимъ образомъ общій мотивъ церковной постройки 
ХѴП ст., мы разсмотримъ планы, фасады, конструкцію детали 
Воскресенскаго Борисоглѣбскаго собора и отмѣтимъ его особенности. 
Храмъ этотъ (двухъэтажиый) построенъ въ разные періоды вре- 


придѣла, о которыхъ упоминается въ лѣтописи, занимали два 
алтарныхъ полуциркуля. Второе предположеніе и болѣе вѣроят¬ 
ное, это: а было трапезной съ двумя придѣлами, а церковь пред¬ 
ставляла собою продолговатое пространство, покрытое сомкнутымъ 
сводомъ и увѣнчанное съ фасада тремя шатровыми главами или 
«верхами». Типъ такой церкви встрѣчается еще въ XVI ст. (напр. 
трапезная церковь въ Соловецкомъ монастырѣ (чер. 13), гдѣ общая 
покрышка, судя по древнему рисунку, была такая, какъ показано 
на рисункѣ а). Пріемъ этотъ перешелъ несомнѣнно съ деревян¬ 
ныхъ церквей. 

На черт. I и 11 представлены планы 1-го и 2-го этажей, су¬ 
ществующихъ въ настоящемъ видѣ, разсматриваемаго нами Бо¬ 
рисоглѣбскаго собора. Главные размѣры его слѣдующіе: ширина 
собственно съ западной и восточной сторонъ 8°, а съ сѣверной 
и южной — 11 саж.; ширина галлереи 7 арш.; длина нижней церкви 
съ абсидой 19,5°, наибольшая длина 25°; высота нижней церкви 
7 арш., — верхней церкви до сводовъ 19 арш. и до главнаго ку¬ 
пола 34'; вся высота церкви доходитъ до 23 саж. 

Разсматривая первый этажъ, заключаемъ по грамотѣ, что по¬ 
мѣщеніе — трапезная, въ которой находятся два столба, вызван- 
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ные устройствомъ второго этажа; — входъ въ самую церковь, по 
бокамъ котораго другіе входы бывшіе вѣроятно окнами (какъ 
въ деревянныхъ церквахъ) для молящихся въ трапезной, изъ ко¬ 
торой они могли слѣдить за отправленіемъ богослуженія. Трапезная 
и церковь покрыты коробовыми сводами съ распалубками. Двери 
вѣроятно были сдѣланы одновременно съ надстройкой второго 
этажа церкви. 

Съ восточной стороны храма примыкаютъ три глубокія абсиды; 
въ средней изъ нихъ помѣщается главный алтарь, а по бокамъ— 
небольшіе придѣльцы. Церковь съ трехъ сторонъ опоясана галле¬ 
реей съ широкими арками. Во второмъ этажѣ с —самая церковь, 
представляющая собою квадратное помѣщеніе съ двумя столбами, 
при чемъ сводчатое покрытіе является здѣсь довольно смѣлымъ и 
оригинальнымъ. Такъ, главный куполъ, опираясь съ двухъ сторонъ 
на подпружины, перекинутыя со столбовъ на восточную стѣну, 
а другими двумя сторонами лежитъ на поперечныхъ полубочар¬ 
ныхъ сводикахъ (между этими подпружными арками). 

Западные барабаны также открыты (т. е. съ окнами) и по¬ 
коятся какъ-бы на коробовомъ сводѣ, имѣющемъ такое устройство. 
Конечно, если-бы въ церкви поставили 4 столба, дѣло разрѣши- 
лось'бы проще, но отъ этого значительно стѣснилось-бы внутрен¬ 
нее помѣщеніе церкви. Сдѣлать же одинъ общій сводъ съ 5-ю от¬ 
крытыми куполами они не рѣшались, а потому строители, будучи 
знакомы уже съ смѣлыми пріемами строительной техники, ставятъ 


тренность галлереи покрыта коробовыми сводами съ распалубками, 
а вся она, какъ и церковь, покрыта фресковой живописью. 

Входы въ галлерею, находящіеся только съ двухъ сторонъ, по 
своему расположенію представляются чуть-ли не единственнымъ 
примѣромъ. Обыкновенно они помѣщались противъ входовъ въ са¬ 
мую церковь, здѣсь же вѣроятно имѣлось въ виду, что двери эти, 
будучи всегда затворены, скрывали бы отъ входящихъ или про¬ 
ходящихъ мимо храма самую внутренность церкви. Поэтому строи¬ 
тели отодвигаютъ крыльца въ сторону и противъ нихъ дѣлаютъ 
богатыя окна въ самую церковь. 

Бока этихъ входовъ и крайнія арочки ихъ съ фасада недавно 
заложены. Первоначально покрытіе крылецъ было деревянное — 
надъ западнымъ входомъ въ видѣ бочки, формой нѣсколько при¬ 
земистѣе настоящей, а надъ южнымъ — въ видѣ фронтона, что 
можно заключить по сохранившимся валикамъ, по ихъ фасаду и 
по каменной надкладкѣ сверху валиковъ. 

Появленіе двухъ входовъ, по разсказамъ жителей, вызвано 
тѣмъ, что строителей было двое и каждый изъ нихъ желалъ увѣко¬ 
вѣчить свою память отдѣльнымъ входомъ. 

Главный четыреугольникъ церкви въ два свѣта, при чемъ окна 
нижняго свѣта, выходящія въ галлерею, украшены весьма богатыми 
наличниками, покрытыми фресковой орнаментаціей, и имѣютъ раз¬ 
личные мотивы (два мотива оконъ мною исполнены на рисункахъ). 
Порталы также чрезвычайно богаты и разнообразны по мотивамъ. 


Черт. I. 


1-й этажъ. 

1) Алтарь, 

2) южн. придѣлъ, 

3) сѣвер. придѣлъ, 

4) рпэиица, 

5) церковь, 

6) трапеэпая, 

7) церковныя вещи, 

8) помѣщ. сторожа, 

9) кладовая, 

10) галлерея, 

11) входъ. 



Черт. II. 


2-й этажъ. 

1) Алтарь 1-го этажа, 

2) алтарь, 

3) алтарь (боковой при¬ 
дѣлъ), 

4) алтарь (южн. придѣлъ), 

5) алтарь (сѣверн. при¬ 
дѣлъ), 

6) холодная церковь, 

7) галлерея, 

8) главный входъ, 

9) западный входъ. 



два столба и довольно удачно справляются съ куполами. Особен¬ 
наго вниманія въ смѣлости постройки 2-го этажа, скомбини¬ 
рованнаго въ малой зависимости отъ нижняго, заслуживаетъ то, 
что весь грузъ поперечныхъ стѣнъ вмѣстѣ съ восточною стѣ¬ 
ною главнаго четыреугольника, почти цѣликомъ, и при томъ не¬ 
правильно, передается на коробовой сводъ нижняго этажа; мало 
того, алтарная стѣна верхней церкви только частью лежитъ на 
нижней стѣнѣ. Такая смѣлая конструкція, устойчивость которой 
и теперь, но истеченіи болѣе двухъ вѣковъ, нисколько не нару¬ 
шилась, даетъ намъ полное право заключить не только о боль¬ 
шихъ познаніяхъ въ техникѣ самихъ строителей, но и о замѣ¬ 
чательныхъ качествахъ употребленнаго на постройку матеріала. 

Боковые прямоугольные придѣлы устроены на столбахъ нижней 
галлереи, покрыты сомкнутымъ сводомъ, а съ фасада увѣнчаны каж¬ 
дый одной главкой. Горизонтальные размѣры придѣловъ неравны, 
что вѣроятно вызвано неправильностью разбивки арокъ галлереи. 
Придѣлы раздѣляются невысокими иконостасами — собственно на 
алтарь и еще на небольшую часть, служащую клиросомъ и солеей, 
а молящіеся могли находиться въ галлереѣ. По фасаду придѣлы 
эти нѣсколько различны. Такъ, южный выше и богаче украшенъ, 
какъ находящійся съ входной стороны храма. 

Церковь окаймляетъ галлерея, состоящая изъ небольшихъ аро- 
чекъ, такъ что надъ каждымъ нижнимъ пролетомъ приходится по 
двѣ арочки; каждая изъ архивольтовъ арочки опирается на трой¬ 
ныя колонки, а самый пролетъ образуютъ импосты съ сафитомъ, 
при чемъ южная часть галлереи украшена значительно богаче 
остальной, т. е. помимо деталей арочки ея двойныя съ серьгами. 

Всѣ арочки верхняго этажа разбиты очень неправильно. Вну- 
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Они состоятъ изъ ряда уступающихъ колоннъ съ архивольтами 
надъ ними. Детали профилей п покрывающіе ихъ фресковые орна¬ 
менты представляютъ собою необыкновенное художественное разно¬ 
образіе и гармонію красокъ. Для окраски употреблены цвѣта 
красный, голубой, желтый, зеленый и кирпичный. 

Снаружи всѣ четыре стѣны главнаго четыреугольника деко¬ 
рированы различно. Болѣе правильную разбивку украшеній имѣютъ 
западная и восточная стороны. Украшенія другихъ стѣнъ чрезвы¬ 
чайно несимметричны, въ особенности на южной, гдѣ окна, трой¬ 
ныя колонны, верхнія полукружія и оси куполовъ вовсе не отвѣ¬ 
чаютъ другъ другу. Въ виду этого строитель, желая отвлечь глазъ 
зрителя отъ такой неправильной разбивки, заполнилъ всю стѣну 
массой промежуточныхъ колонокъ, а верхъ стѣны украсилъ живо¬ 
писью, чѣмъ достигъ того, что вся эта несимметричность ни¬ 
сколько не рѣжетъ глазъ. 

Углы главнаго четыреугольника украшены каждый пятью ко¬ 
лонками, изъ которыхъ угловыя значительно толще, что придаетъ 
углу ту массивность, которую мы не встрѣчаемъ въ другихъ церквахъ. 

Къ особенностямъ храма можно отнести его двухъэтажную гал¬ 
лерею, рѣдко встрѣчаемую, и весьма преобладающее богатство 
южнаго фасада. 

Наличники наружныхъ оконъ всѣ различны. Вверху они за¬ 
канчиваются двойнымъ и тройнымъ подраздѣленіемъ кокошника, 
врѣзающимся въ главный карнизъ. 

Церковь въ настоящее время покрыта четырехскатной крышей, 
но это безъ сомнѣнія позднѣйшая передѣлка. Судя же по верх¬ 
нимъ полукружіямъ, кувшинообразнымъ подставкамъ и новой над¬ 
кладкѣ надъ ними, также по сохранившемуся ряду кокошни- 
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ковъ на самомъ барабанѣ и стропильнымъ гнѣздамъ на бараба¬ 
нахъ (ниже кокошниковъ) подъ крышей можно безошибочно ска¬ 
зать, что крыша имѣла совсѣмъ другую форму, т. е. она шла по 
нолукружіямъ п окаймляла барабанъ гораздо ниже. Форма самыхъ 
главъ вѣроятно была другая. 

Церковь построена изъ лекальнаго кирпича, при выдѣлкѣ ко¬ 
тораго, говорятъ, примѣшивали ржаную муку и кровь скота. 
Кладка производилась на цементованномъ растворѣ п въ настоя¬ 
щее время настолько крѣпка, что представляетъ одну неразрывную 
массу съ кирпичемъ. 

Что касается детальныхъ украшеній, то преобладающимъ мо¬ 
тивомъ вездѣ такая форма и представляетъ большую аналогію съ 
украшеніями деревянныхъ церковныхъ построекъ (напр., окно Че- 
ревковской церкви Сольвычегодскаго уѣзда). 

Рисунки украшеній, исполненныхъ въ лекальномъ кирпичѣ, 
слѣдующіе: въ кваиратахъ или ширинкахъ, которыми украшена 
галлерея, входы и др., вставлены изразцы (нѣкоторые не покрыты 
глазурью) прекрасной работы, но къ сожалѣнію въ настоящее 
время закрашены. Изображенія, находящіяся на нихъ, представ¬ 
ляютъ всевозможные мотивы розетокъ, крестиковъ, всевозмож¬ 
ныхъ птицъ, двуглавыхъ орловъ, животныхъ и даже цѣлыя сцены, 
какъ напр. осада города и проч. 

Такимъ образомъ, ознакомившись съ художественной и конструк¬ 
тивной стороной Борисоглѣбскаго собора, намъ остается отбросить 
позднѣйшія его передѣлки п представить его первоначальный видъ. 

На основаніи отысканныхъ мною данныхъ я попытался сдѣ¬ 
лать его реставрацію, въ которой только показалъ первоначальное 
покрытіе церкви и боковые фасады входовъ. 


Въ заключеніе я позволю себѣ высказать только то, что строи¬ 
тели этого собора несомнѣнно имѣли большое желаніе пробудить 
въ зрителѣ на этотъ храмъ не только эстетическое наслажденіе, 
но и религіозное. И дѣйствительно, если громадность собора, его 
богатство наружныхъ украшеній не произведутъ сильнаго впечат¬ 
лѣнія, то уже во всякомъ случаѣ входящій по лѣстницамъ храма 
невольно переживаетъ всѣ чувства религіозности и духовнаго спо¬ 
койствія. Его поражаетъ не только перспектива открывающейся 
передъ нимъ галлереи съ ея богато-украшенными порталами, рас¬ 
писными окнами, съ ея наконецъ безчисленными изображеніями 
сценъ изъ Ветхаго и Новаго Завѣта, но самая внутренность храма, 
видимая сквозь цвѣтныя стекла оконъ, расположенныхъ прямо 
противъ входовъ, представляется чѣмъ-то священно-таинственнымъ. 
Здѣсь нѣтъ современныхъ эффектовъ, здѣсь все спокойно, и васъ 
невольно чаруетъ родное творчество и уноситъ въ какой-то плѣ¬ 
нительный міръ духовной жпзни. 

И такъ, если уже не говоритъ о художественныхъ способно¬ 
стяхъ нашихъ строителей, то во всякомъ случаѣ всѣ особенности 
этого памятника, т. е. смѣлая конструкція въ отношеніи пере¬ 
дачи давленій, расположеніе входовъ, разсчитанныхъ на впечатлѣ¬ 
ніе, двухъэтажная галлерея, богатство южнаго фасада, разнообразіе 
мотивовъ, его громадность, — все это самобытное, вмѣстѣ слитое 
въ одно гармонично-цѣлое, ярко характеризуетъ ту счастливую 
эпоху состоянія нашего искусства, когда оно, едва выйдя на свою 
дорогу, стало развертываться во всей своей полнотѣ и силѣ, какъ 
сдавленное тисками Запада, оно скоро замолкло, оставивъ намъ 
нѣмые камни, на которыхъ мы обрѣли теперь науку. 

В. В. Сусловъ. 
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ЖИВОПИСЬ ДЛЯ АРХИТЕКТУРНЫХЪ ЦЪЛЕЙ. 
Статья Бэкмана. 
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В Живопись для архитектурныхъ цѣлей. 

1. Сграффитто. 

Этотъ способъ украшенія возникъ въ Италіи, примѣнялся 
часто въ эпоху Возрожденія п, по всей вѣроятности, изобрѣтенъ 
около 1,500 года *). 

Называютъ Караваджіо изобрѣтателемъ. 

Живопись эта, примѣненная въ новѣйшее время Семперомъ 
и Штюлеромъ, вошла нынѣ въ Германіи во всеобщее употребленіе, 
такъ сказать въ моду. 

Для исполненія этого украшенія требуется подготовка изъ 
крѣпкой, весьма грубой известковой штукатурки. Для увеличенія 
грубости послѣдней, иногда прибавляютъ къ раствору незначи¬ 
тельную примѣсь мелко истолченнаго каменноугольнаго шлака и 
проч., или обрабатываютъ штукатурку, до окончательнаго высы¬ 
ханія ея, метлою, или же шраффируютъ ее желѣзнымъ грифе¬ 
лемъ; первое предпочитается. На нижній слой штукатурки нано¬ 
сится второй изъ лучшей известковой штукатурки (для которой 
употребляется только старая, хорошо гашенная известь или—еще 
лучше—известь, гашенная подъ пескомъ), окрашиваемый помощью 
землистыхъ или минеральныхъ красокъ (обыкновенно охра или 
угольный порошокъ) отъ коричневаго до чернаго цвѣта. До от- 
вердѣнія второго слоя штукатурки наносятъ третій слой толщи¬ 
ною около 1 миллим. Этотъ послѣдній пластъ получаетъ предпо¬ 
лагаемый основной тонъ рисунка добавленіемъ краски: обыкно¬ 
венно свѣтло-желтый или свѣтло-сѣрый. Когда штукатурка нѣ¬ 
сколько окрѣпла, наносятъ помощью шаблона рисунокъ, послѣ 
чего уже предоставляется художнику снять верхній слой (выца¬ 
рапывать его) такимъ образомъ желѣзнымъ гриффелемъ, чтобы 
нижній, темный, слой выступалъ на видъ, образуя желаемый ри¬ 
сунокъ—контуръ его и шраффировку. 

Достоинство этого способа украшенія заключается въ непосред¬ 
ственномъ художественномъ творчествѣ, въ простотѣ и грандіоз¬ 
ности производимаго впечатлѣнія и въ легкости, а также быстротѣ, 
съ которою, при сравнительно невысокой стоимости, архитекторъ 
помощью сграффитто въ состояніи осуществить свою идею украше¬ 
нія. Но такъ какъ исполненная картина представляетъ нѣчто гру- 


*) Нѣсколько малоизящныхъ образчиковъ того ранняго времени сохра¬ 
нились въ Римѣ, напр. въ улицѣ Пеііа Мазсііага (Того (Фризъ Ніобы) и въ 
Оіиііа у дворца Кісі—оба спаружи, хотя не въ особенно открытыхъ мѣстахъ. 
Внутри эданій, особенно во дворахъ чаще можно встрѣтить сграффитто. 


бое, примитивное, то не слѣдуетъ ее слишкомъ выставлять на 
видъ; поэтому примѣненіе сграфитто ограничено для внутрен¬ 
няго убранства. Самый способъ выдѣлки сграфитто уже указываетъ 
на то (что впрочемъ доказывается множествомъ примѣровъ), 
что послѣдній не въ состояніи сопротивляться невзгодамъ сѣвер¬ 
наго климата; поэтому слѣдовало бы примѣнять этотъ способъ де¬ 
кораціи только въ хороше защищенныхъ мѣстахъ, отнюдь не на 
поверхностяхъ фасадовъ, подвергающихся вліянію непогоды. Еще 
слѣдуетъ упомянуть, что испытывали разнообразить темный ниж¬ 
ній слой соотвѣтственно рисунку, для достиженія разноцвѣт¬ 
ныхъ картинъ. 

Стоимость исполненія подобной живописи зависитъ главнымъ 
образомъ отъ требованій исполняющаго ее художника, тѣмъ не 
менѣе можно заказать подобныя работы, удовлетворяющія худо¬ 
жественнымъ требованіямъ, цѣною отъ 20 до 30 марокъ за кв. 
метръ. 

2. Стѣнная живопись (живопись аі ігсзсо). 

Живопись эта встрѣчается уже въ египетскихъ, этрусскихъ и 
древне-христіанскихъ памятникахъ зодчества, достигаетъ своей выс¬ 
шей степени совершенства въ эпоху италіанскаго искусства 
XVI столѣтія (между другими Микель-Анджело занимался съ осо¬ 
бенною любовью этимъ искусствомъ) и возродилась въ началѣ 
этого столѣтія,* благодаря художникамъ, занимающимся въ Римѣ 
(между ними Корнеліусъ, Овербски, Шадовъ), которые примѣнили 
эту живопись во многихъ монументальныхъ постройкахъ. 

Король Людвигъ Баварскій пригласилъ представителей этой 
школы (особенно Корнеліусъ) въ Мюнхенъ и далъ имъ возмож¬ 
ность неоднократнаго примѣненія этого искусства при мпогпхъ 
монументальныхъ зданіяхъ Мюнхена. Съ того времени Мюнхенъ 
сдѣлался убѣжищемъ этой живописи въ Германіи, сохранивъ себѣ 
первое мѣсто и между чужими народами *). 

Методъ исполненія состоитъ въ слѣдующемъ: 


*) Къ выдающимся произведеніямъ живописи аі ігезсо можпо отнести: страш¬ 
ный судъ въ Сикстинской капеллѣ въ Римѣ, М.-Анджело; множество пер¬ 
спективныхъ плафоновъ Корреджіо; стѣнныя картины Корнеліуса въ мюн¬ 
хенской Глиптотекѣ; Нибелунги въ королевской резидеиціп въ Мюнхенѣ — 
И. Шнорра; фрески въ королевскомъ замкѣ въ Дрезденѣ — Бепдемапеа; кар¬ 
тины въ галлереѣ стараго мувея въ Берлинѣ, по проектамъ Шинкеля испол¬ 
ненныя подъ руководствомъ Корнеліуса; Вартбургскія картины — Швинда, 
Негаісусіе въ Есоіе (Іез Ьеаих-агіз—Делароша и іш. др. Нынѣ украшается 
Преллемъ фресками большое зало въ домѣ Берл. общ. архитекторовъ. 
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На подготовку, схожую съ таковой подъ сграфитто, только 
менѣе грубую, наносятъ второй слой штукатурки, отъ 3-хъ 
до 5 мм. толщиною, изъ старой тщательно гашенной извести и 
мелкаго, но весьма остраго песка. Пока штукатурка еще сыра и 
мягка (отсюда названіе «аі Ггевсо», т. е. по свѣжему) пишутъ по 
ней простыми (акварельными) красками, при чемъ штукатурка, 
впитывая въ себя краску, окрашивается на извѣстную толщину. 
При твердѣніи раствора, известь кристаллизуется на поверхности 
на подобіе эмали, образуя плотную, матовую кору, которая 
даже нѣсколько сопротивляется атмосфернымъ дѣятелямъ. 

Такъ какъ одинъ художникъ не въ состояніи покрыть въ одинъ 
пріемъ большую плоскость передъ высыханіемъ штукатурки, то 
необходимо послѣднюю нанести по частямъ, примѣрно для днев¬ 
ной работы. Штукатурка неоконченныхъ въ теченіе дня частей 
должна быть удалена и затѣмъ вновь наметана. Для замедленія 
высыханія подготовки, ее сильно пропитываютъ до нанесенія по¬ 
слѣдняго слоя продолжительнымъ обрызгиваніемъ водою. Впитан¬ 
ныя краски фреско никогда не кажутся прозрачно-сочными и глу¬ 
бокими, оттого и тѣни вялы и слабы; зато свѣтлые колера на 
зернистомъ фонѣ производятъ прекрасное впечатлѣніе. Плоскость 
картины, вполнѣ неблестящая, не обладаетъ непріятнымъ рефлек¬ 
сомъ. Методъ живописи однако не допускаетъ конопатку и смяг¬ 
ченія— исправленіе неудавшейся живописи возможно только вт> 
незначительной степени ретушированіемъ; но обыкновенно прихо¬ 
дится отбить всю испорченную часть до подготовки и выполнить 
ее вновь. Стѣнная живопись требуетъ простоты и грандіозности 
въ компоновкѣ и рисункѣ, и по этой причинѣ больше всего при¬ 
мѣнима въ строго-монументальной живописи, Относительно проч¬ 
ности ея можно сказать то-же, что выше было приведено о сграф- 
фитто. Состояніе картинъ въ мюнхенской Глиптотекѣ и въ гал¬ 
лереѣ берлинскаго стараго музея служатъ лучшимъ доказатель¬ 
ствомъ этого. 

3. Стереохромія. 

Такъ названный способъ живописи былъ основанъ—послѣ изо¬ 
брѣтенія растворимаго стекла въ Мюнхенѣ въ 1846 году Шлоттгауе- 
ромъ и Фуксомъ—на примѣненіи этого матеріала и усовершенство¬ 
ванъ съ цѣлью устраненія недостатковъ живописи аі Ггезсо, заклю¬ 
чающихся въ ограниченной прочности и трудности самой живописи. 

Подготовка состоитъ также изъ слоя штукатурки, толщиною 
около 1 *І 2 сантиметра, составленной изъ мельчайшей, старогагаен- 
ной мраморной извести и промытаго мелкаго кварцеваго песка. 
Штукатурка сначала пропитывается растворимымъ стекломъ, вслѣд¬ 
ствіе чего она какъ будто каменѣетъ. По этой подготовкѣ про¬ 
изводится живопись—по произвольному способу —акварельными 
красками, при выборѣ которыхъ слѣдуетъ быть весьма осторожнымъ 
по отношенію ихъ къ кремневой кислотѣ. При этомъ устраняются 
техническія трудности, а также составленіе тоновъ для сильныхъ 
тѣней. Когда картина закончена, ее пропитываютъ жидкимъ стек¬ 
ломъ. Очевидно, что прочности этой живописи на открытомъ воз¬ 
духѣ нельзя особенно довѣряться, а также — что нельзя подверг¬ 
нуть ее дѣйствію дождя. Что же касается богатства цвѣтовъ, то 
оно не заставляетъ желать ничего лучшаго, что доказывается на¬ 
примѣръ, стереохромическими картинами на лѣстницѣ новаго бер¬ 
линскаго музея (исп. Каульбахомъ). 

Поверхность этой живописи не имѣетъ блеска, также какъ аі 
Ггезео; за то не имѣетъ здѣсь мѣста то, что сказано въ своемъ 
мѣстѣ о необходимой простотѣ изображенія. 

4. Живопись казеиновыми красками. 

Такъ какъ жидкое стекло весьма чувствительно къ химиче 
скимъ вліяніямъ, то оно исключаетъ употребленіе массы красокъ. 
Вѣроятно, это обстоятельство и было причиною изобрѣтенія казеи¬ 
новыхъ красокъ, въ которыхъ казеинъ служитъ связывающимъ 
веществомъ. Послѣдній давно извѣстенъ въ сптцепечатняхъ и 
красильняхъ, какъ связывающее вещество, и играетъ также важ¬ 
ную роль въ сырныхъ и молочныхъ краскахъ. 

Казеинъ смѣшивается съ большинствомъ землистыхъ и мине¬ 
ральныхъ красокъ, получающихъ черезъ это блестящій и яркій цвѣтъ, 
и допускаетъ непрозрачную (разіоз) или прозрачную (Іазігеікі) 
окраску. Составитель казеиновыхъ красокъ—докторъ химіи Якобсонъ 
въ Берлинѣ. 

5. Темпера-живопись *) (Тешрѳгатаіегеі, реіпіиге еп бёігетре). 

Этотъ способъ живописи употреблялся исключительно въ 

*) Живопись водяпой, соковой пли клеевой краской. ( Прпмѣч . переводчика ). 


средніе вѣка до XV столѣтія для станковыхъ картинъ. Связываю¬ 
щимъ веществомъ служили прежде яичный желтокъ и клей, до¬ 
бытый изъ пергаментныхъ обрѣзковъ. Нынѣ употребляютъ смѣсь 
изъ яичнаго желтка, уксуса и венеціанскаго мыла. 

Этой краской можно писать какъ на штукатуркѣ, такъ и на 
холстѣ и бумагѣ, при чемъ картины получаются также безъ 
блеска, какъ аі Ггезсо, поэтому исполняютъ нынѣ орнаментальныя 
части вокругъ фреско и тому подобныхъ картинъ, и всегда при¬ 
мѣняютъ эту живопись для писанія болѣе тонкихъ орнаментовъ. 
Что касается яркости, сочности и прозрачности красокъ, то 
лучшаго и желать нельзя; употребленіе ихъ крайне простое, 
хотя онѣ и не прочнѣе обыкновенныхъ клеевыхъ красокъ; съ 
другой стороны картины эти немногимъ дороже писанныхъ клее¬ 
вою краскою. 

6. Восковая живопись. 

Называемая также энкажуикой (отъ греческаго = выжпгатель- 
ное искусство). Этотъ способъ живописи употреблялся уже у древ¬ 
нихъ грековъ и заключался въ томъ, что покрывали ею картины, 
писанныя акварельными или клеевыми красками, придавая имъ 
вмѣстѣ съ тѣмъ большую яркость и блескъ, вжигая помощью на¬ 
каленнаго желѣза въ окрашенную поверхность (штукатурку) слой 
воска. 

Оаыты, имѣющіе цѣлью возстановить это утерянное искусство, 
продолжались нѣсколько столѣтій. Наиболѣе употребительный въ 
настоящее время способъ, изобрѣтенный живописцемъ Фернбахомъ 
въ Мюнхенѣ, состоитъ въ томъ, что напитываютъ окрашиваемую 
штукатурку и законченную картину растопленнымъ, горячимъ 
воскомъ. 

Связывающимъ веществомъ для краски служитъ растворъ смолы 
въ скипидарѣ. 

Этотъ способъ примѣнялся для различныхъ картинъ, хотя и 
не для выдающихся, но по своей сложности не получилъ широ¬ 
каго примѣненія. 

7. Живопись на холстѣ. 

Когда требуется въ частномъ роскошномъ зданіи разукрасить по¬ 
мѣщеніе картинными изображеніями, то это дѣлается по обыкно¬ 
венію масляными или темпера картинами, писанными на холстѣ. 
Послѣднія вставляются, когда постройка почти что окончена, въ 
оставленныя для нихъ углубленія, какъ показано на чертежѣ, на 
которомъ: а — рама картины, прикрѣпляемая помощью винта с? къ 
потолку или къ рейкамъ, задѣланнымъ въ каменную кладку, с — 
галтель, скрывающая щель между рамою и, обдѣлкою, т.-е. шту¬ 
катурною тягою, стюкомъ и пр. 

У большихъ, особенно -, \ ж;-—. \ . /7 771 - 

потолочныхъ картинъ часто 'У/''' '- Л Ѵ/уш/А^ _ 

случается, что холстъ, впи- ' Ѵ/ / у~ с ЧшУ X 
тывая въ себя сырость, про- 
висаетъ (коробится); для 
этой цѣли устроена галтель У> 
с, удаливъ которую выпи- \ 
маютъ картину и натяги¬ 
ваютъ снова холстъ. Убранство картинами, писанными па 
холстѣ, употребительно по слѣдующимъ причинамъ: 1) оно не 
задерживаетъ производства работъ по постройкѣ, и 2) въ мас¬ 
терской несравненно легче и удобнѣе писать картины, чѣмъ 
прямо по потолку и фризамъ, затемненныхъ стеллюгами; наконецъ 
эти картины не требуютъ совершенно сухого и изолированнаго 
грунта, какъ раньше описанные способы монументальной живо¬ 
писи. Нерѣдко даже маскируютъ сырыя стѣны окрашеннымъ и 
натянутымъ холстомъ; при этомъ однако необходимо тщательно 
проолифить съ задней стороны раму и холстъ и озаботиться о 
томъ, чтобы пространство между холстомъ и картиною провѣтри¬ 
валось. 

8. Стекляная мозаика. 

Самый прочный способъ убранства стѣнъ красками неоспоримо 
— мозаика; способъ приготовленія слѣдующій: отливаютъ цвѣтныя 
стекляныя плитки, толщиною 10—12 миллим., распиливаютъ 
ихъ помощью пилы на узкія пластинки и затѣмъ послѣдователь¬ 
нымъ дѣленіемъ разбиваютъ ихъ на кубообразные куски Далѣе 
укладываютъ цвѣтные кубики вплотную другъ къ другу, на 
картонѣ, на которомъ нанесенъ требуемый рисунокъ, такъ, чтобы 
получался сопоставленіемъ кубиковъ цвѣтной рисунокъ, вполнѣ 
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соотвѣтствующій писанному оргиналу. Послѣ этого швы зали¬ 
ваются и вымазываются маслянымъ цементомъ, т.-е. замазкою, 
составленной изъ толченой извести и олифы. 

Полученную такимъ образомъ картину дѣлятъ на части, и за¬ 
тѣмъ приклеиваютъ ихъ къ стѣнѣ, помощью отличныхъ качествъ 
раствора (только не цементнаго — ради испаренія), оштукатуренной 
на-грубо такимъ же растворомъ. Отъ доброкачественности ра¬ 
створа зависитъ главнымъ образомъ долговѣчность мозаики и со¬ 
противленіе ея дѣйствію атмосферныхъ дѣятелей. Цвѣтъ стекля - 
ной массы (назыв. разіе) имѣетъ существенное вліяніе на цѣн¬ 
ность картины. Пурпуровая краска и оттѣнки ея — до мясного 
цвѣта — могутъ быть изготовляемы только помощью настоящаго 
золота, а потому вмѣстѣ съ золотою краскою,— это самыя дорогія; 
поэтому часто довольствуются нанесеніемъ тонкаго слоя этихъ 
красокъ на поверхность стекляной массы. 

Въ монументальныхъ картинахъ, которыя прикрѣплены не 
слишкомъ близко къ глазу, кладутъ плоскость излома кубиковъ 
на лицо, для достиженія сверкающаго, неопредѣленнаго блеска 
краски. Когда мозаику кладутъ вполнѣ на виду и предполагаютъ 


отполировать или отшлифовать поверхность ея, то нижнюю по¬ 
верхность (такъ назыв. плоскость отливки) кладутъ въ одной 
плоскости съ лицомъ картины. 

Въ настоящее время только двѣ фабрики пригодны для зака¬ 
зовъ мозаики: ВаІѵіаП (который вновь ввелъ это искусство *) въ 
Венеціи и ѴепеПап^Іаз-МапиГаеішгу въ Мурано. Что касается 
выбора того пли другого способа декоративной живописи, то съ 
одной стороны главнѣйшія данныя приведены выше въ описаніи, 
съ другой же приходится соображаться съ желаніемъ хозяина 
постройки, а главное — съ имѣющимися художественными силами 
и съ денежными средствами. Очевидно, что живопись аі ігезсо 
можетъ быть ввѣрена только хорошимъ художникамъ и обходится 
сравнительно дорого, вслѣдствіе необходимости постоянно имѣть 
подъ рукою мастеровыхъ (штукатуровъ). Обыкновенно же сто¬ 
имость самой работы, въ сравненіи съ денежнымъ вознагражде¬ 
ніемъ художника, — которому вмѣстѣ съ тѣмъ почти всегда пре¬ 
доставляютъ выборъ того или другого способа живописи,—едва 
ли играетъ роль. 

Перевелъ В. Бернгардъ. 


рІАГРЪВАТЕЛЬНЫЕ 


ПРИБОРЫ ВОЗДУШНОГО 


ОТОПЛЕНІЯ. 


Примѣненіе центральнаго отопленія въ зданіяхъ, устраиваемыхъ 
въ нашихъ отдаленныхъ провинціяхъ, весьма часто терпитъ не¬ 
удачи и, не безъ основанія, вызываетъ въ средѣ провинціальнаго 
общества предубѣжденіе и антагонизмъ противъ «Амосовскихъ» 
печей (такъ глубокая провинція называетъ всякій безъ различія 
центральный нагрѣватель) — явленіе, о которомъ нельзя не сожа¬ 
лѣть и которое желательно было-бы по мѣрѣ возможности 
упразднить, такъ какъ центральное отопленіе, особенно въ об¬ 
щественныхъ зданіяхъ, имѣетъ передъ комнатными печами массу 
технических ь, санитарныхъ и экономическихъ преимуществъ, 
распространяться о которыхъ здѣсь я не стану, такъ какъ они 
хорошо извѣстны каждому строителю. 

Причины неудачъ весьма разнообразны; въ большинствѣ же, 
по крайней мѣрѣ въ глухихъ, отдаленныхъ провинціяхъ, эти при¬ 
чины чаще всего заключаются въ томъ, что за устройство цен¬ 
тральнаго отопленія берутся разные самозваные техники, мастера- 
самоучки, печники, искусившіеся въ постройкѣ домашнихъ бан¬ 
ныхъ печей, и тому подобный народъ, — конечно, не имѣющій ни 
малѣйшаго понятія о дѣлѣ, а провинціальное общество,—какъ 
частные домовладѣльцы, такъ и учрежденія, совѣты и разное на¬ 
чальство, имѣющіе рѣшающій голосъ въ строительныхъ вопросахъ, — 
не вдаваясь особенно въ разборъ сущности дѣла, относитъ пла¬ 
чевные результаты къ непремѣннымъ свойствамъ самой системы, 
которая, такимъ образомъ, окончательно дискредитируется. 

Когда, въ 1883 году, мнѣ пришлось въ Красноярскѣ присту¬ 
пить къ постройкѣ двухъ довольно значительныхъ для такого гу- 
дернскаго города зданій, именно зданія женской гимназіи и дома 
бля отдѣленія Государственнаго Банка, и я ввелъ въ проекты 
центральное воздушное отопленіе, то противъ послѣдняго подня¬ 
лись многіе голоса и возникло множество — возраженій, конечно, 
несостоятельныхъ въ глазахъ техника, но имѣвшихъ значеніе 
хотя бы, напримѣръ, въ средѣ членовъ Попечительнаго Совѣта 
гимназіи. Говорилось и о невозможности достаточно нагрѣть ка¬ 
лориферами зданіе во время суровыхъ сибирскихъ морозовъ, до¬ 
ходящихъ до — 40° К, и о неравномѣрности распредѣленія тепла 
въ двухъэтажномъ зданіи (тепло всегда будетъ уносить въ 
верхній этажъ, а нижній всегда будетъ холодный, это, дескать, 
законъ природы), и о сухости воздуха, имѣющей вредное вліяніе 
на здоровье, и проч. и проч.; все это, конечно, не ново, и много 
разъ говорилось и писалось,—но въ глубокой провинціи не ди¬ 
ковина, что обыватели занимаются «открываніемъ Америки». 
Нужно было много словопреній и даже много находчивости п из¬ 
воротливости для того, чтобы отстоять центральное отопленіе въ 
зданіи женской гимназіи, гдѣ, съ моей точки зрѣнія, оно было 
особенно желательно въ виду обязательной по условію заданія 
проекта вентиляціи въ размѣрѣ 2*/а куб. саж. въ часъ на каждую 
изъ 200 ученицъ. И таково, все-таки, сильно мѣстное предубѣж¬ 
деніе, что даже при окончательномъ утвержденіи проекта генералъ- 
губернаторомъ техническое отдѣленіе Совѣта Главнаго Управленія 
Восточной Сибири оговорило, чтобы при постройкѣ въ стѣнахъ 
оставлено было достаточное число дымовыхъ каналовъ для по¬ 


становки въ комнатахъ голландскихъ печей на случай неудачи 
пневматическаго отопленія! 

Устроенное мною въ обоихъ зданіяхъ отопленіе въ сущности 
не представляетъ ничего особеннаго; упомяну только, что при 
заложеніи теплопроводныхъ (такъ наз. жаровыхъ) каналовъ я 
строго держался того, чтобы къ каждому тепловому душнику велъ 
отдѣльный, самостоятельный каналъ, берущій начало въ общей 
тепловой галлереѣ, которая проходитъ по всему зданію подъ по¬ 
ломъ перваго этажа и находится въ непосредственномъ сообщеніи 
съ камерами калориферовъ. Сѣченія тепловыхъ каналовъ, всѣ 
однообразныя въ каждомъ этажѣ соотвѣтственно расчетному сѣче¬ 
нію самаго длиннаго капала этого этажа, были впослѣдствіи, по 
приведеніи отопленія въ дѣйствіе, урегулированы устройствомъ 
въ нихъ поперечныхъ стѣнокъ съ отверстіями, величина которыхъ 
опредѣлялась опытомъ, такъ чтобы достигнуть равномѣрнаго во 
всемъ зданіи притока тепла черезъ душники (по указанію комнат¬ 
ныхъ термометровъ). Эту часть конструкціи, не подвергающуюся 
по времени поврежденіямъ и порчѣ, кромѣ развѣ случаевъ экстра¬ 
ординарныхъ, можно было считать вполнѣ надежною для правиль¬ 
наго дѣйствія при всякихъ обстоятельствахъ и гарантированною 
отъ пертурбацій и неправильностей тяги. Особенную же заботу 
для меня составляло устройство самыхъ нагрѣвательныхъ прибо¬ 
ровъ, пли калориферовъ. Всѣ болѣе или менѣе извѣстныя и 
употребляемыя у насъ системы кирпичныхъ теплоемныхъ калори¬ 
феровъ казались мнѣ нелишеннымп многихъ существенныхъ не¬ 
достатковъ и неудобствъ, изъ которыхъ главнѣйшіе суть слѣ¬ 
дующіе: 

а) Всѣ они, имѣя родоначальникомъ блаженной памяти кало¬ 
риферъ Амосова съ чугунными трубами, состоятъ изъ горизон¬ 
тальныхъ кирпичныхъ дымоходовъ; такое направленіе, во-первыхъ, 
не такъ выгодно для передачи тепла, какъ вертикальное; во-вто¬ 
рыхъ, непрактично въ томъ отношеніи, что каждая малѣйшая, 
такъ сказать, волосная трещина въ кирпичномъ покрытіи гори¬ 
зонтальныхъ дымоходовъ, отдѣляющемъ горячіе газы отъ нагрѣ¬ 
ваемаго воздуха, легко пропускаетъ дымъ и копоть; образованіе 
же такихъ трещинъ, и даже весьма значительныхъ, неминуемо въ 
горизонтальныхъ каналахъ отъ усыханія кладки по ихъ длинѣ; 
между тѣмъ при вертикальныхъ каналахъ вѣроятность появленія 
трещинъ несравненно меньше: горизонтальныхъ трещинъ въ 
швахъ при высыханіи кладки подъ дѣйствіемъ груза не обра¬ 
зуется; вертикальныя же хотя и могутъ образоваться отъ попе¬ 
речной усышкп стѣнокъ канала, но никогда не будутъ значи¬ 
тельны, такъ какъ самыя поперечныя измѣренія канала невелики; 
главное же, въ такія трещины, совпадающія съ направленіемъ 
тяги горючихъ газовъ, дымъ не такъ стремится проникнуть, какъ 
въ трещины покрытія горизонтальныхъ каналовъ, и сами такія 
трещины скоро затягиваются извнутри налетомъ сажи. 


*) Въ послѣднее время отекляная моэаика исполнялась съ успѣхомъ на 
Императорскомъ стекляномъ заводѣ въ Петербургѣ. (Прим, переводчика ). 
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б) При горизонтальномъ расположеніи нѣсколькихъ рядовъ 
каналовъ одинъ надъ другимъ разстройство нижняго канала вле¬ 
четъ за собою неминуемо осадку и разстройство верхнихъ; до 
нѣкоторыхъ оборотовъ невозможно бываетъ достигнуть ни для 
осмотра ихъ, ни для починки въ случаѣ надобности, иначе, какъ 
разобравъ значительную часть сосѣднихъ пли верхнихъ оборо¬ 
товъ; между тѣмъ именно при кирпичныхъ калориферахъ очень 
важно имѣть возможность осматривать постоянно всѣ стѣнки, от¬ 
дѣляющія дымъ отъ нагрѣваемаго воздуха, и въ случаѣ образо¬ 
ванія малѣйшей щели, обозначающейся просачиваніемъ дыма, безъ 
хлопотъ и неудобствъ замазать ее, на первыхъ же порахъ гли¬ 
ною, чѣмъ въ большинствѣ случаевъ предупреждается дальнѣйшее 
разстройство прибора. Наконецъ, важно для ремонта прибора 
имѣть возможность при надобности переложить даже нк-ново 
тотъ или другой оборотъ, не трогая остальныхъ частей нагрѣ- 
вателя; это обстоятельство имѣетъ особое значеніе не только въ 
отношеніи удобства и экономіи ремонта, но и потому, что при 
ремонтѣ печей въ глухой провинціи, часто безъ надзора техника, 
какимъ-нибудь печникомъ, за послѣднимъ при такихъ условіяхъ 
легко присмотрѣть домохозяину и наблюсти, чтобы было сложено 
вновь только то, что прежде тутъ было, не мудрствуя лукаво, 
тогда какъ при перекладкѣ значительной части прибора, какъ это 
неизбѣжно при ремонтѣ калориферовъ употребительныхъ системъ 
съ горизонтальными ходами, печнику, работающему безъ автори¬ 
тетнаго контроля техника, представляется широкое поле для фан¬ 
тазіи и разныхъ усовершенствованій, до которыхъ, какъ извѣстно 
изъ практики, всякій уважающій себя печникъ большой охотникъ 
и которыя, конечно, могутъ только исказить и испортить при¬ 
боръ. 

в) Во многихъ изъ употребляющихся кирпичныхъ калорифе¬ 
ровъ очистка дымоходовъ затруднительна, а иногда и невоз¬ 
можна. 

г) Ни при одномъ изъ употребляющихся кирпичныхъ калори¬ 
феровъ нѣтъ приспособленій для увлаженія воздуха. 

Поставить въ выстроенныхъ мною зданіяхъ калориферы одной 
изъ такихъ системъ я не рѣшился; мѣстные противники калори¬ 
феровъ, оспаривая преимущества ихъ, не безъ основанія проро¬ 
чествовали: «пусть вы устроите дѣйствительно превосходныя 
печи; но вѣдь онѣ не вѣчны, и вы не обяжетесь вѣчно пребы¬ 
вать здѣсь; а не будетъ васъ и въ печахъ что-нибудь приклю¬ 
чится вѣдь поправить некому; и зданіе останется стоять нето¬ 
пленое». Во избѣжаніе такого казуса и будущихъ заглазныхъ 
нелегкихъ пожеланій надо было создать совершенно новый типъ 
нагрѣвателей, который съ простотою конструкціи, доведенной до 
крайней, такъ сказать, элементарности, соединялъ бы слѣдующія 
качества: 

а) былъ доступенъ для осмотра и починки во всѣхъ своихъ 
частяхъ; представлялъ возможность удобнаго ремонта или пере¬ 
кладки каждой части безъ разборки остальныхъ; 

б) былъ удобенъ для очистки; 

в) не требовалъ для постройки и будущаго ремонта никакпхъ 
экстраординарныхъ матеріаловъ и приборовъ, кромѣ всегда имѣю¬ 
щихся подъ рукою, а также никакпхъ спеціальныхъ рабочихъ, кромѣ 
обыкновенныхъ каменщиковъ (даже не печниковъ); 

г) стоилъ бы возможно дешевле; 

и д) удовлетворялъ бы, само собою разумѣется, общимъ тех¬ 
ническимъ условіямъ лучшихъ нагрѣвательныхъ приборовъ, т. е. 
давалъ нужное количество тепла при возможно-меньшемъ расходѣ 
топлива (другими словами, имѣлъ бы возможно бблыпій коэффи¬ 
ціентъ полезнаго дѣйствія), имѣлъ надлежащую теплоемкость, 
надлежащую температуру поверхности, передающей тепло, не 
портилъ нагрѣваемаго воздуха и былъ снабженъ приспособленіемъ 
для увлаженія воздуха. 

Задача эта рѣшена мною, по мѣрѣ сплъ устройствомъ нагрѣ¬ 
вателей, изображенныхъ на прилагаемыхъ чертежахъ. 

Конструкція нагрѣвателей въ обоихъ зданіяхъ въ основныхъ 
чертахъ одна и та же, а именно: 

а — топливникъ съ дверцами для накладыванія дровъ и съ 
чугунными колосниками; колосники въ нагрѣвателѣ А цѣльные, 
въ нагрѣвателѣ же В я воспользовался ради экономіи — имѣвши¬ 
мися чугунными колосниками отъ разобранныхъ мною печей, 
устроенныхъ было въ знаніи гимназіи *); этп колосники были 

*) Курьезъ: по постройкѣ зданія гимназіи вчернѣ Попечительный Со¬ 
вѣтъ, найдя, вѣроятно, что я не нуженъ болѣе, позволилъ себѣ относительно 
меня рядъ такихъ дѣйствій, что я вынужденъ былъ отклонить отъ себя 
дальнѣйшее завѣдываніе постройкой; калориферы были сложены, подъ номи¬ 
нальнымъ вѣдѣніемъ мѣстнаго офиціальнаго техника, какимъ-то ссыльнымъ 


всего аршинной длины, почему пришлось положить ихъ въ два 
ряда, поддержавъ по средпнѣ чугувной салочкой, видной на разрѣ¬ 
захъ АБ и ДЕ\ такимъ образомъ обусловился размѣръ длины 
топливника въ 2 аршина; 

б —поддувало и зольникъ съ подомъ, нѣсколько наклоннымъ 
для удобнѣйшаго выгребанія золы. 

Изъ топливника горячіе газы переходятъ въ первый, опускной 
оборотъ, въ нижпей части котораго раздѣляются на двѣ струи, 
которыми переходятъ въ подъемные обороты 2 п 2 (см. разрѣзъ 
по ЖЗ ) и, слѣдуя далѣе по порядку нумеровъ дымоходовъ и по 
направленію, обозначенному на чертежахъ стрѣлками (см. планъ 
по НО и разрѣзы), возвращаются въ сосѣдство перваго оборота, 
гдѣ соединяются въ одну дымоотводную трубу в. Изъ чертежей 
видно, что обороты составляютъ какъ бы батарею вертикальныхъ 
кирпичныхъ каналовъ, соединенныхъ между собою короткими го¬ 
ризонтальными колѣнами; размѣщеніе дымоходовъ въ камерѣ та¬ 
кое, что черезъ оставленные между рядами ихъ проходы (шир. 
10 вершк.) можно свободно пройти къ каждому изъ нихъ, осмо¬ 
трѣть его и въ случаѣ нужды смазать, исправить и даже пере¬ 
ложить за-ново. Промежутки между смежными дымоходами въ 
одномъ ряду оставлены въ 3 вершка, что совершенно достаточно 
для осмотра и для смазки. Тѣснота камеры въ нагрѣвателѣ А за¬ 
ставила сблизить между собою ряды оборотовъ по два вмѣстѣ, 
что впрочемъ, не нарушило существенно условія непосредствен¬ 
наго доступа къ каждому изъ оборотовъ, хотя бы съ одной только 
стороны, не нарушило возможности удобно чистить ихъ, осматри¬ 
вать со всѣхъ сторонъ черезъ промежутки между ними и смазы¬ 
вать ихъ глиною *). 

Для очистки дымоходовъ вверху и внизу каждаго оборота 
оставлены отверстія к (такъ называемыя чистки ), закладываемыя 
тщательно-прнтесавною изъ кирпича плиткою на ребро, замазы¬ 
ваемою глиною. 

Дымоотводная труба в — закрывается по окончаніи топки по¬ 
мощью обыкновенной задвпжки въ стѣнѣ (барана). 

г — холодныя поддувала, или каналы въ стѣнахъ, для притока 
въ камеру нагрѣвателя свѣжаго наружнаго воздуха. Въ камеру 
каналы эти выходятъ открытымъ устьемъ **), а съ наружнымъ 
воздухомъ сообщаются посредствомъ отверстій съ рѣшетками п 
клапанами. Наружныя отверстія этихъ приводныхъ каналовъ я 
счелъ болѣе цѣлесообразнымъ не поднимать на значительную вы¬ 
соту надъ землею, а помѣстить въ цоколѣ зданія, такъ какъ эти 
отверстія выходятъ въ садики, гдѣ воздухъ и на небольшомъ 
возвышеніи отъ почвы достаточно чистъ для вентиляціи и во вся¬ 
комъ случаѣ чище, чѣмъ постоянно пропитанный пылью воздухъ 
красноярскихъ улицъ, взятый даже на высотѣ второго этажа ***). 

Регулпрованіе притока наружнаго воздуха производится по¬ 
мощью клапана, находящагося прп наружномъ отверстіи; это 


кондукторомъ; когда, съ наступленіемъ эимы, стали ихъ топить, то тепла 
они не давали, а наполняли классы и корридоры гимназіи дымомъ, копотью 
и угаромъ. Трудно передать всю курьевность устройства этихъ калорифе¬ 
ровъ, хотя развязность устроителей и придавала имъ офиціально названіе 
«системы Войницкаго». Нечего п говорить, разумѣется, что ничего общаго 
съ приборомъ почтеннаго спеціалиста по части отопленія эти калориферы не 
имѣли. Тогда Попечительный Совѣтъ вновь обратился ко мнѣ. Въ виду 
прежняго образа дѣйствій Совѣта я, конечно, наотрѣэъ отказался бы, если бы 
отказъ мой не обрушивался прежде всего на ничѣмъ не повипныхъ дѣво- 
чекъ-гимназистокъ, обреченныхъ выносить духоту, холодъ и угаръ; въ виду 
этого я не счелъ себя вправѣ уклониться и, сломавъ ни къ чему непригод¬ 
ныя печи, занялся устройствомъ отопленія и вентиляціи въ зданіи. Конецъ 
сибирскій: когда нужда миновала, опять ва старое; даже гонорара не до¬ 
платили. 

*) Нѣтъ доступа въ этомъ нагрѣвателѣ Л только къ первому, опускному 
обороту, слѣдующему непосредственно за топливникомъ; но этотъ оборотъ 
совершенно не требуетъ очистки, такъ какъ сажа накопляется только въ 
послѣднихъ оборотахъ, гдѣ дымъ уже нѣсколько охладился; значительная 
же толщина стѣнокъ и употребленіе для этого оборота огнеупорнаго кирпича 
придаютъ ему сравнительно большую прочность, такъ что въ ремонтѣ или 
перекладкѣ этого оборота едва-ли скоро встрѣтится надобность; впрочемъ 
все-таки это несовершенство, котораго желательно избѣгать, что и сдѣлано 
мною въ позднѣйшемъ по порядку устройства нагрѣвателѣ Б. 

**) Во многихъ калориферахъ каналы для притока свѣжаго воздуха про¬ 
должаются подъ поломъ камеры или въ боковыхъ стѣнахъ и сообщаются съ 
камерой множествомъ отверстій въ равныхъ частяхъ камеры, для равномѣр¬ 
наго распредѣленія притекающаго воздуха по низу камеры; по моему мнѣнію 
это не имѣетъ существеннаго значенія, такъ какъ притекающій холодный 
воэдухъ и безъ того распредѣлится по низу камеры, какъ болѣе тяжелый, 
прежде чѣмъ успѣетъ согрѣться. 

***) Въ Красноярскѣ постоянно господствуютъ сильные юго-западные 
вѣтры по направленію долины р. Енисея, какъ раэъ вдоль главныхъ го¬ 
родскихъ улицъ; мостовыхъ нѣтъ, и въ воэдухѣ постоянно виситъ облако 
тончайшей пыли пэъ частицъ ила, такъ-какъ верхній слой почвы, составлявшій 
когда-то дно Енисея, состоитъ изъ мелкаго иловатаго наноснаго песка. 
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впрочемъ, не представляетъ особеннаго неудобства, такъ какъ 
открывать или закрывать этотъ клапанъ приходится не болѣе 
двухъ разъ въ сутки. 

д — тепловая галлерея, откуда берутъ начало вертикальные 
тепловые каналы, проводящіе нагрѣтый воздухъ къ душникамъ. 

е — увлажптельный резервуаръ изъ толстого (20 фунт, въ 
листѣ) листового желѣза, съ запаянными швами и съ закатанною 
въ края телеграфною проволокою. Вода наливается посредствомъ 
воронки, помѣщенной снаружи передней стѣны калорифера на 
такомъ уровнѣ, чтобы увлажнительный сосудъ не могъ перепол¬ 
ниться. Величина увлажитѳльнаго резервуара опредѣлена по ра¬ 
счету на 60°| о влажности при самой низкой наружной температурѣ 
(—37,5° С.). 

л — шанцы, или пустоты подъ топкою и подъ дымоходами; 
планъ ЛР показываетъ расположеніе шанцевъ. 

Входъ въ калориферную камеру запирается двойными дверями, 
плотно пригнанными къ заложеннымъ въ кладку, закладнымъ ра¬ 
мамъ. Рамы въ мѣстахъ прикосновенія къ кладкѣ обернуты вой¬ 
локомъ. Было бы безполезно обивать дверныя полотна извнутри 
желѣзомъ, какъ это иногда дѣлается, потому что во-первыхъ, тем¬ 
пература въ камерѣ вовсе не такъ высока, чтобы дерево могло 
загорѣться (тахішит 70° С.), во-вторыхъ, желѣзная обшивка не 
предохранила бы дерева отъ воспламененія. 

Въ нижней части дверныхъ полотенъ имѣются отверстія съ 
рѣшетками и клапанами, около 12 вершковъ въ квадратѣ; эти 
отверстія замѣняютъ собою такъ называемые возвратные каналы 
и служатъ для циркуляціи черезъ камеру внутренняго воздуха 
помѣщеній въ то время, когда въ вентиляціи нѣтъ надобности и 
когда, слѣдовательно, холодное поддувало камеры закрыто. 

Я не стану приводить здѣсь подробныхъ вычисленій, служив¬ 
шихъ мнѣ руководствомъ при проектированіи этихъ нагрѣвателей, 
такъ какъ это было бы утомительно для читателя и не особенно 
интересно въ виду того, что подобные численные расчеты не 
имѣютъ общаго значенія, а относятся только къ данному частному 
случаю. Цѣль моя главнымъ образомъ очертить общую систему 
конструкціи и расположенія частей нагрѣвателей, оказавшихся 
на практикѣ весьма удовлетворительными. Въ самомъ дѣлѣ два 
нагрѣвателя лит . А отопляли въ теченіе предыдущей зимы зда¬ 
ніе отдѣленія Государственнаго Банка, длиною 17 1 3 саж., шири¬ 
ною 8*/а саж., въ три этажа (въ томъ числѣ жилой подвальный), 
съ общимъ кубическимъ содержаніемъ въ 864 куб. саж., при слѣ¬ 
дующихъ обстоятельствахъ: зданіе неоконченное, стояло всю зиму 
съ временными одиночными оконными переплетами и одиночными 
наружными дверями; внутренняя штукатурка была передъ этимъ 
только что окончена, въ верхнихъ этажахъ въ октябрѣ, а въ 
подвальномъ этажѣ въ первой половинѣ ноября, слѣдовательно, 
была совершенно сырая; въ зданіи производились зимою плотнич¬ 
ныя и другія работы, почему, при ходьбѣ рабочихъ и носкѣ ма¬ 
теріаловъ наружныя двери весьма часто отворялись; морозы про¬ 
шедшей зимой доходили до 32° К и стояли выше 20° весь декабрь, 
январь и половину февраля. Тѣмъ не менѣе при топкѣ только въ 
самые сильные морозы по два раза, а въ прочее время по одному 
разу въ сутки и при расходѣ плохихъ сосновыхъ дровъ (остат¬ 
ковъ отъ постройки), наибольшемъ въ 2 з и среднемъ за зиму 
менѣе *І 2 сажени однополѣнной въ сутки (на оба нагрѣвателя), въ 
зданіи поддерживалась постоянная температура въ 13 — 14° К. 
(16— 17</2°С.) рабочіе работали въ однѣхъ рубашкахъ и штука¬ 
турка за зиму просохла *) — результатъ, превосходящій всѣ расчеты 
и ожиданія. При этомъ за цѣлую зиму ни малѣйшаго разстройства 
прибора не послѣдовало, а очистка дымоходовъ и выводной дымо¬ 
вой трубы потребовалась всего два раза въ зиму. 

Нагрѣватели лит. Б въ зданіи женской гимназіи были сло¬ 
жены зимою, въ февралѣ и мартѣ, и окончены только къ апрѣлю 
(работа производилась при временныхъ желѣзныхъ печахъ); по¬ 
этому они не были еще испытаны въ теченіе цѣлаго зимняго пе¬ 
ріода; но, судя по испытанію ихъ въ апрѣлѣ, когда еще были 
здѣсь легкіе морозцы въ 10—15° К, и они далеко превзойдутъ 
ожиданія и расчеты. 

Впрочемъ, вотъ нѣкоторыя численныя данныя для нагрѣва¬ 
телей Б: 

Зданіе женской гимназіи, длиною 26*/з саж., при ширинѣ въ 
бѴз саж., съ среднимъ выступомъ на длинѣ 8Ѵз саж. при ширинѣ 


*) Масса воды постоянпо конденсировалась на стеклахъ оконныхъ рамъ; 
для стока ея въ подставленные подъ окнами глиняные горшки положены 
-были холщевыя кишки, набитыя пескомъ; наполнявшіеся водою горшки 
выносили и опоражпивали по два раза въ сутки. 


4 саж., имѣетъ два этажа, при общемъ кубическомъ содержаніи въ 
1120 куб. саж. — По расчету потеря теплоты въ зданіи, имѣю¬ 
щая вознаграждаться дѣйствіемъ нагрѣвателей, со включеніемъ 
расхода тепла на увлажепіе и на вентиляцію (500 куб. саж. въ 
часъ), кромѣ движущей силы для вытягиванія испорченнаго воз¬ 
духа, для чего имѣются особые позывные камины, составляетъ 
при морозѣ 30° К (37,5° С.) круглою цифрою около 260,000 Е. Т. 
въ часъ, а въ теченіе сутокъ 6.240,000 Е. Т.—Теперь посмо¬ 
тримъ сколько тепла могутъ дать два нагрѣвателя лит. Б. Пло¬ 
щадь рѣшетки одного калорифера составляетъ 4,66 X 3,50 = 16,31 
кв. ф.; полагая, что на 1 кв. футѣ рѣшетки сгораетъ въ часъ 
13 фунтовъ обыкновенныхъ дровъ *), получимъ что въ теченіе 
часа сгоритъ 16,31 X 13 = 212,03 фунт, дровъ; количество тепла, 
развиваемое этимъ количествомъ дровъ въ приборѣ, опредѣлится 
формулою: 

N = 0,80 ГР — срРи (Т — Г) **); гдѣ: 

Г = 2900 Е. Т. теплопроизводительная способность дровъ. 

Р = 212,03 фунт. — вѣсъ дровъ, сгорающихъ въ приборѣ въ 
данное время. 

и = 122,9 куб. ф. —практическій, приведенный къ 0°, объемъ 
воздуха, необходимый для горѣнія въ топливникѣ 
1 фунта дровъ. 

р = 0,089 фунт. — вѣсъ 1 куб. фута воздуха при 0°. 

с = 0,238 Е. Т. — теплоемкость воздуха, или газообразныхъ 
продуктовъ горѣнія. 

Т = 100°С. — температура, при которой газы выходятъ въ 
дымовую трубу. 

Г = 17°С. — температура воздуха, притекающаго чрезъ под¬ 
дувало. 

Подставляя численныя величины и производя вычисленіе, по¬ 
лучаемъ: 

N = 446019,95 Е. Т., или круглою цифрою 

N = 446000 Е. Т. 

Принимая полезное дѣйствіе прибора въ 80°/ о , получимъ за 
1 часъ топки одного нагрѣвателя количество тепла, идущее въ 
дѣло: 

0,8 N = 356800 Е. Т. 

А для двухъ нагрѣвателей: 

2 X 0,8 N = 713600 Е. Т. 

Слѣдовательно, для пополненія суточнаго расхода тепла по¬ 
требуется при морозѣ въ — 37,5° С. топить нагрѣватели въ про¬ 
долженіе 9 часовъ, т. е. напримѣръ производить по двѣ топки 
въ сутки, каждую по 4‘| 2 часа; при этомъ будетъ расходоваться 
дровъ: 

212,03 X 2 X 9 = 3816,54 фунта; 
или, принимая вѣсъ полусухихъ, годовалыхъ дровъ въ 225 
пуд. куб. саж. или въ 26,4 фунт, въ 1 куб. футѣ ***), потребуется 
въ сутки 141 куб. футъ или 0,41 куб. саж., или 11 куб. аршинъ 
годовалыхъ дровъ. 

Но всей вѣроятности, этого количества дровъ выходить въ 
дѣйствительности не будетъ, такъ какъ расчетъ потери тепла въ 
строеніи сдѣланъ съ значительнымъ запасомъ на разныя случай¬ 
ности. Но если бы даже расходъ дровъ былъ и болѣе исчислен¬ 
наго, напр. кругомъ за всю зиму по 1 однополѣнной сажени въ 
сутки, то это составило бы 30 саженъ въ мѣсяцъ или за 7 мѣ¬ 
сяцевъ 210 саж.; тогда какъ при отопленіи голландскими печами, 
потребовалось бы до 50 такихъ печей и, считая на каждую по 
7<| 4 саж. въ мѣсяцъ (что умѣренно), за зиму вышло бы 50 X 1,25 X 
7 = 437,5 саж.; слѣдовательно экономія болѣе чѣмъ вдвое. 

Стоимость устройства двухъ нагрѣвателей Б въ женской ги¬ 
мназіи обошлась около 1,000 рублей, кромѣ старыхъ колосниковъ, 
асъ ними до 1,200 рублей; стоимость 50 самыхъ простыхъ гол¬ 
ландскихъ печей, считая умѣренно по 80 рублей за печь, соста¬ 
вила бы не менѣе 4,000 рублей. 

Въ заключеніе считаю не лишнимъ сказать нѣсколько словъ о 
самомъ производствѣ работъ по устройству описанныхъ нагрѣ¬ 
вателей. 

Вынувъ землю между стѣнами подвала до надлежащей глу¬ 
бины, накладывали въ два слоя, каждый по 3 вершка, кирпичный 

*) См. Лукашевичъ. Курсъ отопленія и вентиляціи, стр. 173. Табл. № 17. 

Я, впрочемъ, имѣю основаніе по непосредственнымъ опытамъ считать 
эту норму слишкомъ малою; дрова на рѣшеткѣ горятъ чуть не вдвое 
скорѣе. 

**) ІЬИ. стр. 62. уравн. 34. 

***) У Лукашевича (стр. 143) показано 31,1 ф. въ 1 куб. ф., что соот¬ 
вѣтствуетъ сырымъ дровамъ (275 пуд. куб. саж.); для опредѣленія количе¬ 
ства дровъ мѣрою, мы предпочли взять меньшую цыфру. 
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щебень, заливая каждый рядъ растворомъ и плотно утрамбовывая; 
гакимъ образомъ получался слой сплошного бетоннаго основанія 
і ъ 6 вершковъ толщиною, сверхъ котораго выстилали тщательно 
йодъ ватерпасъ и рейку кирпичемъ — въ нагрѣвателѣ лит. А 
:ва, а въ нагрѣвателѣ лит. Б три ряда; послѣдній рядъ высти¬ 
лался на глинѣ; на немъ расчерчивался рѣзцомъ или гвоздемъ 
планъ нагрѣвателя, а на стѣнахъ камеры, продольныхъ и задней, 
ертились отвѣсныя линіи — слѣды вертикальныхъ плоскостей, 
Чраничпвающихъ обороты, топку и проч.; этотъ пріемъ облег¬ 
чаетъ правильное веденіе кладки и соблюденіе отвѣса, для чего 
достаточно натянуть шнуръ между соотвѣтствующими чертами. 

Для кладки калориферовъ употреблялся красный,хорошо обожжен¬ 
ный, звѣнящій кирпичъ; на внутреннюю облицовку топливника, 
сводъ и первый оборотъ, какъ показано на чертежахъ косою штри¬ 
ховкою, шелъ мѣстный огнеупорный кирпичъ, приготовленвый 
ьъ одну толщину съ краснымъ кирпичемъ, т. е. въ 1 4 |* вершка, 
ля лучшей перевязи въ рядахъ. Глина употреблялась для краснаго 
і ирпича обыкновенная, чистая, не очень жирная, но отнюдь не 
иловатая; для огнеупорнаго (бѣлаго) кирпича шла тоже огнеупор¬ 
ная глина, изъ которой выдѣланъ и кирпичъ. 

Толщина стѣнокъ дымовыхъ оборотовъ, какъ видно изъ чер¬ 
тежей, различна и уменьшается по мѣрѣ удаленія оборотовъ отъ 
топливника, что сдѣлано съ цѣлью достиженія возможной равно¬ 
мерности температуры внѣшней, соприкасающейся съ нагрѣваемымъ 
оздухомъ, поверхности оборотовъ. Въ нагрѣвателѣ А первый и 
торые обороты имѣютъ толщину стѣнокъ въ 4 вершка, а всѣ 
остальные обороты — въ 2 вершка. Въ нагрѣвателѣ Б, гдѣ коли¬ 
чество горячихъ газовъ гораздо больше, чѣмъ въ А , стѣнки пер¬ 
ваго и вторыхъ оборотовъ имѣютъ толщину въ 4 вершка, треть¬ 
ихъ и четвертыхъ—3 вершка, пятыхъ и шестыхъ — 2 1 /* вершка, 
и остальныхъ — 2 вершка. 

Живыя сѣченія оборотовъ также уменьшаются по мѣрѣ удале¬ 
генія отъ топливника и уменьшенія объема газовъ отъ охлажде¬ 
нія; въ нагрѣвателѣ А первый оборотъ имѣетъ площадь 10 X 6 
хзршковъ, вторые по 6 X 6 вершковъ и остальные по 6 X 5 вер¬ 
шковъ; въ нагрѣвателѣ Б первый оборотъ имѣетъ 16 X 8 вершк., 
вторые — по 8X8 вершк., третьи 8X7, четвертые 7X7, 
пятые 7X6, шестые 6X6, седьмые и восьмые 6X5 и осталь¬ 
ные по 5 X 5 вершковъ. 

Для кладки стѣнокъ дымовыхъ оборотовъ обыкновенный кир¬ 
пичъ опиливался въ требуемую ширину помощью пилки безъ 
зубцовъ (изъ толстого листового желѣза). Всѣ кирпичи пригоня¬ 
лись сперва тщательно нк-сухо, приправлялись и, если нужно, 
притирались. Затѣмъ они вымачивались въ ушатахъ съ водою до 
насыщенія, при чемъ поверхность ихъ освобождалась отъ пыли и 
ворошка, образовавшагося при пилкѣ или притиркѣ; за вымачи¬ 
ваніемъ кирпича наблюдалось самымъ педантическимъ образомъ, 
такъ какъ оно составляетъ одно изъ важнѣйшихъ условій удачи 
и прочности всякой серьезной печной работы. При кладкѣ строго 
соблюдалась также самая правильная перевязка и горизонталь¬ 
ность рядовъ; кладка производилась по уставленнымъ отвѣсно 
ейкомъ, на которыхъ нарѣзаны были ряды, (по 1 3 |* вершка каж- 
ый; мѣстный кирпичъ нѣсколько полнѣе Г|з вершковъ, такъ что 


шовъ выходилъ нѣсколько менѣе *| 4 вершка); кромѣ того каждые 
3—4 ряда повѣрялись уровнемъ. 

Кладка дымовыхъ оборотовъ перевязывалась толстою печною 
проволокою, пропуская ее вдоль стѣнки по постели ряда и оста¬ 
вивъ съ обѣихъ сторонъ концы достаточной длины для того, чтобы 
соединить и затянуть ихъ выше, захвативъ ими по высотѣ три 
ряда кладки; черезъ два ряда отъ первой клалась на постель слѣ¬ 
дующая проволока, захватывавшая опять три ряда, и т. д.; на 
поперечныхъ стѣнкахъ проволока размѣщалась также, но въ пере¬ 
межку съ продольными проволоками; вязка проволокою изобра¬ 
жена схематически на прилагаемомъ чертежѣ. 

Такимъ порядкомъ получалась непрерывная связь рядовъ между 
собою отъ низа до самаго верха; стѣнки топливника также пере¬ 
вязывались проволокою, скрученною вдвое и положенною на по¬ 
стели въ двѣ пряди на нѣкоторомъ одна отъ другой разстояніи. 

Перекрыши горизонтальныхъ колѣнъ дѣлались изъ кирпичей, 
взаимно упирающихся, какъ видно на чертежахъ, конечно съ тща¬ 
тельной притеской и притиркой ихъ и съ вытескою пятъ въ 
стѣнкахъ, на которыя они упираются. 

По окончаніи кладки нагрѣвателей приступали къ просушкѣ 
ихъ, для чего разводили прежде всего легкій огонь щепами въ 
чисткѣ (отверстіи к ) около того мѣста, гдѣ дымообороты сходятся 
въ одну горизонтальную дымоотводную трубу «(см. планы по ПР)\ 
просушивъ эту часть дымохода, разводили огонь въ двухъ сим¬ 
метрическихъ чисткахъ на два оборота ближе къ топливнику (по 
теченію дыма), при чемъ продолжали поддерживать и прежній 
огонь, такъ какъ иначе испаренія изъ вновь просушиваемыхъ 
оборотовъ могли бы конденсироваться на стѣнкахъ уже просу¬ 
шенныхъ; по мѣрѣ просыханія оборотовъ переносили огонь все 
ближе и ближе къ топливнику, усиливая вмѣстѣ съ тѣмъ топку 
въ прежнихъ мѣстахъ; такимъ образомъ доходили до топливника, 
гдѣ первый огонь разводили не на рѣшеткѣ, а на поду зольника. 
Просушиваніе нагрѣвателя требуетъ чрезвычайной постепенности 
и осторожности, такъ какъ нѣсколько даже быстрое испареніе 
влаги изъ стѣнокъ можетъ разорвать кладку. Когда обильное 
испареніе прекратится, что можно узнать по отсутствію большого 
количества сгущенныхъ паровъ въ дымѣ, выходящемъ наружу, то 
можно перенести топливо изъ зольника на рѣшетку и постепенно 
увеличивать его количество, мало-по-малу доводя до полной топки 
дровами, при чемъ постепенно прекращается огонь въ чисткахъ 
(начиная отъ ближайшихъ къ топливнику), и отверстія ихъ за¬ 
крываются и замазываются. 

Просушка нагрѣвателей Б продолжалась 17 дней. 

Такъ какъ, независимо отъ раціональнаго устройства, удовле¬ 
творительные результаты центральнаго отопленія, при возможной 
даже простотѣ системы, все-таки въ значительной мѣрѣ зависятъ 
отъ надлежащаго ухода за приборами и правильнаго управленія 
всей системой, то мною составлена для Попечительнаго Совѣта 
женской гимназіи инструкція относительно управленія отопленіемъ 
и вентиляціею. Текстъ этой инструкціи, пли, по-русски, «Настав¬ 
ленія», считаю нелишнимъ приложить здѣсь*). 

М. Арнольдъ. 


РбЗОРТэ строительныхъ журналовъ. 


і. „ЗеіізсЪгШ Лез 0Ѳ8Іеггеіс1іі8с1іеіі Іп^еніеиг- шкі Агсііі- 

іесіеп-V ег еіпз“. 

Нейе 1.—1885. 

Первая статья журнала представляетъ описаніе постройки но¬ 
ваго королевскаго опернаго театра въ Буда-Пештѣ. Изъ различ¬ 
ныхъ конкурентовъ первую премію въ 20,000 флориновъ п самую 
іостройку зданія получилъ членъ Общества архитекторовъ Поль. 
Тостройка зданія начата въ сентябрѣ 1875 г., а 27-го сентября 
1884 г., въ присутствіи австрійскаго императора, оно было освя¬ 
щено и открыто. 

Зданіе, выстроенное въ стилѣ италіанскаго ренессанса, покры¬ 
ваетъ площадь въ 5071, 27 □ м. 

Главный фасадъ зданія, боковые подъѣзды, украшенія оконъ и 
карнизы выстроены изъ тесоваго камня: альмазерскаго известняка 
я соску терскаго песчаника. 

Все зданіе раздѣлено при посредствѣ стѣны, проходящей сквозь 
крышу, на 2 большихъ отдѣленія, изъ которыхъ первое заклю¬ 


чаетъ въ себѣ зрительный залъ (партеръ и ложи) съ корридорами, 
гардеробными, вестибюлями, фойе и лѣстницами, а заднее—сцену, 
съ принадлежащими къ ней манипуляціонными пространствами. 

Мощный нижній этажъ главнаго фронта оживляется двумя 
нишами, въ которыхъ помѣщены сидящія статуи венгерскихъ ком¬ 
позиторовъ: Листа и Эрнеля. 

Главная наклонная плоскость для въѣздовъ экипажей ведетъ 
къ тремъ главнымъ дверямъ и покрыта выдающимся балкономъ 
въ дорическомъ стилѣ, передъ которымъ устроена широкая лѣст¬ 
ница (для пѣшеходовъ). 

Верхній этажъ украшенъ колоннами коринѳскаго ордена, а ниши 
между пилястрами—статуями музъ: Эрато и Терпсихоры. 

Ниши сводовъ, отдѣланныя кассетами, обложены маіоликами. 
Возвышающаяся надъ тротуаромъ на 24,65 м. балюстрадный ат¬ 
тикъ главнаго карниза увѣнчанъ 16-ю статуями во весь ростъ 
и звѣстныхъ композиторовъ 


*) Наставленіе будетъ помѣщено въ слѣд. № «Зодчій». Ред 
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Зрительный залъ н сцена выдаются (возвышаются) надъ по¬ 
стройкою передняго фронта. 

Оперное зданіе имѣетъ 9 отдѣльныхъ подъѣздовъ. 

Кромѣ главнаго подъѣзда для публики, пріѣзжающей въ эки¬ 
пажахъ, въ ложи и партеръ, по сторонамъ его устроены главные 
входы для пѣшеходовъ, около которыхъ поставлены сфинксы, вы¬ 
сѣченные изъ каррарскаго мрамора скульпторомъ Штроблемъ. 

Императорскій подъѣздъ расположенъ съ лѣвой стороны отно- 
нтельно главнаго фасада; отъ него особая лѣстница ведетъ въ 
королевскую боковую ложу и кромѣ того особый корридоръ ведетъ 
къ средней, парадной императорской ложѣ. 

Всего по длиннымъ фасадамъ зданія по 3 подъѣзда и съ глав¬ 
наго фасад \ — тоже 3. 

Публика, вступая въ театръ съ главнаго подъѣзда, прежде 
всего попадаетъ въ замкнутое пространство въ родѣ корридора, 
имѣющее цѣлью предупрежденіе сквозного вѣтра, и оттуда черезъ 
малыя двери, расположенныя направо и налѣво, попадаетъ внутрь 
зданія. Далѣе зритель входитъ въ покрытый сводами вестибюль, 
богато украшенный іоническими колоннами, фресками (Веіѣаіаа 
Вгікеіу) и мозаичнымъ поломъ (художника Ьиі^і Бероі). 

Въ большое фойе ведетъ трехъ-зіаршевая лѣстница, своеобраз¬ 
ной, художественной отдѣлки. Арки, поддерживающія марши, 
украшены маіоликовыми вазами. Плафонъ надъ лѣстницей раздѣ¬ 
ленъ на 9 полей, расписанныхъ фресками художникомъ Мори- 
цемъ Танъ. 

Примыкающій къ лѣстницѣ залъ-фойе, отдѣланный даже съ 
излишнею роскошью и богатствомъ, окруженъ по высотѣ нишами 
и ходами и образуетъ въ планѣ прямоугольникъ, простирающійся 
почти во всю ширину зданія; піафонъ залы покрытъ великолѣп¬ 
нѣйшимъ по колориту «шествіемъ Бахуса», написаннымъ Ѵозіа^Ь, 
а стѣны изукрашены соотвѣтствующими ландшафтными пейзажами 
художника ГезгЬу. Изъ фойе, въ которомъ помѣщается буфетъ, 

5 дверей ведутъ въ корридоръ, стѣны котораго отдѣланы табле- 
тами изъ дуба; поле таблетовъ покрыто голубымъ дама, тисне¬ 
нымъ золотомъ; изъ корридора трое дверей даютъ выходъ на от¬ 
крытый балконъ, устроенный надъ главнымъ подъѣздомъ, съ ко¬ 
тораго открывается прекрасный видъ на Радіальную улицу. 

Съ ослѣпляющимъ великолѣпіемъ отдѣлана та часть зданія, 
которая ведетъ къ императорскимъ ложамъ. Вестибюль около 
подъѣзда покрытъ бочарнымъ сводомъ и отдѣланъ въ стилѣ бога¬ 
тѣйшаго ренессанса. Прелестная группа танцующихъ дѣтей напи¬ 
сана извѣстнымъ венгерскимъ художникомъ Коѵасз. Высокая лѣст¬ 
ничная клѣтка поддерживается мраморными колоннами бѣлаго 
цвѣта съ краснымъ. Королевскій маршъ лѣстницы изъ бѣлаго 
каррарскаго мрамора оберегаютъ поставленные по бокамъ 2 щпто- 
носцъ, отлитые изъ бронзы ваятелемъ Вгогогоба. Высокія двери 
ведутъ въ салонъ императора, стѣны котораго до половины вы¬ 
соты отдѣланы дубовымъ деревомъ съ богатыми рѣзными украше¬ 
ніями, къ которымъ примыкаютъ панели, покрытыя тяжелымъ 
брокателемъ цвѣта бордо. Плафонъ изъ дубоваго дерева: подъ 
карнизомъ устроенъ фризъ, высотою 95 сантим., на которомъ 
нанизаны 4 времени года профессоромъ Вегіаіаи бгекеіу. Са¬ 
лонъ, принадлежащій къ парадной ложѣ императора, до начала 
бочарнаго свода покрыть дубомъ; панели обиты пурпуровымъ 
брокателемъ; картины на бочарныхъ сводахъ — судъ Париса и дру¬ 
гія — написаны Морицемъ Танъ. 

Зрительный залъ, устроенный въ видѣ подковы, длиною 24,65, 
шириною 17 и высотою 19 метр., содержитъ въ трехъ ярусахъ 
65 выступающихъ ложъ съ 362-мя мѣстами; въ партерѣ 428 
мѣстъ; въ галлереѣ третьяго яруса (амфитеатръ) 477 мѣстъ. 
Всего въ театрѣ 1267 мѣстъ. 

Выдержанная въ тепломъ тонѣ внутренняя декорація произво¬ 
дитъ возвышенно - художественное впечатлѣніе; на желтовато¬ 
красноватомъ фонѣ выдается нѣжный скатоіз и позолота, испол¬ 
ненная частью на красномъ, частью на синемъ фонѣ. Кресла изъ 
темнаго дуба покрыты краснымъ бархатомъ и такая же отдѣлка 
у аванъ-ложъ. 

Императорская ложа для торжественныхъ представленій (сред¬ 
няя) нѣсколько выдается впередъ, занимаетъ по высотѣ 2 яруса 
ложъ и богато изукрашена позолоченными фигурами. 

Плафонъ зрительной залы украшенъ колоссальной картиной 
«Олимпа», написанной Карломъ Лотцъ. 

Оркестръ помѣщенъ въ углубленіи и обрамленъ изящною же¬ 
лѣзною рѣшеткою. 

Строительный комитетъ исчислилъ стоимость постройки въ 
2.949,778 фл.; цифра эта была уменьшена до 2.200,000 фл. 

Послѣ катастрофы Вѣнскаго Рингъ-театра, деревянную сцену 


рѣшено бы іо замѣнить желѣзной, что увеличило стоимость по¬ 
стройки на 180,000 фл. Затѣмъ предположено было расширить 
водопроводъ, поставить газовые двигатели и нѣкоторыя деревян¬ 
ныя части замѣнить желѣзными. Всѣ эти работы увеличили стои¬ 
мость театра до 2.900,000 фл., которые и были ассигнованы 
министерством!». Прибавляя сюда стоимость декорацій, костюмовъ 
и приспособленій для оперныхъ представленій, получится общая 
сумма въ 3.200,000 фл. Такъ какъ объемъ зданія составляетъ 
177,899,70 куб. м., то 1 куб. метръ обходится по первому исчис¬ 
ленію въ 16 фл. 30 крейцеровъ, а по второму—въ 18 флориновъ. 

Особаго вниманія заслуживаетъ устройство сцены по системѣ 
«АзрЬаІеіа», отличающейся отъ прежнихъ системъ въ 4 хъ глав¬ 
ныхъ чертахъ: 1) въ строительномъ отношеніи; 2) въ декоратив¬ 
номъ—; 3) въ машинномъ и 4) въ отношеніи освѣщенія. 

Строительный и освѣтительный принципы упомянутой системы, 
вслѣдствіе разныхъ причинъ, не могли быть примѣнены въ опер¬ 
номъ зданіи Буіа-Пештъ. За то машинные и декоративные прин¬ 
ципы нашли полное и весьма удачное примѣненіе. 

Главную составную часть декоративнаго элемента этой системы 
составляетъ горизонтъ , покрытый разнаго рода облаками (писан¬ 
ными красками), представляющій отвѣсно висящій занавѣсъ, за¬ 
крывающій сцену почти во всю ея высоту (въ Пештѣ па высоту 
19 м. оть пола) и ширину (на 24 м.). Въ Пештѣ «горизонтъ» 
имѣетъ общую длину въ 150 м., высоту матеріи въ 17 м.; онъ 
написанъ извѣстнымъ вѣнскимъ живописцемъ театровъ Копізку, 
на прозрачномъ полотнѣ, съ тѣмъ, чтобы съ помощью освѣщенія 
обратной стороны, можно было достигать свѣтовыхъ эффектовъ. 
Горизонтъ направляется при помощи тонкаго проволочнаго каната, 
навивающагося на оконечностяхъ горизонта, на короткія (2 м. 
длин.) отвѣсно стоящія цапфы вала, при чемъ горизонтъ по всей 
высотѣ навивается на нихъ совершенно правильно, тшраво или 
влѣво, средина же виситъ свободно. 

Горизонтальное перемѣщеніе этой странствующей декораціи 
производится съ помощью двухъ желѣзныхъ ручныхъ крановъ съ 
желѣзной галлереи, поддерживаемой консолями. Слѣдуетъ доба¬ 
вить, что вторая, ниже лежащая галлерея лежитъ одной сторо¬ 
ной на рельсахъ, задѣланныхъ въ стѣну, а другая ея оконечность 
подвѣшена, съ помощью тягъ, къ верхней галлереѣ. 

Кромѣ того весь горизонтъ можетъ быть совершенно убранъ съ 
поля зрѣнія, такъ что передняя и задняя сцены могутъ быть 
соединены между собою. 

Нижній конецъ этого занавѣса не доходитъ до пола на 2 м., 
съ тою цѣлью, чтобы, безъ уборки горизонта, не мѣшать про¬ 
ходу актеровъ между передней и задней сценой; въ высоту онъ 
простирается на 19,2 м., считая отъ пола; и такъ какъ въ системѣ 
«АзрЬаІеіа» нѣтъ неподвижныхъ боковыхъ кулисъ (такихъ, какія 
встрѣчаются на обыкновенныхъ сценахъ), то глазъ зрителя не 
стѣсненъ съ боковыхъ сторонъ ничѣмъ, что значительно увеличи¬ 
ваетъ иллюзію. 

Старое правило съуживанія горизонта къ задней сторонѣ 
сцены, съ подъемомъ пола къ задней сторонѣ, и опусканіемъ по¬ 
толка и неба, для достиженія эффекта перспективнаго вида, годи¬ 
лось для закрытыхъ помѣщеній, но противорѣчью открытымъ 
воздушнымъ пространствомъ и представляло еще тотъ недоста¬ 
токъ, что на съуженномъ вдали мѣстномъ горизонтѣ актеры—при 
относительно небольшомъ удаленіи отъ передней сцены — каза¬ 
лись слишкомъ велики относительно уменьшенныхъ, ради пер¬ 
спективнаго вида, окружающихъ ихъ предметовъ. 

Въ системѣ «АзрЬаІеіа», благодаря горизонту и отсутствію 
боковыхъ неподвижныхъ кулисъ, этотъ недостатокъ устраненъ, 
при чемъ, вслѣдствіе боковыхъ закругленій горизонтнаго полотна, 
глазъ зрителя изъ партера и ложъ нисколько не стѣсненъ зад¬ 
ними кулисами и можетъ свободно видѣть въ ширь, вправо и 
влѣво. 

Различныя воздушныя явленія, каковы: вечернее освѣщеніе, 
лунный свѣтъ, буря, солнечный свѣтъ и проч., при открытой 
сценѣ достигаются, благодаря «странствующему горизонту», от¬ 
части съ помощью отдѣльныхъ нарисованныхъ облаковъ, неза¬ 
мѣтно переходящихъ и измѣняющихся, отчасти съ помощью освѣ¬ 
щенія, весьма простыми, но для техники сцены неоцѣненными 
средствами. 

Установка декорацій, каковы: деревья, скалы, дома и проч., 
передъ постоянно висящимъ горизонтомъ, производится съ по¬ 
мощью подвѣшиванія ихъ весьма просто и легко. 

Главная сцена отъ зрительнаго пространства и задней сцены 
отдѣлена желѣзными занавѣсами, которые при помощи гидравли¬ 
ческаго давленія могутъ приводиться въ движеніе и подниматься 
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во всю высоту; занавѣсы сдѣланы изъ волнистаго желѣза, тол¬ 
щиною 1,5 мм. (длина волны 110 мм., глубина волны 95 мм.), 
усиленнаго соотвѣтствующимъ угловымъ желѣзомъ, и съ обѣихъ 
сторонъ снабжена 30 мм. проволочнымъ канатомъ, который, нави¬ 
ваясь на ролики, способствуетъ подвижности занавѣса. 

Каждый занавѣсъ виситъ на 8 проволокахъ и уравновѣшенъ 
грузомъ. 

Движеніе всему механизму сообщаетъ 12-ти-сильная газовая 
машива, приводящая въ дѣйствіе водяной насосъ, который нака¬ 
чиваетъ необходимую воду изъ колодца подъ зрительный залъ и 
въ 3 резервуара, объемомъ 75,000 литровъ. Вода въ этихъ ре¬ 
зервуарахъ держится подъ давленіемъ 7 атмосферъ, разводится 
по разнымъ трубкамъ и доставляется къ пожарнымъ кранамъ. 
Изъ того-же резервуара два ряда трубъ ведутъ подъ вижвюю сцеву, 
гдѣ помѣщены прессы, несущіе полъ, и большія спускныя приспо¬ 
собленія. Здѣсь расположено 18 гидравлическихъ приборовъ въ 
3 ряда. 

На двухъ поршняхъ покоится кулисная улица, которыхъ с пера 
имѣетъ 6; глуб. 3, шир. 12 м. Седьмая ближайшая къ зрителю 
профиль всего 2 м. глубиною, имѣетъ вправо и влѣво отъ зри¬ 
теля но ьругов< му опускному отверстію, каждое на одну особу, 
которое, подобно гидравлическому сидѣнію суфлера, поддержи¬ 
вается поршнемъ діам. въ 60 мм. 

Для мгновеннаго опусканія кулисъ, въ иолу, кромѣ прорѣза 
11 м. длин, п 1,3 м. шир. для 6 улицъ, сдѣланы прорѣзы очень 
узкіе, въ которыхъ могутъ двигаться декораціонныя части до 
11,5 м. высотою. Далѣе, въ каждей такой улицѣ есть три сво¬ 
бодныхъ проѣзда въ кулисѣ — это узкіе прорѣзы, между, кото¬ 
рыми ѣздятъ вагончики, несущіе штольню, къ которой прикрѣ¬ 
плена декорація. 

Для образаванія этихъ кулисъ нужны были 5 желѣзныхъ ба¬ 
локъ, которыя, находясь на различномъ разстояніи другъ отъ 
друга, несутъ настилку пола. Эти 5 балокъ кулпсной улицы по¬ 
коятся на двухъ поршняхъ нижней сцены, вслѣдствіе чего, при 
движеніи поршней, вся кулисная улица можетъ быть подвята 
вверхъ на 4 метра или опущена внизъ на 2,3 м.; при нормаль¬ 
номъ положеніи иола, каждая кулисная улица подпирается 4-мя 
желѣзными, расположенными снаружи на фундаментѣ колоннами. 

Связь 5 желѣзныхъ балокъ съ поршнемъ производится съ по¬ 
мощью канители, сидящей на верхней оконечности поршня. Полъ 
можетъ принимать и наклонное положеніе, что даетъ возможность 
разыгрывать сцены на покатой мѣстности. 

Наклонный полъ опускается также по частямъ. Кромѣ того 
существуетъ особый механизмъ для летанія, при чемъ одинъ ме¬ 
ханизмъ служитъ для подъема телѣжки по вертикальному направ¬ 
ленію, а другой — кранъ — для передвиженія по рельсамъ, неви¬ 
димымъ для зрителей по горизонтальному направленію. 

Вторая статья посвящена состоянію и значенію туэрнаго паро¬ 
ходства на р. Дунаѣ. 

Кромѣ указанія источниковъ, относящихся къ этому предмету, 
н краткаго упоминанія о времени появленія изобрѣтенія, указаны 
неудобства туажа, при широкихъ рѣкахъ, вслѣдствіе невозмож¬ 
ности устройства пристаней на обоихъ берегахъ рѣки, ограни¬ 
ченности направленія, несвободы движенія, подвода къ туэрной 
цѣни судовъ—постороннею силою, странствованія (перемѣщенія) 
цѣпи по дну рѣки, передвиженія въ сторону и проч. 

Въ этой же статьѣ описаны механическія приспособленія, для 
замѣны ясивотиой силы тяги, съ цѣлью преодолѣнія бокового 
удара струи. 

Вкратцѣ упомяпуто о разныхъ способахъ улучшенія судоход¬ 
ства, очистки, уширенія и углубленія фарватера и проч. 

Относительно результатовъ, достигнутыхъ на Дунаѣ, авторъ 
замѣчаетъ, что безъ новыхъ буреній и зондировокъ нельзя еще 
прійти ни къ какому заключенію. 

Въ той же тетради описана перемѣна желѣзнаго верхняго 
строенія Страиоверскаго віадука. 

Віадукъ, находящійся на линіи Нератовицъ-ІОнгбунцлау, между 
станціями Страновъ, Круско и Куттенталь — пересѣкаетъ долину 
на высотѣ 30 м. надъ ея подошвою и имѣетъ 3 отверстія по 
37, 6 м. въ свѣту. Со стороны Куттенталя имѣется плато, шир. 
15, длин. 60 м. Віадукъ перекрываетъ 2 дороги и небольшой 
ручей. 

Постройка, которую нужно было замѣнить новою, представ¬ 
ляла фермы системы Шифкорна. 

Новая постройка должна была находиться около старой, при 
чемъ полагалось собрать ее на деревянныхъ подмостяхъ и затѣмъ 
Шифкорнскій мостъ долженъ былъ быть сдвинутъ на деревянные 


подмости, находящіеся по другую сторону оси, а новыя фермы — 
надвинуты на ось моста. Затѣмъ Шифкорнскій мостъ полагалось 
рьзбираіь безъ остановки движенія. 

Если бы собирать постепенно одно отверстіе послѣ другого, 
то полмости обошлись бы ьъ 36.000 фл.; для сокращенія расхо¬ 
довъ авторомъ былъ предложенъ слѣдующій способъ сборки. Но¬ 
вый мостъ предполежено было собрать около пути, на который 
должны быть привізпіы вагоны; собранный и склепанный мостъ 
долженъ быть надвинутъ на вагоны, которые съ помощью паро¬ 
воза должны быть ввезены на старый мостъ, затімъ новый мостъ 
долженъ быть установленъ неподвижно на готовыхъ опорахъ — 
вагоны изъ подъ него должны быть выведены и старыя фермы 
должны быть подвѣшены къ новымъ. Далѣе къ тѣмъ же фермамъ 
подвѣшиваются висячіе подмости, съ помощью которыхъ разби¬ 
рается старая постройка, затѣмъ новая постройка опускается на 
постоянныя опоры и гисячіе подмости убираются. 

Новый мостъ, имѣя ьъ виду, что онъ будетъ передвигаться 
по существующему—былъ проектированъ уже послѣдняго. 

Сборка фермъ произведена на плато около моста, при чемъ под¬ 
мостями служили обыкновенные перевозные козлы и подкладки. 

Желѣзный мостъ во время его перевозки или надвиганія на 
существующія фермы поддерживался только 4-мя вагонами (па 
2-хъ обыкновенныхъ осяхъ), причемъ вагоны были соединены по 
2 вмѣстѣ и на нихъ покоилось верхнее строеніе моста, опираясь 
своими вторыми поперечными балочками (считая отъ концовъ 
фермъ). Весь вѣсъ верхняго строенія составлялъ 77800 килогр., 
такъ что на ось приходилось 9725 килогр.; подобная нагрузка 
допускается и при обыкновенныхъ условіяхъ, безъ всякаго не¬ 
удобства. Фермы поддерживались подкосами, упиравшимися въ 
вагоны. 

Высота вагоновъ была такова, что нижній поясъ желѣзнаго 
верхняго строенія превышалъ на 50 мм. верхнюю грань рельсовъ. 

Каждая оконечность моста была поддержана четырьмя стой¬ 
ками, опиравшимися на быки. Стойки состояли изъ 4 или 5 
склепанпыхъ п снабженныхъ флянцами желѣзпыхъ трубъ діам. 
870 мм., соединенныхъ приклепанными къ нимъ поперечными свя¬ 
зями, болтами и андреевскими крестами. Каждая стойка оканчи¬ 
валась коническою трубою съ маткою винта, при помощи которой 
постройка могла подниматься и опускаться. Кромѣ того на 4-хъ 
наклонныхъ подкосахъ также были матки, въ которыя могли 
ввинчиваться стержни виптовъ и тѣмъ способствовать устойчи¬ 
вому положенію постройки. 

Фермы для удаленія вагоновъ были приподняты на домкра¬ 
тахъ. Вокругъ быковъ, для удобства работъ, были устроены де¬ 
ревянныя платформы и одновременно съ этимъ висячіе лѣса, для 
разборки системы Шифксрпа. 

Всѣ работы по разборкѣ стараго моста и опусканію новаго на 
опоры исполнены 80-ю рабочими ьъ 38 часовъ. Экономія, срав¬ 
нительно съ вышеупомянутыми лѣсами, получилась па 40°/ о . 

Въ той же тетради помѣщена статья о конструкціи ускоряю¬ 
щихъ массъ въ механизмахъ съ мотылями. 

Послѣдняя статья — профессора Пьера — о новыхъ абсолют¬ 
ныхъ единицахъ международнаго электрическаго конгресса 1881 года. 

2 . 2 еіІ 8 с 1 ігіі*і ітіг Ваитгевеп.™ 

Ней I—ПІ. — 1885. 

Въ этой тетради, кромѣ продолженія статьи о Берлинской го¬ 
родской желѣзной дорогѣ, помѣщено описаніе заведенія для уго¬ 
ловнаго суда въ Берлинѣ, въ части города Моабитъ. 

Кромѣ спеціальныхъ назначеній отдѣльныхъ зданій, со стороны 
министерства юстиціи были выставлены нижеслѣдующія требо¬ 
ванія: 1) въ заведеніи должны помѣщаться 1000 мужчинъ и 200 
женщинъ по большей части въ одиночномъ заключеніи; 2) мужская 
тюрьма должна быть совершенно отдѣлена отъ женской; обѣ 
тюрьмы должны находиться по возможности въ близкомъ и непо¬ 
средственномъ соединеніи съ зданіемъ суда. 

Согласно приведенной программѣ, зданіе суда расположено 
фасадомъ, обращеннымъ на узкую часть отрѣза двухъ сходящихся 
улицъ, длинными же сторонами — на улицы. Позади этого зданія, 
по дугѣ круга, расположено зданіе для заключаемыхъ женщинъ, 
находящееся въ непосредственномъ соединеніи съ оконечностями 
зданія для суда. Позади этой постройки, совершенно изолированно 
и окруженное высокими стѣнами, расположено зданіе для одиноч¬ 
наго заключенія мужчинъ, связанное особыми ходами съ зданіемъ 
для суда и для управленія. Это зданіе состоитъ пзъ центральнаго 
павильона, къ которому примыкаетъ 5 длинныхъ крыльевъ, по- 
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среди которыхъ проходитъ корридоръ, а по бокамъ расположены 
кельи. 

Кромѣ вышеупомянутаго, по условію программы, слѣдовало 
устроить: а) зданіе для тюремнаго управленія съ квартирами для 
директора тюрьмы и высшаго чиновника; Ь) зданіе съ квартирами 
для 3 высшихъ чиновниковъ и 9 надзирателей; с) небольшую 
тюрьму для провинившихся, которые должны быть исключены изъ 
сообщества съ остальными заключенными, вмѣстѣ съ достаточными 
лазаретными помѣщеніями, и наконецъ 6) зданіе для экономіи. 

Въ статьѣ приведено подробное описаніе распредѣленія помѣ¬ 
щеній и внутренней отдѣлки ихъ. 

Стоимость зданія собственно для суда 2.958,750 марокъ, прп 
чемъ 1 кв. метръ обошелся въ 583,2 марки, а одинъ кубическій 
метръ—26,5 марокъ. 

Въ той же тетради—продолженіе описанія гавани въ Мемелѣ. 

Въ началѣ статьи, (помѣщенной въ 1884 г.) въ трехъ главахъ, 
заключался историческій очеркъ образованія и развитія гавани; 
способы укрѣпленія и сохраненія приморскихъ береговъ съ ука¬ 
заніемъ имѣющихся глубинъ въ морѣ п описаніе землечерпатель¬ 
ныхъ работъ въ гавани. 

Входъ въ гавань огражденъ двумя молами, при чемъ первая 
работа произведена въ 1834 г. п состояла въ прикрытіи берега 
на протяженіи 940 м., а далѣе въ постройкѣ мола длиною 460 м. 
Стоимость работъ 531,000 м. Сооруженіе выведено изъ тюфяковъ 
и фашинной обдѣлки. Четверныя отлогости, устроенныя нпже 
горизонта воды, одѣты камнемъ. Вершина мола на 2 м. выше 
уровня среднихъ водъ. Ширина его 2,5 м. Такъ какъ это устрой¬ 
ство оказало весьма полезное дѣйствіе на содержаніе фарватера, 
то въ 1842 и 1844 г. молъ былъ удлиненъ на 263, а въ 1848 
по 1858—еще на 487 метровъ. 

Сѣверный берегъ съ помощью береговыхъ обдѣлокъ былъ 
защищенъ, другой же берегъ,—называемый №еЪгипог—былъ под¬ 
верженъ сильнѣйшимъ разрушеніямъ; отъ него отрывались зна¬ 
чительныя массы песка, отлагавшіяся въ фарватерѣ и на барѣ. 
Это вынудило устроить южный молъ на протяженіи по берегу 
около 5V* километровъ. Въ 1861 г. южный молъ былъ выдви¬ 
нутъ еще на 940 м. за оконечность косы. Не смотря на эти ра¬ 
боты, пространство за косой мелѣло, что отчасти слѣдовало при¬ 
писать плохому состоянію моловъ, и землечерпаніе не приносило 
пользы. Поэтому въ 1874 по 1881 г. на сѣверномъ молѣ, а въ 
1875 по 1879 г. на южномъ молѣ были предприняты работы по 
ихъ возобновленію. Сѣверный молъ прикрытъ стѣною на протя¬ 
женіи 1085 м., южный — на протяженіи 785,5 м. Крона южнаго 
мола отъ корня его, гдѣ она въ 3 м. толщиною, увеличивается 
до 7 м. у тупо загнутаго конца. 

Сѣверный молъ на сушѣ имѣетъ ширину въ 4 м., которая 
на морѣ увеличена до 6,3 м. Сюда примыкаетъ соединительная 
часть, длин. 30 м., гдѣ ширина увеличена до 7 м. и затѣмъ на 
мѣстѣ совершенно разрушенпой головы мола выведена постройка, 
длин. 25 м., свайная — съ заполненіемъ каменной наброской и 
массивнымъ прикрытіемъ изъ каменной кладкп, вершина которой 
уширяется отъ 7 до 9 м. 

Въ февралѣ 1882 г. произошелъ подмывъ головы сѣвернаго 
мола, а потому около нея насыпанъ банкетъ изъ камня, прикры¬ 
тый бетонными массивами, объемомъ 6—9 куб. м. 

Для обезпеченія прохода по сѣверному молу во время силь¬ 
наго прибоя волнъ, выведена грудная стѣнка на протяженіи 500 м., 
шириною 1,26, высотою 1,5 м. 

Возобновленіе моловъ не устранило вполнѣ заносовъ, кото¬ 
рые требуютъ очищенія съ помощью землечерпательпицъ. 

Особенное значеніе для Мемельской гавани представляетъ 
укрѣпленіе дюнъ. 

Коса КигівсЬе КеЬгип^ отъ начала до ея сѣверной оконеч¬ 
ности имѣетъ въ длину около 100, а въ ширину около 2 кило¬ 
метровъ. Лѣсовъ на ней мало. Она состоитъ по большей части изъ 
голыхъ песковъ, поднимающихся мѣстами на 20—50 и даже 60 м. 
надъ уровнемъ моря. Вѣтры сносятъ песокъ въ море, такъ что 
дюны странствуютъ впередъ и назадъ. Вся поверхность косы 
около 14000 гектаровъ. На протяженіи около 89 кил. по берегу 
устроена передовая дюна, которою задерживаются массы, гони¬ 
мыя съ моря; благодаря ей, образованіе новыхъ переносныхъ дюнъ 
устраняется на протяженіи 73 кил.; слѣдуетъ еще достроить за¬ 
щитительную дюну на длинѣ 16 кил. 

До 1870 г., когда городъ приняла, на себя содержаніе гавани, 
на вершинѣ Иейгип^ прикрыто посадкою травы 152 гектара по¬ 
верхности дюнъ и 30 гектаровъ засажены сосной и лиственнымъ 
лѣсомъ. Впослѣдствіи до 1883 г., при среднемъ ежегодномъ ра¬ 


сходѣ въ 545.000 марокъ, посадка шла такъ успѣшно, что оста¬ 
валось покрыть 11.000 гектаровъ. 

Для облегченія посадки растеній, пробовали ограждать песокъ 
отъ дѣйствія вѣтра плетнями, образуя квадратныя поля по 4 м. 
въ сторонѣ. Благодаря этой мѣрѣ, такъ какъ песокъ не перено¬ 
сился вѣтромъ, явилась возможность засаживать эти пространства 
прямо сосенками. 

Стоимость огражденія 1 гектара доходитъ до 1,000 марсжъ. 

Засажденіе всей поверхности, при ежегодномъ расходѣ въ 
60,000 м., можетъ быть достигнуто черезъ 300 лѣтъ. 

Въ этой же статьѣ описано свойство р. Данги, берущей на¬ 
чало въ Россіи, и расположеніе гаваней. Далѣе описано располо¬ 
женіе желѣзнодорожныхъ путей, морскихъ знаковъ, маяковъ, ба¬ 
кеновъ и пр. 

Особыя главы посвящены лоцманству, спасательнымъ средствамъ, 
расположенію складовъ для балласта судовъ, ледоходу, строитель¬ 
нымъ дворамъ н гаванямъ, устройству канала короля Вильгельма, 
управленію гаванью, торговлѣ и судоходству, финансовой сторонѣ 
содержанія гавани и пр. Нельзя не обратить вниманія читателей 
на замѣчаніе автора, указывающаго паденіе торговли Мемеля, съ 
передачею Либавскаго порта въ вѣдѣніе Либаво-Роменской же¬ 
лѣзной дороги. 

Въ томъ же нумерѣ заслуживаетъ вниманія устройство Эль- 
бингъ-Оберлэндскаго канала, длиною 199 кил. Собственно ка¬ 
налъ длиною 45 кил., остальное протяженіе его приходится въ 
озерахъ. Особенность этого канала заключается въ томъ, что на 
немъ построены 4 наклонныя плоскости, замѣняющія 30 камер¬ 
ныхъ шлюзовъ, что, кромѣ сокращенія времени на проходъ су¬ 
довъ, уменьшило стоимость построекъ на 90.000 марокъ. 

Общая стоимость постройки 4.246.500 м., т. е. за километръ 
воднаго пути по 21.336 мар., или, считая 45 кил. искусственнаго 
канала—94.376 марокъ. Каждая наклонная плоскость обошлась 
среднимъ числомъ въ 48.5000 марокъ. 

Такъ какъ 5-ю шлюзами п 4 плоскостями поднялись на вы¬ 
соту 99,5 метр., то каждый метръ подъема обходится въ 42.679 
марокъ. 

Годовое содержаніе и эксплоатація километра воднаго пути 
обходится въ 338 марокъ, а километра канала—въ 1.493 марки. 

Принципъ наклонной плоскости, примѣненной на этомъ ка¬ 
налѣ, заключается въ томъ, что для этой цѣли построено 2 же¬ 
лѣзныхъ вагона, наполняемыхъ водою,* въ которыхъ плаваютъ 
перевозимыя суда. Вагонъ съ судномъ поднимается вверхъ по 
рельсовому пути, проложенному по наклонной плоскости. Наклон¬ 
ныя плоскости расходуютъ при этомъ только V б той воды, кото¬ 
рая была бы пужна для устройства шлюзовъ. 

Нормы для прохода судовъ слѣдующія: длина судовъ по 
штевню 24,5 м., верхняя ширина судовъ 3 м., нижняя—2,8 м., 
погруженіе 1,1 м. 

Уклоны наклонной плоскости въ 1:1,5 и дно ея, на толщину 
0,5 м., покрыто глиной, а на толщину 0,3 м. втрамбованъ хрящъ, 
съ цѣлью уплотненія загрузки п обезпеченія ея отъ сплыва. 

Подъ путями нижняго канала значительныя массы плавучаго 
песка требовали бетонированія дна подъ путями. 

Каждая наклонная плоскость имѣетъ 2 пути, изъ которыхъ 
каждый состоитъ изъ главнаго пути, во всю длину наклонной 
плоскости, и двухъ боковыхъ въ вершинѣ и основаніи. 

Пути имѣютъ уклонъ въ (въ верхней и нижней водѣ), а 
на сушѣ въ 4 / і2 . Переходъ въ вершинѣ совершается по кривой, 
описанной радіусомъ 113 м. Ширина главнаго пути 3,27 м., бо¬ 
ковыхъ путей 3,65 и 2,89 м. Боковые пути имѣютъ цѣлью спо¬ 
собствовать горизонтальному положенію вагона, во время входа и 
выхода судовъ, при чемъ передняя вагонная ось опирается на бо¬ 
ковой путь, а задняя на главный. 

На сухомъ пути расположены бетонныя пирамиды (72 сайт.) 
на разстояніи 0,98 м. между осями, на щебеночномъ основаніи. 
Въ бетонѣ залиты деревянныя шпонки, къ которымъ рельсы при¬ 
крѣпляются костылями. Для передвиженія вагоновъ по наклонной 
плоскости, къ нимъ прикрѣпленъ проволочный канатъ, наматы¬ 
ваемый въ машинномъ домѣ, на барабанъ, при помощи гидра¬ 
влическаго двигателя. 

Въ статьѣ подробно описано устройство вагоновъ, гидравли¬ 
ческіе движители и пр. 

Вѣсъ погоннаго метра рельса 37,2 килогр. Общій вѣсъ метал¬ 
лическихъ частей на 5-ти наклонныхъ плоскостяхъ 1.668.991 ки¬ 
лограммъ. 

Въ той же тетради описаны желѣзнодорожные мосты между 
городами Гамбургомъ и Гарбургомъ черезъ р. Эльбу, которая 
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раздѣляется на 2 рукава: сѣверный и южный. Длина моста че¬ 
резъ сѣверный рукавъ опредѣлена въ 373,48 м. и дѣлится на 5 
отверстій (3 по 96,04 м.,2 по 21,34 м.) о двухъ рельсовыхъ пу¬ 
тяхъ и двухъ тротуарахъ. Нижняя поверхность верхняго строе¬ 
нія расположена на 6' выше самыхъ высокихъ водъ. 

Мостъ черезъ южный рукавъ опредѣленъ длиною въ 585,68 м., 
раздѣленъ на 4 отверстія по 96,04 м., 6 отверстій на правомъ 
берегу по 29,35 м. и два отверстія въ разводномъ мосту черезъ 
особый судоходный каналъ длиною по 12,71 м. 

Быки мостовъ основаны на сваяхъ, по головамъ которыхъ 
положенъ слой бетона (толщ. 0,3 м.). Длина быковъ 22,92 м., 
ширина внизу 5,96, вверху 5,65 м. 

Для обезпеченія основанія отъ подмыва теченіемъ, сдѣланы 
отсыпи изъ камня и погружены фашинные тюфяки. 

При въѣздахъ устроены изящные порталы. При рѣшеніи во¬ 
проса относительно системы моста имѣли въ виду эстетическую 
сторону и взяли за образецъ Кобленцскій мостъ. 

Для избѣжанія постройки толстыхъ быковъ, рѣшено было 
растягиваемую дугу цѣпной системы сочетать съ поставленной 
надъ нею дугой, подверженной сжатію, и при томъ тяжесть под- 
вѣшенпаго полотна съ помощью вертикальныхъ подвѣсныхъ тягъ, 
распредѣлить такимъ образомъ, чтобы горизонтальныя силы обѣ¬ 
ихъ системъ взаимно уравновѣшивались. 

Для убѣжденія въ томъ, что эта система обходится не дороже 
существующихъ мостовъ, авторъ приводитъ сравненіе вѣса, при¬ 
ходящагося на 1 пог. метръ длины моста для Кельнскаго моста 
черезъ р. Рейнъ, Кобленцскаго, Везельскаго и черезъ р. Эльбу у 
Гамбурга и Гарбурга. Послѣдній оказывается легче предыдущихъ. 

Въ той же тетради приведены размѣры, способъ постройки, 
вѣсъ и стоимость желѣзнодорожныхъ мостовъ черезъ р. Рейпъ въ 
Хюпингеиѣ (3 пролета по 70 м. и 2 пролета по 35 м., фермы 
голландской системы; основанія быковъ частью на бетонѣ, 
частью на кессонахъ; общій вѣсъ 791,670 к.). 

Въ Альтъ-Бризакѣ (3 пролета по 70 м., 4 пролета по 27 м., 
основанія быковъ какъ и въ предыдущемъ мосту; общій вѣсъ 
металла 829,419). 

Въ Нейепбургѣ (3 пролета по 70 м., 4—по 27 м. основаніе 
какъ сказано выше; общій вѣсъ металлическихъ частей 827,490 
килограммовъ. 

Стоимость 1-го моста 1.719,824 марки 1 пог. метра 5573 марки. 

» 2-го » 2.489,552 » » » » 7110 » 

» 3-го » 2.081,739 » » » » 5671,7 » 

Небольшая замѣтка Дирсена относится къ опредѣленію опор¬ 
ной линіи (ЗШЫіпіе) каменной стѣны, поддерживающей земля¬ 

ную насыпь. 

Въ послѣдней статьѣ выведенъ вѣсъ желѣзныхъ фермъ н фор¬ 
мулы для опредѣленія объемовъ желѣзныхъ стропилъ разныхъ 
системъ. 

3. «> т опѵе11с8 Апиаіев Де Іа Сопвѣгисііоіі». 

№& 1, 2, 3, 4, 5.—1885. 

Въ первой тетради встрѣчается описаніе водоснабженія города 
Кольмара въ Эльзасѣ. Въ городѣ считается 25.000 жителей и 
объемъ воды на жителя положенъ былъ 240 литровъ въ день. 
Считая, что народонаселеніе города увеличится до 40 т., на жи¬ 
теля придется по 150 литровъ въ день, что вполнѣ достаточно. 

Не безъинтересны свѣдѣнія, касающіяся наблюденій, произве¬ 
денныхъ въ Вѣнѣ, относительно количества и времени нужнаго 
для фильтрованія воды. По проекту 1841 г. вода должна была 
быть доставляема изъ Дуная съ помощью галлереи, длиною 40 м., 
расположенной на 2,6 м. ниже горизонта воды въ рѣкѣ, для филь¬ 
трованія 5,660 куб. м. воды. Но даже для половиннаго количе¬ 
ства воды галлерея въ 100 м. длиною оказалась недостаточною. 
Для удлиненія галлереи было потрачено много денегъ и въ 
1869 г. она достигла длины 1286 м. при расходѣ въ 5.000,000 
франковъ, и вода все-таки не была доставлена въ надлежащемъ 
количествѣ. Пришлось оставить это устройство и искать источни¬ 
ковъ воды вдали отъ города. 

Въ виду вышеизложеннаго, рѣшено было не пользоваться во¬ 
дами рѣки, а искать источниковъ въ долинѣ Рейна. Изслѣдованіе 
каменотоменъ и колодцевъ между Кольмаромъ и Ней-Бризакомъ по¬ 
казало, что въ той мѣстности существуетъ мощный слой прони¬ 
цаемой для воды почвы, содержащій подземную воду, съ мало 
измѣняющимся уровнемъ, и при томъ довольно возвышеннымъ. Эти 
условія вполнѣ удовлетворяли всѣмъ требованіямъ хорошаго устрой¬ 
ства водопровода. 


Замѣчательны изысканія, произведенныя инженеромъ Грюйе¬ 
ромъ (строившимъ водопроводы въ Страсбургѣ, Аугсбургѣ и Ре¬ 
генсбургѣ), который, нанеся всѣ мѣстные колодцы и высоты уров¬ 
ней воды въ нпхъ, пополнилъ значительные пробѣлы между ними, 
помѣщая наблюдательныя трубки (желѣзныя, внутри пустыя) въ 
промежуткахъ между ними, и отмѣтилъ колебанія уровня воды во 
всѣхъ пунктахъ и такимъ образомъ получилъ всѣ элементы для 
сужденія о направленіи теченія подземной струи воды. 

Эти изслѣдованія показали, что существуетъ неисчерпаемый 
подземный потокъ, текущій въ опредѣленномъ направленіи съ 
уклономъ, измѣняющимся отъ 0,001 до 0,0017. 

Зондировки, произведенныя до 27 м. глубины, подтвердили 
непрерывность и однородность проницаемаго для воды слоя и его 
мощность. Анализъ воды указалъ замѣчательную чистоту и год¬ 
ность ея для питья. 

Описанъ пробный колодецъ, вырытый съ цѣлью опредѣленія 
количества притока воды. По вырытіи колодца для сужденія объ 
измѣненіи горизонта воды, вокругъ колодца, по радіусу въ 95 м 
были забиты на различныхъ разстояніяхъ другъ отъ друга до 65 
желѣзныхъ трубокъ и начато откачиваніе воды изъ колодца. 

Откачиваніе производилось въ теченіе 19 дней машинами, 
добывавшими по 72 литра въ секунду, — количество, соотвѣт¬ 
ствующее потребностямъ водопровода,—при чемъ оказалось, что 
постоянный притокъ воды получился, по пониженіи уровня воды 
въ колодцѣ, на 1,10 м. Послѣ остановки машинъ, первоначаль¬ 
ный уровень воды въ колодцѣ получался по истеченіи 19 минутъ. 

Дальнѣйшія изслѣдованія показали, что колебанія подземнаго 
уровня водъ не превосходили 0,625 м. Эти опыты показали, что 
колодезной воды было съ избыткомъ достаточно для города. Вы¬ 
сота воды въ колодцѣ безъ откачиванія достигала 6,117 м., при 
расходѣ воды въ 102,7 литра въ секунду пониженіе горизонта 
воды доходило до 1,69 м., слѣд. постоянный слой воды оставался 
въ 4,427 м. 

Для регулированія воды въ водопроводѣ и для накопленія во¬ 
ды ночью, или когда потребленіе меньше прибыли, пришлось 
устроить резервуаръ въ каменной башнѣ на 1200 куб. м. 

Въ статьѣ приведены подробности, касающіяся устройства ре¬ 
зервуара для воды, водопроводной сѣти, машинъ н насосовъ. 

Относительно распредѣленія воды замѣтимъ, что обыкновенно 
полагаютъ 43°і 0 всего количества на домашнее употребленіе, а 
остальные 57°| 0 распредѣляютъ слѣд. образомъ: 18% на промыш¬ 
ленныя потребности, 16°/о на фонтаны и поливку улицъ, 23°/ 0 на 
общественныя нужды. При 1316 абонентахъ расходы на водопро¬ 
воды уже погашаются, и цифра эта въ Кольмарѣ уже достигнута. 

Издержки на устройство водопровода доходятъ до 844.000 фр. 
и распредѣляются слѣдующимъ образомъ: эксплоатаціонныя зданія 
27,500, машинное зданіе 46,000, машины 100,000, труба 7,500, 
Шато-до—126.000, резервуаръ 37,500, канализація 500 000 фр. 

Считаемъ не лишнимъ привести таблицу, показывающую число 
жителей, количество воды, приходящееся на человѣка, стоимость 
водопровода и пр. (см. стр. 46). 

Вторая статья представляетъ описаніе небольшой бойни города 
Ріома. Къ ней приложены чертежи зданій. Постройка зданій 
обошлась около 60 фр. за квадр. метръ. Общая сумма расхода 
147,762 фр. 

Въ той-же тетради приведено интересное извлеченіе изъ сочи¬ 
ненія Бигапй-СІауе, озаглавленнаго: «СЬітіе аррііциёе & Рагі бе 
Гіп^епіеиг» и составляющаго одинъ изъ томовъ обширнаго изда¬ 
нія, названнаго «энциклопедіей публичныхъ работъ», содержащее 
свѣдѣнія, касающіяся дѣйствія морской воды, приливовъ и отливовъ 
на разные растворы; вліяніе непроницаемости поверхности на дѣй¬ 
ствіе морской воды и указанія на естественные предохранительные 
матеріалы противъ порчи сооруженій морского водою и животными. 

Въ февральской тетради описано изслѣдованіе дна р. Лоары, 
между ея устьемъ и городомъ Сенъ-Назаръ, а также помѣщены 
подробности, касающіяся очистки бара и входа въ портъ. 

Въ той же тетради — школа для дѣвочекъ. 

Въ мартовской тетради заслуживаютъ вниманія, по своей лег¬ 
кости, мосты арочной системы окружной желѣзной дороги въ 
Парижѣ. 

Первый мостъ прямой, отверстіемъ 27,5 м., однопролетный, 
представляетъ металлическую арку, хорда которой 28 м., а 
стрѣлка — 2,8 м. Полотно моста поддерживается 4-мя фермами, 
расположенными подъ путями, на разстояніи 2,11 м., соединен¬ 
ными связями и поддерживающими продольныя балки, на кото¬ 
рыхъ уложенъ путь. Въ ключѣ арка и, продольная балочка свя¬ 
заны между собою неразрывно. 



! ГОРОДА. 

Число 

жителей. 

Годъ 

открытія 

водопровода. 

Число 
литровъ на 
жителя. 

Общая 

стоимость. 

Происхожденіе 

водъ. 

Проценты 

на капиталъ. 

Боннъ . 

34.000 

1875 

200 

1.565,000 фр. 

Подземная вода 

3 8 /4°/о 

Бамбергъ. 

26,900 

1874 

148 

1.210,000 » 

тоже 

4°/о 

Брауншвейгъ. 

65,000 

1865 

150 

1.600,000 > 

— 

110,000 фр. 

Крефельдъ .. 

62,827 

1877 

127 

1.500,000 » 

— 

— 

Дортмундъ .. 

51,763 

1873 

150 

4.400,000 » 

— 

10°/о 

Хемницъ . . • . 

79,207 

1875 

96 

2.735,000 » 

— 

100,000 въ 7 лѣтъ. 

Эйзенахъ. 

16,000 

1874 

140 

600,000 і 

Источники съ ест. паденіемъ. 

52,000 фр. 

Эрфуртъ. 

48,000 

1876 

160 

1.800,000 > 

Подземная вода. 

5.49°/о 

Геттингенъ. ... 

17,057 

1877 

58 

400,000 » 

Источники съ ест. пад. 

_ 

Гейдельбергъ. 

23,335 

1873 

40 

1.380,000 )> 

— 

16,500 фр. 

Карлсруэ.. 

42,768 

1871 

150 

2.100,000 > 

Подэемная вода. 

5°/о 

1 Фрейбургъ. . 

25,000 

1881 

150 

1.680,000 * 

— 

48,500 

Регенсбургъ. 

31,760 

1876 

150 

1.625,000 > 

— 

37*°/о 

Ульмъ . 

32,760 

1876 

116 

1.250,000 » 

— 

7°/о 

Висбаденъ.. 

42,694 

1871 

150 

2.000,000 і 

— 

7°/о 

Страсбургъ . 

200,000 

1879 

150 

2.125,000 > 

— 

48,153 фр. 

Базель . 

50,050 

1866 

150 

3.200,000 » 

Источники. 

_ 

Бернъ . 

41,500 

1868 

180 

1.800,000 » 

— 

— 

Женева . 

68,800 

1706 

120 

— 

Вода изъ озера. 

— 

Невшатель . 

14,400 

— 

150 

700,000 > 

Рѣчная вода. 

— 

Люцернъ .. 

17,000 

1875 

150 

1.690,000 > 

Источники. 

4Ѵ*°/о 

Цюрихъ . 

аз,ооо 

1868 

230 

6.000,000 » 

Изъ оэера. 

80,000 фр. 

Шафгауэенъ . 

12,000 

1874 

140 

420,000 » 

Источники. 

25,000 > 


Вѣсъ погоннаго метра моста 2,351 кил. Общая стоимость моста 
63,000 фр., а стоимость 1 йог. метра отверстія моста 2,250 фр. 

Второй мостъ — черезъ Уркскій каналъ — косой. Пролетъ его 
въ косомъ направленіи 20,69 м. Подобно предыдущему онъ пе¬ 
рекрытъ также одной аркой, длина хорды которой 21,6 м., а вы¬ 
сота стрѣлки ‘/«а. 

Напряженіе желѣза при расчетѣ фермъ допущено въ 6 килогр. 
на кв. мплим. 

Стоимость погоннаго метра отверстія второго моста 991 фр. 

Въ той же тетради приведены чертежи и описаніе строитель¬ 
наго бюро международной компаніи по прорытію Панамскаго пе¬ 
решейка, построеннаго въ Парижѣ. Поверхность, занимаемая зда¬ 
ніемъ, 594 кв. м. Стоимость 1 квадр. метра зданія, считая его въ 
одинъ этажъ или относя все къ 1 кв. метру пола,— 149,34 франка. 

Весьма интересная работа по возобновленію моста черезъ 
р. Шуилькиль, въ Филадельфіи, представляетъ новое примѣненіе 
сжатаго воздуха къ исправленію поврежденнаго сооруженія. Счи¬ 
таемъ поэтому нелишнимъ указать вкратцѣ, въ чемъ заключались 
описанныя работы. 

За нѣкоторыми рѣдкими исключеніями, сжатый воздухъ при¬ 
мѣнялся въ большинствѣ случаевъ къ погруженію вертикальныхъ 
цилиндровъ и быковъ. Въ разсматриваемой же статьѣ рѣчь идетъ 
о проведеніи колодца, направленнаго подъ угломъ 45° къ гори¬ 
зонту и назначеннаго для поддержанія основанія существующаго 
сооруженія, поврежденнаго вслѣдствіе особенныхъ мѣстныхъ усло¬ 
вій. Вслѣдствіе слабаго грунта, на которомъ были выведены 
опоры моста на сваяхъ, эти послѣднія покосились, что повлекло 
за собою значительныя трещины въ каменной кладкѣ устоя. Не 
смотря на различныя связи, заложенныя въ каменную кладку 
устоя, и распорные брусья, помѣщенные между головами свай, 
образованіе трещинъ продолжалось, и тогда, для предупрежденія 
опрокидыванія устоя, инженеръ «ГоЬп Апйегзоп предложилъ вы¬ 
вести наклонные желѣзные цилиндры, уперевъ одинъ конецъ ихъ 
въ скалу, встрѣчающуюся въ грунтѣ на нѣкоторой глубинѣ, а 
другимъ концомъ—въ основаніе каменной кладки устоя. 

Предложенные цилиндры діам. 2,44 м., длиною около 19,82 м.; 
они составлены изъ листовъ желѣза толщиною 12,7 мм. Отрѣзки 
цилиндровъ составляются изъ 8 листовъ, выгнутыхъ по дугѣ круга, 
усиленныхъ по краямъ угловымъ желѣзомъ и соединенныхъ между 
собою болтами. Отдѣльные отрѣзки цилиндровъ также свинчи¬ 
ваются между собою болтами. 

По заготовленіи матеріаловъ и установкѣ машинъ для сжатаго воз¬ 
духа, работа производилась слѣдующимъ образомъ. Въ нѣкоторомъ 
разстояніи отъ устоя былъ вырытъ вертикальный колодецъ діам. 
1,22 м. (до горизонта воды), назначенный для закладки вертикальной 
трубы, служащей для соединенія воздушнаго шлюза съ наклонной 
трубой. Нижняя оконечность этой трубы была надлежащимъ обра¬ 
зомъ скошена и пригнана къ соотвѣтствующей поверхности наклон¬ 
наго цилиндра. По установкѣ на мѣсто шлюза и трубъ, тотчасъ была 


начата работа. Грунтъ оказался настолько непроницаемымъ для 
воды, что нѣсколько звеньевъ наклонныхъ цилиндровъ можно 
было установить, не будучи залитыми водой. Слѣдующіе затѣмъ 
звенья цилиндра должны были вноситься черезъ шлюзъ и посте¬ 
пенно пригоняться и привинчиваться къ готовымъ частямъ, по 
удаленіи земли и по накачиваніи внутрь трубы сжатаго воздуха. 

Когда первая колонна дошла до скалы, то послѣдняя была 
выломана на столько, чтобы доставить непрерывную гладкую по¬ 
верхность для опоры. Затѣмъ внутренность цилиндра была запол¬ 
нена бетономъ и каменная кладка была связана уступами съ верх¬ 
нею оконечностію цилиндра, такъ что получился непрерывный 
массивъ сверху до низу. 

Всего было выведено 4 такихъ цилиндра. Наружные имѣли 
нѣкоторый уклонъ къ внѣшней сторонѣ, съ цѣлью доставленія 
большей устойчивости сооруженію. 

Въ статьѣ описанъ шлюзъ, спеціально проектированный для 
даннаго случая. 

Изъ другихъ сообщеній слѣдуетъ обратить вниманіе на разру¬ 
шеніе моста въ Швейцаріи (около баІег-ВисЬз), происшедшее не¬ 
посредственно во время испытанія его. пробною нагрузкою. Про¬ 
летъ моста 35,5 м., при разстояніи между фермами 6 м. и вы¬ 
сотѣ ихъ 5,2 м. 

Испытаніе моста нагрузкою въ 300 кил. на кв. метръ было 
почти уже закончено, какъ вдругъ, безъ предварительныхъ при¬ 
знаковъ порчи, мостъ обрушился, при чемъ погибло 2 человѣка. 

Авторъ приходитъ къ заключенію, что мостъ разрушился 
вслѣдствіе недостаточной жесткости и ненадлежащей формы жест¬ 
кихъ поясовъ, а также вслѣдствіе нераціональнаго прикрѣпленія 
ихъ къ поясамъ. Въ статьѣ приведены сѣченія раскосовъ и де¬ 
тали упомянутаго нераціональнаго соединенія. 

Небезъинтересна замѣтка, относящаяся къ порчѣ желѣзныхъ 
трубъ отъ ржавчины. Указаны примѣры, гдѣ послѣ 30-лѣтняга 
пребыванія въ землѣ, почти вся внутренность трубки сплошь за¬ 
сорилась. Для избѣжанія этого предлагаютъ два способа: первый— 
состоитъ въ покрытіи внутренности трубъ порошкомъ угля, смѣ¬ 
шаннымъ съ дегтемъ. Другой способъ заключается въ покрытіи 
трубки тонкимъ слоемъ магнитной окиси желѣза (Вочуег ВагГГ), 
производимомъ дѣйствіемъ пара перегрѣтой воды или дѣйствіемъ 
воздуха при извѣстныхъ обстоятельствахъ. 

Въ апрѣльской тетради приведенъ графическій способъ расчета 
каменныхъ стѣнъ, поддерживающихъ земляныя насыпи. 

Въ той же тетради нѣкоторый интересъ представляетъ статья 
объ устройствѣ конюшенъ. Разбирая вопросъ о мощеніи ихъ, ав¬ 
торъ перечисляетъ различные матеріалы и указываетъ ихъ вы¬ 
годы и недостатки. Лучшею мостовою онъ признаетъ изъ песча¬ 
ника, положеннаго на основаніи изъ бетона, съ заливкою швовъ 
между камнями цементомъ. Дерево и асфальтъ признаны авторомъ 
неудобными матеріалами для мостовыхъ въ конюшняхъ по ихъ 
пропитываемости уриною. То же замѣчаніе относится и къ обык- 
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иовенному кирпичу. Цементный полъ требуетъ высокаго каче¬ 
ства цемента, весьма тщательной работы и прочнаго бетоннаго 
основанія. Гранитная мостовая неудобна по своей скользкости. 

Лучшею мостовою, наиболѣе здоровою (?) для копытъ лошадей, 
авторъ считаетъ клинкерную мостовую, при чемъ клинкеръ дол¬ 
женъ имѣть скошенныя ребра и долженъ быть уложенъ на це¬ 
ментномъ растворѣ на слоѣ бетона. 

Приведены нормы скатовъ для покатости пола при различ¬ 
ныхъ матеріалахъ. 

Относительно канализаціи замѣчено, что стоки должны быть 
непремѣнно бткрытые—внутри конюшенъ,—далѣе же могутъ быть 
т[ закрытыми. 

Дальнѣйшія подробности, приведенныя въ статьѣ, относятся къ 
устройству стойлъ, кормушекъ и прочаго. 

Тамъ же приведена таблица развитія желѣзныхъ дорогъ (въ 
илометрахъ) въ разныхъ частяхъ свѣта, которую мы считаемъ 
іелишнимъ привести здѣсь. 

Европа. Америка. Азія. Африка. Австралія. Всѣ. 

Конецъ 1880 г. 168,416. 170,283. 15,942. 4,575. 7,799. 367,015. 

> 1883 г. 182,913. 224,454. 18,632. 5,666. 10,534. 442,199. 

Обращаемъ вниманіе читателей на описаніе постройки дымо- 
овой трубы сплошь изъ бетона, возведенной въ Ирландіи, вы¬ 
сотою 48 м. Основаніе трубы діам. 10,6 м., высотою 2,75 м. 

Доколь восьмигранный высотою 4,25 м., діам. 5,50. 

Діаметръ собственно трубы 4,85 м. на нижнемъ уровнѣ цо- 
оля и 3,20 м. подъ вѣнчаніемъ трубы, которое высотою 1,8 м. 

имѣетъ выступъ въ 0,4 м. 

Толщина бетона 1,20 м. у подошвы ея и 0,375 м. подъ вѣн- 
ающей частію (карнизомъ); слѣд. внутренній діаметръ трубы 
:,45 м. Растворъ, входящій въ составъ бетона, — портландскій 
цементъ; нѣкоторые камни, вошедшіе въ составъ бетона, вѣсили 
около 1 килогр. Стоимость трубы около 13,000 франковъ. 

Въ майской тетради особый интересъ представляетъ исправ¬ 
леніе подмывовъ съ низовой стороны моста Эней въ Ліонѣ. 
Мостъ состоитъ изъ 5 деревянныхъ арокъ, поддерживаемыхъ ка¬ 
менными быками. Послѣдніе окружены большими каменными от¬ 
сыпями, постоянно возобновляемыми и образующими родъ попе¬ 
речной плотины, что, съуживая русло, производитъ подмывы, до¬ 
водящіе въ нѣкоторыхъ мѣстахъ до 9 м. Это обстоятельство 
редно вліяетъ на судоходство, и нѣсколько несчастныхъ случаевъ 
обратили на себя вниманіе общества. 

Для устраненія образовавшагося паденія, рѣшено было ниже 
оста, параллельно его оси, вывести поперечныя дамбы, погружен¬ 
ныя нпже горизонта воды, что имѣло бы слѣдствіемъ поднятіе 
оризонта воды ниже моста и слѣд. уменьшеніе общаго паденія 
оризонта воды подъ мостомъ. Положено было эти поперечныя 
лотпны связать съ продольными, выведенными по продолженію 
тыковъ моста. 

Всего рѣшено было вывести 3 поперечныя плотины на раз¬ 
стояніи 15.4 м., 30,8 м. и 60,80 м. отъ осп моста. Каждая пло¬ 
тина состоитъ изъ центральной части, вершина которой горизон¬ 
тальна, и боковыхъ частей, поднимающихся къ берегамъ. Пер¬ 
вая поперечная плотина имѣетъ гребень на 3,5 м. ниже низкихъ 
зодъ; вторая—на 4 м., а бока ея поднимаются на 3 м. къ бере- 
амъ; третья плотина расположена на 5 м. ниже гориз. нпзк. водъ, 
и боковыя ея части поднимаются на 4 м. до встрѣчи съ берегами. 

Назначеніе этихъ плотинъ — подпереть воды ниже моста, умень¬ 
шить паденіе рѣки, подраздѣлить его на части. Продольныя пло- 
ины, расположенныя по продолженію быковъ моста, имѣютъ 
цѣлью останавливать возвратныя теченія и уничтожать водо¬ 
вороты. 


Кромѣ того эти сооруженія составляютъ габариты, пли пре¬ 
дѣльныя очертанія, указывающія мѣста засыпокъ, которыя должны 
быть исполнены самой водой. Работы насыпки плотинъ заключа¬ 
лись въ погруженіи камня на дно рѣки и въ повѣркѣ положенія 
его промѣрами. Насыпка дамбъ производилась не сразу во всю 
высоту, а участками, что способствовало нѣкоторой экономіи 
камня, благодаря заносамъ, отлагаемымъ рѣкой. 

Описанныя работы были окончены въ 1884 г. и обошлись въ 
35,000 фр. Опытъ показалъ, что работы удались вполнѣ, такъ 
какъ заполненіе подмытыхъ пространствъ уже началось. 

Въ той же тетради описаны заслуживающія вниманія спаса¬ 
тельныя металлическія мачты, возведенныя на мѣстахъ подвод¬ 
ныхъ скалъ. Онѣ существуютъ уже болѣе года въ департаментѣ 
Нижней Лоары, и отличаются свою прочностью, неизмѣняемостью 
отъ воды и доставляютъ спасшимся отъ кораблекрушенія убѣ¬ 
жище на случай прилива. Описаны знаки двухъ типовъ: 

1) Изъ цѣльной клепанной желѣзной трубы, устанавливаемой сво¬ 
имъ основаніемъ въ отверстіе, продѣланное въ скалѣ. Промежутокъ 
между скалою и трубою заливается цементомъ. Высота трубы 
около 10 м. На высотѣ 3,7 м. она охвачена обоймой съ трено¬ 
гой, концы которой для устойчивости запускаются также въ 
скалу. Верхняя часть трубы образуетъ площадку, обнесенную ме¬ 
таллической рѣшеткой. Для всхода на верхъ площадки служатъ 
приклепанные къ трубѣ выступы, дающіе возможность браться 
за нихъ рукою и становиться ногою. 

2) Второй типъ отличается отъ описаннаго тѣмъ, что желѣз¬ 
ныя трубы не цѣльныя, а состоятъ изъ отдѣльныхъ колѣнъ, вкла¬ 
дываемыхъ другъ въ друга, что представляетъ болѣе удобства для 
перевозки и установки трубъ. 

Стоимость трубъ перваго типа 5.000 фр., а второго—8.000 фр. 

Обращаемъ вниманіе читателей на особый способъ покрытія 
крышъ металлическими листами, названный «съ свободнымъ рас¬ 
ширеніемъ». Описаніе его невозможно безъ чертежей и потому же¬ 
лающихъ ознакомиться отсылаемъ къ самой статьѣ. 

Считаемъ полезнымъ указать на новый способъ г-на Жюль 
(.Іиіііѳ), служащій для увеличенія твердости алебастра. 

Для этого смѣшиваютъ 6 частей алебастра съ одной частью 
жирной, только что погашенной и тщательно просѣянной извести. 
Послѣ того какъ этотъ растворъ, по надлежащемъ употребленіи 
(формовкѣ) хорошо высохъ, пропитываютъ его сѣрнокислымъ же¬ 
лѣзомъ или цинкомъ. Известь, содержащаяся въ порахъ алеба¬ 
стра, разлагаетъ растворъ, образуя сѣрнокислую известь и выдѣ¬ 
ляя окись желѣза или цинка, которые заполняютъ поры предмета. 

При употребленіи цинка предметъ остается бѣлымъ, а при желѣзѣ 
сначала получается зеленоватый цвѣтъ, который, спустя нѣкоторое 
время, переходитъ въ характеристическій цвѣтъ окиси желѣза. 

При употребленіи желѣза получаются самыя прочныя и твер¬ 
дыя поверхности. Сопротивленіе ихъ въ 20 разъ болѣе алеба¬ 
стровыхъ. Первое погруженіе предмета въ растворъ не должно 
продолжаться долѣе 2-хъ часовъ,—иначе алебастръ становится 
хрупокъ; но разъ растворъ высушенъ послѣ перваго погруженія 
въ жидкость — онъ уже перестаетъ бояться воды. 

Если покрытъ полъ комнаты слоемъ алебастра толщиною 
0,06 — 0,07 м., затѣмъ пропитать его растворомъ сѣрнокислаго 
желѣза, потомъ провести по поверхности немного подожженымъ 
льнянымъ масломъ и наконецъ покрыть все слоемъ копаловаго 
лака, то получается паркетъ ровный какъ зеркало, очень краси¬ 
ваго цвѣта и стоящій дешевле настоящаго паркета въ 4 раза. 

К. 

(Окончаніе слуъдугтъ). 
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ОСТРОЙКА 


КАЗАРМЪ ХОЗЯЙСТВЕННЫМЪ СПОСОБОМЪ. 


Значительное большинство нашей милліонной арміи, какъ 
извѣстно, за неимѣніемъ казармъ, проживаетъ въ обывательскихъ 
домахъ городовъ и селеній, слѣдовательно въ помѣщеніяхъ не 
только не приспособленныхъ къ спеціальнымъ требованіямъ воен¬ 
наго дѣла, но зачастую лишенныхъ самыхъ примитивныхъ удобствъ 
человѣческаго обитанія. Расквартированіе войскъ въ обыватель¬ 
скихъ домахъ вообще представляетъ множество затрудненій п 
неудобствъ. Главнѣйшія неудобства состоятъ въ томъ, что при 
рѣдкости населенія имперіи, не всегда представляется возмож¬ 
нымъ помѣстить войско въ нужномъ пунктѣ и требуемой силы 


по недостатку жилищъ. Кромѣ того, отдѣльную часть войска, 
напр. полкъ, приходится подчасъ разбивать на части и разселять 
на пространствѣ нѣсколькихъ верстъ, чтб чрезвычайно вредно от¬ 
зывается и на духѣ войска, и на успѣхахъ его обученія. 

Съ выясненіемъ всей важности для части войска имѣть соб¬ 
ственное помѣщеніе, приспособленное къ спеціальнымъ требова¬ 
ніямъ и удовлетворяющее общимъ условіямъ гигіены, оставалось 
только найти денежныя средства на постройку казармъ. 

Капиталъ, назначенный спеціально на сооруженіе казармъ, 
образовался изъ суммъ, вырученныхъ отъ продажи рекрутскихъ 
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квитанцій, освобождавшихъ владѣльцевъ вхъ отъ отбыванія воин¬ 
ской повинности. Поступившія въ казну за эти квитанціи суммы 
вмѣстѣ съ наросшими на нихъ процентами составили крупную 
цыфру въ 37 милліоновъ руб. Съ такими средствами уже можно 
было начать дѣло сооруженія казармъ. 

Въ декабрѣ 1882 года, по Высочайшему повелѣнію учреждена 
при Военномъ Совѣтѣ Коммиссія для завѣдыванія дѣлами по 
возведенію казарменныхъ построекъ для войскъ, на которую воз¬ 
ложенъ былъ пересмотръ, при участіи представителей подлежа¬ 
щихъ вѣдомствъ, спеціальнаго законодательства по возведенію 
казармъ городами, земствомъ и частными предпринимателями и по 
производству ссудъ изъ особаго капитала для устройства казармъ. 

Коммпссіей этой былп выработаны и утверждены военнымъ 
министромъ, взамѣнъ изданныхъ въ 1875 и 1876 годахъ, новыя 
Положенія къ руководству при составленіи проектовъ казармен¬ 
ныхъ зданій для полковъ пѣхотнаго и кавалерійскаго и для по¬ 
левой пѣшей артиллерійской бригады. Правила эти имѣютъ въ 
виду главнымъ образомъ упрощеніе и удешевленіе казарменныхъ 
сооруженій съ соблюденіемъ удобствъ при размѣщеніи войскъ. 

Такъ какъ съ изданіемъ этихъ правилъ, вновь возводимыя ка¬ 
зарменныя сооруженія, а также перестройка существующихъ зда¬ 
ній подъ казармы обязательно должны удовлетворять общимъ тре¬ 
бованіямъ, заключающимся въ этихъ новыхъ правилахъ, то, 
очевидно, этимъ самымъ фактически установленъ общій для всей 
Россіи типъ казарменныхъ сооруженій, съ которымъ вообще на¬ 
шимъ строителямъ будетъ не лишне ознакомиться въ общихъ 
чертахъ. 

Съ этою цѣлью мы приводимъ основныя начала Положенія о 
казарменномъ зданіи для пѣхотнаго полка. Что же касается до 
казармъ для кавалеріи и артиллеріи, то онѣ разнятся отъ общаго 
типа нѣкоторыми деталями. 

При постройкѣ казармъ слѣдуетъ предпочитать совокупное 
расположеніе въ одномъ пунктѣ зданій для цѣлаго полка, а гдѣ 
признается возможнымъ, то п для цѣлой бригады. 

Казарменныя постройки полка, въ виду гигіеническихъ требо¬ 
ваній и для уменьшенія вреда отъ пожара, слѣдуетъ, не сово¬ 
купляя въ одно общее зданіе, распредѣлять въ группѣ нѣсколь¬ 
кихъ отдѣльныхъ зданій, высотою для каменныхъ не болѣе трехъ 
жилыхъ этажей, для смѣшанныхъ (низъ каменный, а верхъ де¬ 
ревянный) не болѣе двухъ, для деревянныхъ же не болѣе одного 
жилого этажа. 

При этомъ жилыя деревянныя помѣщенія признается неудоб¬ 
нымъ дѣлать болѣе чѣмъ на роту, а смѣшанныя — болѣе чѣмъ 
на двѣ роты. 

Помѣщенія должны разсчитываться по штатамъ мирнаго вре¬ 
мени, т. е. офицеровъ 63, классныхъ чиновниковъ 7, нижнихъ 
чиновъ 1897; лошадей 25. 

Жилье нижнихъ чиновъ . При размѣщеніи въ одномъ зданіи нѣ¬ 
сколькихъ ротъ, нижніе чины каждой роты должны имѣть свои 
отдѣльныя, по возможности независимыя отъ другой роты, помѣ¬ 
щенія изъ нѣсколькихъ отдѣльныхъ комнатъ. Фельдфебелю и 
вольноопредѣляющимся полагается отдѣльное помѣщеніе; въ ротѣ 
помѣщеніе разсчитывается только на 102 и не болѣе какъ на 
104 человѣка (кромѣ фельдфебеля и двухъ вольноопредѣляющихся). 

На каждаго человѣка въ жиломъ помѣщеніи полагается воздуха 
не менѣе 1*|* куб. саж.; возобновлять воздухъ простыми, деше¬ 
выми средствами. При этомъ расчетѣ — печи, мебель и т. п. изъ 
объема покоевъ не выключаются, но въ разсчетъ не принимаются: 
лѣстницы, сѣни, корридоры и отдѣльныя комнаты. 

Высота жплыхъ комнатъ не менѣе 12-ти футовъ; всякій изли¬ 
шекъ противъ этой высоты при опредѣленіи кубическаго содер¬ 
жанія внутренняго пространства въ расчетъ принимать не 
должно. При высотѣ покоевъ въ 12 футовъ и при 1 4 | 2 куб. саж. 
воздуха на человѣка, приходится на каждаго жильца 0,88 квад¬ 
ратныхъ саж. пола. 

Въ казармахъ, имѣющихъ потолки-крыши , внутренняя высота по¬ 
мѣщеній подъ нижній конецъ стропилъ должна быть не менѣе 
9-ти футовъ, а подъ регель не менѣе 13-ти футовъ. 

Казармы на 1 или 2 роты должны имѣть не менѣе 2-хъ вы¬ 
ходовъ, а на баталіонъ — не менѣе 3-хъ (считая чистые и чер¬ 
ные). Ширина лѣстницъ по длинѣ ступеней: одиночныхъ отъ 5 
до 6 футовъ, а двойныхъ — отъ 7 до 9 футовъ. 


Въ каменныхъ зданіяхъ не допускается деревянныхъ лѣстницъ. 

Мѣста подъ лѣстницами могутъ быть приспособлены для чистки 
лампъ или другихъ хозяйственныхъ надобностей, а подъ камен¬ 
ными лѣстницами можетъ быть допущено и храненіе керосина. 

Чердаки казармъ должны быть приспособлены для сушки сол¬ 
датскаго бѣлья и одежды. 

л Принадлежности покоевъ , включаемыя въ стоимость казармъ, 
къ каждой ротѣ должны быть слѣдующія: 

а) Желіьзныя кровати на каждаго человѣка длиною 2 арш. 
14 вершк., шириною 15 вершк. 

б) Столики-шкафчики для фельдфебеля и шести унтеръ-офи¬ 
церовъ по одному и на двухъ вольноопредѣляющихся одинъ, 
всего 8, и къ нимъ столько-же табуретовъ, 

в) Шкафчики для прочихъ нижнихъ чиновъ съ отдѣленіями 
въ три кубич. фута на каждаго человѣка. 

г) Станки для установки ружей, считая по 2 1 /з вершка на ружье. 

д) Полки для ранцевъ (мѣшковъ) и амуниціи, полагая отъ 
9 до 10 вершк. на человѣка. 

Комната для фельдфебеля и ротной канцеляріи 3 кв. саж. 
для двухъ вольноопредѣляющихся — въ 3 кв. саж. 

Нижнимъ чинамъ не дозволяется помѣщать своихъ семействъ 
въ казармахъ. 

Умывальная комната , въ 5 кв. саж. на роту, теплая, съ умы¬ 
вальниками (отнюдь не деревянными)—по расчету 1 соска (стержня 
или крана) на 20 человѣкъ. Полъ асфальтовый, цементный или 
плитной, съ приспособленіемъ для удаленія грязной воды. Тутъ 
же скамейки для чистки сапоговъ. 

Ротный цейхгаузъ , въ 3 кв. саж., отапливаемый или согрѣ¬ 
ваемый изъ смежнаго помѣщенія, съ устроенными стелажами для 
храненія ротнаго имущества и станкомъ для установки 10-ти ружей. 

Ротная школа, 4—5 кв. саж., со столомъ на 10 человѣкъ и 
съ соотвѣтствующимъ числомъ скамеекъ. 

На всѣ перечисленныя помѣщенія для роты (не считая лѣст¬ 
ницъ и сѣней) необходимо, примѣрно, 108—115 кв. саж. 

Кухни располагаются по возможности на 2 или 4 роты въ 
совокупности, съ отдѣльными для каждой роты котлами. 

Кухня на одну роту въ 6 кв. саж., съ отдѣльными дверями 
для входа и выхода. При общей кухнѣ для нѣсколькихъ ротъ, 
пространство на каждую изъ нихъ можетъ быть уменьшено до 
5 кв. саж. 

При кухняхъ для каждой роты особая кладовая въ 3 кв. саж. 
и непромерзающее помѣщеніе для овощей п картофеля (послѣд¬ 
нее можетъ быть въ видѣ подполья). Для храненія капусты осо¬ 
бый баталіонный или полковой погребъ (земляпка), съ разсче- 
томъ пространства по 4*! 2 кв. саж. на роту. 

При кухняхъ помѣщеніе для кашеваровъ, по 1 4 /> кв. саж. на 
человѣка. 

Столовыя , назначаемыя также и для одиночныхъ ученій, фех¬ 
тованія, гимнастики и т. п., по 9 кв. фут. на человѣка, или 
18 кв. саж. на роту (100 чел.). 

Отхожія мѣста устраиваются въ связи съ жилыми помѣще¬ 
ніями, но отдѣленныя отъ послѣднихъ корридоромъ или сѣнями, 
свѣтлыми и по возможности теплыми, какъ и самыя мѣста. На 
каждые 25 человѣкъ по одному очку или по 2*| 2 фута сидѣнья и 
по 1*| 2 фута писсуара; кромѣ того, на каждую роту одно мѣсто 
за перегородкой, подъ ключемъ; въ баталіонномъ же отхожемъ 
мѣстѣ за перегородками два отдѣльныхъ мѣста. 

При устройствѣ отхожихъ мѣстъ избѣгать употребленія де¬ 
рева и стульчаковъ и держаться системы раздѣленія нечистотъ. 

Для вентиляціи отхожихъ мѣстъ слѣдуетъ пользоваться тягою 
постоянныхъ топокъ изъ кухонь, а гдѣ можно, то изъ пекаренъ 
и бань. 

Полъ асфальтовый или цементный, съ уклономъ къ сторонѣ 
стока въ выгребъ. 

Пекарни. Хлѣбопеченіе по возможности общее, не только для 
полка, но и для всѣхъ частей войскъ, расположенныхъ въ одномъ 
городѣ. 

Печи въ такихъ большихъ пекарняхъ требуются усовершен¬ 
ствованныя въ отношеніи экономіи въ топливѣ. 

Пекарня для полка 25 кв. саж., для баталіона 10 кв. саж., а 
на отдѣльную роту до 7V* кв. саж. 

(Продолженіе слѣдуетъ). 


Редакторъ Э. II. Деклеронъ. 


Типографія Эдуарда Гоппе, С.-Петербургъ, Вознесенскій пр., № 53. 


Издатель К. Л. Риккеръ. 
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ПОЖАРНОЕ ОТДѢЛЕНІЕ при ПОЛИЦЕЙСКОМЪ ДОМѢ ВАСИЛЬЕВСКОЙ ЧАСТИ. СУВОРОВСКАГО УЧАСТШъ С ШТЕРБУРГЪ 
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С{АСТТі ФАСАДА ПОЖАРНАГО ЗДАНІЯ ПО БОЛЬШОМУ ПРОСПЕКТУ. РАКТТЕ ПЕЬАРА^АОЕ БЕЗ РОЩЧЕК5 
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ЛИСТЪ №- 24 


Авф олиф. Ф .Кремеръ СПБ 

ШСНІТЕСТЕ. «** 18В5(14-’аппёе]. РШСНЕ№-'24. 
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Ье|епсЬ 


13. Лп&сіттігге 
ІА Уа'иісясЬб'. 

%%%%%'№ ФЪгссІіоіг 

ШЩ; 

0кМіЬ ОЫІгЙе ОС5 Лиигсл. 

0Ш. 

0Шу V- іодепипХ сіи сліазіег 

Ш * 18 Уа/оЛоъсЪе . 

, л * ^ 


1с сопсег, 


'О-іССХІС 


50 фуиж. 


Проект и постр ака-д архР. Шмеддингъ 

Рго| еІсопзІг рагЯЪсПшеІІт^ агеіі 

Автолит Ф Кремеръ 

ШШТЕСТЕ. 

1 ВВ 5 ' ИГаітвЕ 

РШСНЕ №23 


ЗОДЧІЙ 


1885 ( 1 №- годъ ) 


ЛИСТЪ №23 


МАЮ ОМ 


БЕ5АСТІ0ШАШЕЗ 
БЕ ЬА 50СІЕТЕ ШЗЗЕ 


ЪАШіСНЕ" 


АКІС-А . 


ПЛАНЪ 2 ™ ЭТАЖА. РЬАЫ БІГ- I е ?ЕТАВЕ 


ПЛАНЪ 3 ™ ЭТАЖА. РЬАЕ БИ 2 !П _ Е ЕТАВЕ 


ДОМЪ 

РУССКАГО АКЦІОНЕР 
ОБЩЕСТВА „УЛЕЙ" 
ВЪ Г. РИГІЬ 


Іёёепсіе: 

С 

I. $іЫіоІЬфіи* 

5. ІіЛхігіс 

Ъ. >а 
/і. Сйііілмі 

5 с*а11га а таіцег' 

С {ІЧіІТиПГ' 

7 йл\Х ІсКапіЬ'гс 
8. вІкшісА іе^іс- 
а. ФѵисЬи?іѵ. 

10. с>а1І€б Яса оре'гаііоіѵа 

II. ©Л1.5ЭС5 
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ЯАГРЪВАТЕЛЬНЫЯ ПРИБОРЫ 

ВОЗДУШНАГО. ОТОПЛЕНІЯ 

1. БЪ ЗДАНІИ ОФДШЛЕШЕ ГО СУД БАНКА И 

2, ВЪ ЖЕНСКОЙ ГИМНАЗІИ а 

ВЪ Г. КРАСНОЯР СКІЬ . - 

ПЛАНЪ ПО НО РІАУ НО РАЗРІЬЗЪ ПС АБ 


АРРАКЕП5 бе СНАПРРАВЕ 

ААІК СНАІГО. 

1, Р01Ш.БА ЗБССІШЗАЬЕ ПЕЪАВАНфБЕ ШРЕШАЬЕ ЕТ 
2, РОІІК ЬЕ СУМИАЗЕ ВЕЗ ЕІЬЬЕЗ 
А ККАЗЫОІАК2К . 

СОБРЕ АБ РАЗРІЬЗЪ ПО ВГ. СОБРЕ ВГ 


ПОДЕ РАЗРІЬЗЫ С01ІРЕ5. ПО ЖЗ 


ПЛАНЪ ПО ПР 


РІАН ПР 


ПОИЛ. РАЗРІЬЗЫ. СОБРЕБ 


ПЛАНЪ ПО НО 


РПАЫ НО 


СООРЕ А Б 


ПОДЕ РАЗРІЬЗЫ. СОПРЕЗ 


ПЛАНЪ ПО ПР 
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= -:-"=] 
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ИЙЯЗД 

яяш 




^ ц дс Д Ц »1і анип 








КІЯіЯ 

[НЕЖіІі 


ІШІИВЯя 

ИНЕЯ 







ЛШаЫЗ 

Пзви рчва ЙрЙн)18ИД|в^ЯВЯМ 
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зодчій. 

ОРГАНЪ С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО ОБЩЕСТВА АРХИТЕКТОРОВЪ. 


---ЦК- 

Выпускъ VII и VIII (Іюль и Августъ). 


«Зодчій» выходитъ ежемѣсячными выпусками, заключающими въ себЬ по 
5 листовъ чертежей и одинъ листъ текста. При журналѣ издается ежене- 
дѣльно особое прибавленіе «Недѣля Строителя», въ которомъ помѣщаются 
сообщенія о дѣятельности СПб. Общ. Архитект., правительств, извѣстія, 
строительный обзоръ и смѣсь, программа конкурсовъ и т. д. 

Статьи (въ заказныхъ письмахъ) высылаются на имя редактора—граждан¬ 
скаго инженера Эраста Павловича Деклерона: въ С.-Петербургѣ — Забал- 
капскій проспектъ, д«*мъ № 9, кв. № 4. 

Для переговоровъ редакція открыта ежедневно (за исключеніемъ субботъ и 
праздничныхъ дней) отъ 2 до 3 ч. 


Подписка принимается у издателя К. Л. Риккера, Невскій пр. 14. Цѣпа 
журнала «Зодчій» съ приложеніемъ «Недѣля Строителя» съ доставкою въ 
С.-Петербургѣ: за годъ 14 р., яа полгода 7 р., съ перес. въ другіе города 
за годъ 15 р.; за полгода 7 р. 50 коп.; для учащихся въ техническ. учебн. 
заведеніяхъ за годъ 11 р. и 1*2 р.; за полгода 5 р. 50 к. и 0 руб. 
Плата за объявленія 10 к. за строку петита 3 столбца въ страницѣ). 


С О ДЕР Ж А 


X Е. 


текстъ: 

1) Загородный домъ Кенига. В. Шретера. 2) Домъ Красноярской жепской 
гимназіи. М. Арнольда . 3) Замѣтка о построеніи тѣней въ перспективѣ. 
II. Макарова. 4) Къ изслѣдованіямъ и рѣшеніямъ вопроса о вентиляціи. 
II Флавишаго . 5) Нѣсколько словъ объ устройствѣ громоотводовъ (пер. съ 
нѣм.). К. Кнрничева . В) Обзоръ строительныхъ журналовъ. К. 7) Постройка 
казармъ хозяйств, способомъ. 8) Наставленіе для у правд, отопл. и вентил. 
зданія Красноярской женской гимназіи. А. 


чертежи: 

1) Загородный домъ Кенига (№№ 36, 37 и 38). В. НІретера. 2) Домъ 
Красноярской женской гимназіи (ДШ 34 и 35). М. Арнольда . 3) Домъ 
проф. Резанова (Д«№ 31 и 32). I. Кнтнсра и В. ІІІретера. 4) Домъ Кор¬ 
ниловыхъ (№ 39). А. Красовскаю. 5) Детали собора въ Ромяновѣ-Борисо- 
глѣбскѣ (№ 25). В) Детали избъ въ Вологодской губ. (№ 42). 


КНИЖНЫЙ МА ГАЗИНЪ К. РИККЕРА. 

(С.-Петербургъ, Невскій проспектъ , г). № 14) 

обращаетъ вниманіе публики на изданный имъ въ январѣ 1885 г. Каталогъ важнѣйшихъ сочиненій по архитектурѣ инженерному искусству, меха¬ 
нической и химической технологіи н проч. на русскомъ языкѣ, который высылается по требованіямъ безплатно. 



Неие ДеНзсЬгіГі 

Ивіег Ъезошіегег Міілѵігкшщ ѵоп Гг. Регіи 1іегаіі8°’е&еЪсп ѵоп Вег Ѵег- 
Іа^яапяЫі Яіг Кипе! шні ЛѴіязенясІіаЛ ѵртюаіз Б^ЛгісІі Вгпскташі, МипсЬеп- 

8иЪ зкг ірЪіопз-В е(1іп§ші§еп: 

,.0іе Кипзі Піг АІІе“ егясЬеіп! ѵот 1. ОкіоЪег 1885 аЪ іп ЬаІЪтонаІ- 
Іісііеп НеЙеп ѵоп ,)е са. I 1 ,* Во^еп геіеіі Шизігіегіет Тех! шні са. 4 Віісіег- 
Ъеііа^еи іп ІІтзсЫа^. Ргеіз Вез Нсйез ЗВ Кор.. Ліг Ваз УіегІеЦаІіг (В Нейе). 
2 КЫ. 1В К. Ней. I Неей гиг Ап8ІсМ апз. 

АЬоппетепІз пітті Віе ВисЫтпВІиво: ѵоп Сагі Ніскег, 8!. РеІегзЪпг^, 
Ке\ѵяку Ргояресѣ, Л 1 ? 14; епі^е^еп. 


таиа 




КОНТОРА ЗАВОДА 

БЕТОННЫХЪ и ЦЕМЕНТНЫХЪ ИЗДѢЛІЙ 

техника В. ГЮРТЛЕРА, 

ПЕРЕВЕДЕНА 

на Васильевскій Островъ, 14-я линія, собственный домъ № 5. 


Б лагонадежный человѣкъ, знающій русскій п 
нѣмецкій языки, опытный въ управленіи до¬ 
момъ и строительнымъ матеріаломъ, ищетъ 
мѣсто надсмотрщика или въ складѣ. Треуманъ, 
Черная рѣчка, д. 6, кв. 4. 



ПЕЧИ’ 

КАМИНЫ 

изъ маіолики и терракоты. Раз¬ 
нообразнѣйшій выборъ, крайне 
дешевыя цѣны. Тамъ же — про¬ 
стыя бѣлыя глазированныя кафли 
петербургскаго и берлинскаго 
формата и превосходнаго ка¬ 
чества. 

Контора Густавъ БЕРГЪ. 

Уголъ Невскаго и Николаевской, № 09. 


Прошу обратить вниманіе гг. строителей 
НОРТЛАНДСКІЙ ЦЕМЕНТЪ 

ОРОНН 


сс 


пэ 

СЪ КРАСНЫМЪ КРЕСТОМЪ 

приянапный лучшимъ изъ всѣхъ сортовъ цемента и премированный на выставкахъ, Москвы, Парижа, Лондона, Филадельфіи и проч. — можно получать 

въ конторѣ 

А Н Д р. Вогд. Э Л Л ЕР С Ъ, 

въ С.-Петербургѣ , Вас. Остр., Пабср. Невы, Л? 31, между 7 и 8 лин., 

единственнаго для всей Россіи представителя этого цемента. Также можно получить: огнеупорный кирпичъ и глину, машинный, п куяпечный каменный 
уголь, коксъ для топки и литья, чугунъ и проч. Наказы городскіе и иногородние исполняются немедленно. 

































новыя книги 

ПОЛЗ^ЕННЫЯ ВЪ ЬСШЛ>ЭЕ<,ІН:ОЗѴЕЪ ІѴС^.Г.А.ЗІ'ІІЕ-ЗІ'Зз 

К. Л. РИ К К ЕРА, 

въ С.-Петербургѣ, Невскій проспектъ, № 10. 


Ь’Апиее еіесігіцііе ои ехрозё аппиеі сіеа Ігаѵаих зсіепіііщиез 
Нез іпѵеиііопз еі Пѳз ргіпсіраіез арріісаііопз сіѳ Гёіесігісііё а Гіп- 
Пизігіе еі аих агіз. 1-ге Аппёе 1885. 1 р. 75 к. 

НаЬиІ (Іи Магё8, Л. Ье зе\ѵа^е, зоп иіНізаІіоп еі зоп ёрига- 
Ііоп. 1883. 2 р. 50 к. 

КаиаивГіПігиіігѲІі сі іе, аиГ (Іег КізепЪаЬпзІгеске Вегііп - ВІапкеп- 
Ііеіт. Міі 7 ТаГеІп. іп ЕоІ. 1885 в р. 

11аінІ80іі, К. Тгасё (Іез сііетіпз «1е Гег, гоиіез, сапаих, ігаітѵауз, 
еіс. Есшіез ргёіітіпаігѳз — Еішіез ПёГіпіІіѵез, гесІіегсЬе еі сііоіх Иез 
таіёгіаих (Іе сопзігисііоп & сіе ЬаПазІа^е. Аѵес 4 ріапскез. 1884. 5 р. 

В&шііаіегі&ііен, іііе, (іѳг Всіілѵеіг аиГйег Ьапгіез-Аиззіеііип^ 1883. 

4 АиП. 1884. 3 р. 60 «• 

Веіігеші, С. Еіз- игиі КаІІеег/еи^ип^з-МазсЬіпеп пеЪзІ еіпег 
Ап/аЫ аиз&еГШігІег Апіа^еп /иг Ег/еп^пп^ ѵоп Еіз, АЬкиЫип^ ѵоп 
ЕПіззідкеіІеп тиі Каитеп. 1883. 3. р. 60 к. 

ВегіеЫ иЬег гіі.е паііопаіе АиззіеІІпп^ 1882 іп Мозсаи. 2 р. 40 к. 

ВегісЫ ііЬег сііе іпіогпаііопаіе еІесІгізсЬе Аиззіеііип^. \Ѵіеп 
1883. ІДеГ. 1. 2. к 72 к. 

Вегіп^ег, А. КгіІізсЬѳ ѴегнІеісЬип^ (іег еІесІгізеЬеп КгаПиЬег- 
Іга^иіі# шіі Пен ^еЬгііпсЫіеЬзІеп тесііапізсііеп ІІеЬѳгіга^ші^з-ЙузІе- 
теп. векгбпіе РгеіззсЬгіП. 1883. 1 р 44 к. 

ВѳІЪке, II- бІасііізеЬе ОезсЬііГгз- ипсі ѴѴоЬпЬаизег, (ІеиІзеЬе 
Кепаіззаисе-ЕадаПеи шіі епізргееІіепПеи Нпинігіззеп Гііг ргасіізсііе 
АпзГШіпт#. Іп 10 ІііеГегип^еп. а 0 ВІаіі 1885. й ЪіеГ. 3 р. 60 к. 

ВіЫіоІІіек, скешІ8СІі-іесІіііІ8СІіе. 

(XXV. Ватиі. Ше Кіііе пші КІеЬетіНеІ. АпяГиЬгІісЬе Апіеііітіг хпг Пагзіеііиніг 
аііег Агіеп ѵоп Кііісп иті КІеЬетіІІеІп Гііг (Пая, РоггеІІап, МеіаІІе, Ьеііег, 
ЕІ8 рп. 8іеіп. НоІ2, \Ѵаяяег1еіІпп§:я- пші ПатрГгбЬгеп, яолѵіе Лег ОеІ-, Нагг-, 
Капіясішк-, Оиііарѳгсіш-. СазеТп-, Ьегаь, \Ѵаяяеги1ая-, (Нусегіп-, Каік-, Оуря-, 
Еіяеп-, Хіик-Кіііе, Лея Магіпе-Ьеітя, Лег ХаЬпкіІІс ХеіоПеІііЬя ітЛ Лег гп зре- 
сіеііеп Хѵѵескеп ЛіепепЛеп Кіііе ппЛ КІеЬетіНеІ. Ѵоп 8і$пь Ьеітег. Хлѵеііе яеЬг 
ѵепп. ітЛ ѵсгЬеяя. АпНа&е. 10 Во^. 8 деЬ. I р. 08 к. 

ІХЬ. ВапЛ. 1>іе Іееііпімііе Ѵепѵеіііііііі^ (Іез 81(чпкоЫеи11іеегз, пеЬяІ еіпет 

АпЬап^е: ІІеЬег Ліе ПагяІе11іт$ Лея паІіігІісЬеп АярЬаІІіЬеегз ппЛ Аярііаіітаяііх 
апз Леи АярЬпІІяІеіпеп пті Ьііптіпояеп ЗсІііеІет яолѵіе ѴегѵегіЬип^ Лег ХеЬеп- 
ргоЛисІе. Ѵоп Пг. Оеог# ТЬепіпя, ІссЬпіясЬег СЬешікег. Міі 20 АЬЫЫ. I/ В. 8. 
"еіі. 1 р. 50 к- 

ІЛ. ВапЛ. Кпік іпкі ЕиГітогІсІ. АиГІгеІеп ппЛ Каіиг Лез Каікзіеіпея, Лая Вгеппеп 
ЛеззеІЬеп пи Л яеіпе Ап\ѵепЛпп$ хп ЬпПтбгЫ. ХасЬ §е?етѵагІі$гет ЗІапЛе ѵоп 
ТІіеогіс ппЛ Ргахіз ЛапгеяЫІІ ѵоп Рг. Нсппапп /лѵіск. Міі 30 АЬЫЫ. 15 Вп^. 8. 
ееЬ. 1 р. «О к. 

ЬѴ. ВапЛ 1)іе ІІаг/е піні іііге РгоНпсіе* 1)сгеп АЬзіашшип§, Оелѵіппип? ипЛ 
Іесішівске ѴегдѵегіЬппд. ХоЬзІ еіпет Апііап^: ІІеЬег Ліе РтЛисіе Лег Ігоскепеп 
ОсяііІЫіоп Лея Наггея оЛег Соіоріюпіптз; Лая СатрЬіп, Лая зсіпѵеге Наггоі, Лая 
ГоЛГЛ, ппЛ «Не Вегеііипіг ѵоп ЛѴаігепі’еііеп, МазсЬіпепбІеп еіс. апя Леп ясіпѵегеп 
НаггЫеп, яолѵіе Ліе ѴопѵепЛпп" ЛегяеІЬеп гиг ЬеисЫ^аз-Еггеи^пп^. Кіп ИапЛ- 
Ьпск Гиг КаЬгікапІеп, Тесііпікег. СЬетікег, Ого^пізіеп, АроіЬекег. \Ѵа?еп1‘еІІ- 
РаЬгікапіеп ипЛ Вгаиег. Nас11 Леп пеиеяѣеп Рогзсішп^еп ппЛ апГ ОгппЛІаге 
іап^йіігі^ег ЕгГаЬгипегеп гпяагатеп^езіеШ; ѵоп Пг. Оеог^ ТНепіпз, ІесЬпіясЬег 
СЬешікег. Міі 40 АЬЬПЛ. 16 Вог. 8. геіі. 1 р. 95 к. 

ЬѴИ. ВапЛ. ЛѴаззег ніні Еіз. Еіпе Оагяіеііішс Пег Еі^епясЬаІІеп, АтѵепЛпп? ппЛ 
Кеіпі$ип$ Лея ІѴаяяегз Гііг іпЛпяігіеІІе опЛ Ьаазіісііе 2\ѵеске ппЛ Лег АпЯн*- 
\ѵаЬпіпіг, Вепііігип^ ипЛ кііпяііісііеп Оагяіеііип^ Лея Еіяея. Гііг Ргакіікег Ьеаг- 
Ьеііеі ѵоп РгіеЛпеЬ Ніііег. Міі 35 АЬЬПЛ. 21 Вог. 8. ьгеіі. 2 р. 40 к. 

ЬѴІІІ. ВапЛ. НуПгаиІізсІіег Каік пші Рогііаікі-Сеіпепі пасіі НоЬтаІегіаІіеп, 
рЬузікаІівіЬеп ппЛ сііетіясііеп Еі^епясііаііеп, 1 Т піегяисЬпп^, ГаЬгікаІіоп ппЛ 
ІѴеггЬяІеІІппіг шНег ЬеяопЛегег КііскяісЫ аиГ Леп дедеп>ѵіігіі^еп 81апЛ Лег Сегаепі- 
ІпЛпяІпе. ВоагЬеіЬеІ ѵоп 1)г. И. 2\ѵіск. % Міі 58 АЬЬПЛ. 22 Во^. 8. §еЬ. 

2 р. 7о к. 

ЬХХІѴ. ВапЛ. Ше (тазЬеІепсІіІипд іш Наин пші (Не ВеІЪзіЪіІГе (Іез Оазсои- 
зіітспіеп. І’гакІізеЬе Апіеііпп^ /иг Негяісііпп^ 7лѵесктіі88І^ег (іаяЬеІеисЫип^еп, 
тіі Ап^аЬе Лег Лііііеі, еіпе тбдІісЬяІ ^гояяе Оаяегяратіяя гп еггіеіеп. 2иг Ве- 
ІеЬгппи: Гиг Оавсопзтпепкеп, баяіпзіаііаіеиге еіс. ѵоп А. Аіііііег. Міі 84 АЬЬПЛ. 

11 Вое:. 8. ігеіі. 1 р. 20 к. 

ЬХХХ. ВапЛ. І)іе ВгісріеИе-ІпДпзІгіс ііікі Ліе Вгепптаіегіаііеп. Міі еіпет 
Апііап^ге: Ліе Апіа^е Лег ПатрГкезяеІ ппЛ Сая^епегаіогеп, тіі ЬеяопЛегег Ве- 
гиекяісЫі^ипіг Лег гаисІіГгеіеп ѴегЬгеппип^. Ха* 1і Леп пеиеяіеп ЦаеПеп ипЛ еідепеп 
Іап^Шігі^еп ЕгГаЬгип&еп. Ѵоп Пг. РгіеЛгісЬ Лііпетапп, ІесЬпіясІіег СЬешікег. 
Міі 48 АЬЬПЛ. 26 Воіг. 8. §е1і. 3 р. 

ІіХХХІ. ВапЛ. 1>іе Вагзіеііпп^ (Іез Еізепз пші Пег ЕізеиГаЬгікаІе. НапЛЬисЬ 
Шг Ііііііепіеиіе ппЛ яопяіі^е ЕіяепагЬеіІег, Гііг ТесЬпікег. НипЛІег тіі Еіяеп ипЛ 
МеІаІЬѵаагеп. Гііг Ое\ѵегЬе- ипЛ КасЬясІшЬп еіс. Ѵоп ЕЛпагЛ Іаріп^, Лірі. Іп- 
депіеиг ипЛ КеЛасіепг Лея >.МеІа11агЬеіІег<, ГгііЬег Еіяеп^егкя-Рігесіог. Міі 73 
АЬЫІЛппдеп. 17 Во^еп. 8. Еіе^. 1 р. 95 к. 

ХСѴ. ВапЛ. 1)іе еіекігізеііе Веіеиеііііінц: ппЛ іЬге АтѵепЛпп^ іп Лег Ргахія. Міі 
ЬеяопЛегег ВегііскзісЫі^ип^ Лег Ег^еЬпіяяе Лег іпіегпаііопаіеп еіекігіясііеп Аия- 
яіеііип^ іп Нагія іт .Іаііге 1881. Ѵоп Пг. АІГгеЛ ѵоп СгЬапіІхку, Аяяіяіепі ап 
Лег к. к. ІесЬпіясЬеп НосЬясЬиІе. Міі 85 АЬЬПЛ. 15 Воіг. 8. §е1і. 2 р. 40 к. 

ХСѴІІ. ВапЛ. Вег ргакіізсііе ЕІзеп- пші Еізеіпѵаагсіікеііпег. КапГтаппіясЬ- 
ІесІтіясЬе ЕіяетѵаагепкипЛе. Кіп НапЛЬисЬ Шг Нашііег тіі Еія^п- ппЛ 8^аЫ- 
дѵаагеп, ГаЬгіканІеп, Ех- ппЛ Ітрогіепге, А^епіеп, ЕізепЬаНп- пті ВапЬеЬогЛеп, 
НапЛеІя- ппЛ (іедѵегЬезсІіиІеп еіс. Ѵоп ЕЛпагЛ Ларіп«г, Ліріотігіег Іп^епіепг. Міі 
98 АЬЬПЛ. 36 Вое: 8. §е!і. 3 р. 60 к. | 


XСV111. ВапЛ. 1)1е Кегашік оЛег Ліе ГаЬгікаІіоп ѵоп ТбрГег-ОеясЬігг, Віеіп^иі, 
Еауепсе, Зіеіпгеиг, ТеггаІіІЬ, яолѵіе ѵоп ГгапгбяіясЬет, еп^іізсііеш иші Нагі-Рог- 
геііап. Апіеііипд Гііг Ргакіікег хиг Пагяіеііип^ аііег Агіеп кегатіясЬ г ІѴаагеп 
паск ЛеиІясЬет, ГгапхояізсЬ. т пті еп^ііясііет ѴегГаЬгеп. Ѵоп ЬтЬѵі^ ѴѴіррІіп^сг. 
Кегатікег. Міі 45 АЬЬПЛ. 24 Во^. 8. ^еіі. 2 р. 7(» к 

СVI. ВапЛ. Ше ЕаЬгікаПоп Пег Ваеіірарре иші (Іег Лпзігіеімпаззе іііг Рарр- 
Ласііег іп УегЫпЛпп# шіі Лег ТЬеег-ОеяІіІІаІіоп пеЬяІ АпГегІі^ип^ аііег Агіеп 
ѵоп РаррЬеЛасЬип^еп ипЛ Азр1іаШгпп$еп. Еіп НапЛЬисЬ Гііг ПасЬрарре-КаЬгікапІеп, 
ВаиЬеашІе, ВапІесЬпікѳг, ОаНнІескег ппЛ СЬешікег. Ѵоп Пг. Е. Ьиіішапп, 
ІесЬп. СЬешікег. Міі 47 АЬЬіЦІ. 16 В«^. 8. ^еЬ. 1 р. 95 к 

НіЫіоІкек Дек ЕІ8епЬа1ішѵе8еп8 1884 —1885. 

ВП. I. НезсЬіеЫе Пез ЕізѳпЬаЬплѵезепз ѵоп Ег. НаЬегег. 1 р. 20 к. 
э II. Баз ТагііЧѵезеп Пег ЕізѳиЬаІшеп, Пеззеп ЬеІгіеЪз-осопотізсЬе 
Аи%аЬеп тиі Віеііип»* іш ѵѵігМізсЬаШісІіеп ВіааІзІеЬеп Пег 
Ое^епѵѵагі ѵ. Е. ВсЬгеіиѳг. 2 р. 40 к 

> 111. НатІЬпсЬ Пез ТеІе^гарЬеп Иіепзіез Пег ЕізепЬаЬпеп ѵоп А. 

Ргазсіі. 1 р. 80 к. 

э IV- Кереіііогішп Пег МаіЬешаІік иші ЕІѳсігісіШзІеЬге ѵоп .1. 
Кгаіпѳг. 1 р. 80 к. 

> V. Бег ТгапзрогіПіепзІ Пег ЕізепЬаЬпеп ѵоп 8. АѴеШ. 2 р. 40 к. 

> IV. Баз бзІеггеісЬізсЬе ЕізепЬаЬпгесЫ. 4 р. 80 к. 

ВіЫіоІІісфіе (ІѲ8 аеіиаіііёк інЛикІгіеІІек. 1884. 

№ 1. Ьѳ Тгапзрогі Пе Іа Іогсе еі зез арріісаііопз іпПпзІгіеІІез раг 
Берге/ еі .Таріп^. 2 р. 50 к. 

> 2. ТёІёрЬоне, МісгорЬопе, КаПіпрЬопе раг 8еЬ\ѵагІ/е. 2 р. 

> 3. Ь’ЕІесІгоІузѳ, Іа ^аіѵаиоріазііе еі гёіесіго-теіаііиг^іе раг ,Іа- 

ріп^. * 2 р. , 

» 4. Без Іатрез ёіесігіциез еі Іеигз ассеззоігез раг ПЧІгЬапіІ/ку. 2 р. 

» 5. Ьез рііез ёіесігіциез, Піегто — ёіесігіциез еі Іез асептиіаіепгз 
р. Наиск. 2 р. 

ВіЫіоІІіек Е1екіго-іее1тІ8СІіе. Іп геіеіі іііпзігігіеп ВііпПеп, 

. ^еііеііеі й 1 р. Ю к. 

.ІеЛег Ваті іяі Гііг яісіі ѵоіікотшеп аЬ^еясЫояяеп ппЛ еіпхеіп кііиІІісЬ. 

ІпЬаІІ Пег 8атт1ипіг: 

1. Ваті. Біе та^пеіеіекігізсііеп ипЛ «1і« к яо^епаппіеп ЗестиШг-ВаЦегіеп, шіі Ьеяоп¬ 
Легег КііскяісЫ аиГ іЬге Сопзігасііои. Ѵоп (Іияіаѵ Оіаяег-Бе Сеѵ. 4. АиПа^е. - 
II. ВапЛ. Біе еіекігізеііе КгаГІііЬегІга^ипіг ипЛ іЬге АпмгепЛип^ іп Лег Ргахія, тіі 
ЬеяопЛегег КііскяісЫ аиГ Ліе Богііеііипіг ипЛ Ѵегіііеііип^ Лея еіекігіясііеп Кігошея. Ѵоп 
ЕЛпагЛ Ларіпіг. 2. АиГІа^е. — III. ВапЛ. Пая еіекігізеііе ЬісЫ. Ѵоп І)г. А. ѵ. РгЬа- 
пііхку. 2. АиГІа^с. — IV. ВапЛ. Біе ігаіѵапіяеііеп Ваііегіеп, Асситиіаіогеп ипЛ 
Тііеппояаиіен. Еіпе ВезсЬгеіЬшід Лег ЬуЛго-ипЛ НіегтоеІекІгіясЬеп ЗІитиріеИеп, шіі 
ЬеяопЛегег КііскяісЫ апГ Ліе ВеЛіігГпіяяе Лег Ргахія. Ѵоп \Ѵі11і. РЬ. Наиск. 2. АиГ- 
Іа^е. — V. Ваті. Біе ѴегкеЬгя-ТеІе^гарЬіе, тіі ЬеяопЛегег КііскяісЫ аиГ Ліе ВеЛіігГ- 
піяяе Лег Ргахія. Ѵоп -I. 8аск. — VI. ВапЛ. Теіеріюп, АПкгорЬоп иші КаЛіорЬоп, 
шіі ЬеяопЛегег КііскяісЫ аиГ ІЬге Атѵетіип^еп іп Лег 1‘гахія. Ѵоп ТЬеоЛог 8сЬ\ѵагІхе 

2. Аиііа^е. - VII. ВаиЛ. Біе Еіекігоіуяе, Оаіѵаппріаяіік ипЛ 'Кеіптеіаііігелѵіітипіг, тіі 
ЬеяоиЛегег КііскяісЫ аиГ ІЬге АпѵѵепЛпп^ іп Лег Ргахія. Ѵоп ЕЛ. 1&рш$ 2. АпПа^е,— 
VIII. ВапЛ. Біе еіекігіясііеп Меяя- пті Ргасіяіопз-Іпяігитепіе. Еіп ЬѳіІіаЛеп Лег 
еіекігіясііеп МеяякцпЛе. Ѵоп А. ѴѴіІке. — IX ВапЛ. Біе бгипЛІеЬггеп Лег Еіекігі- 
сііаі, шіі ЬеяопЛегег КііскяісЫ аиГ іііге АплѵепЛпп^еп іп Лег Ргахія. Ѵоп \Ѵ. РЬ. 
Наиск. 2. АиЙ. — X. ВапЛ ЕІекігіясЬея ГогтеІЬпсЬ тіі еіпет АпЬап^е, епІЬаІІепЛ 
Ліе еіекігізеііе Теішіпоіо^іе іп ЛеЫясЬег, ГгапхояіясЬег ппЛ епдііясііег 8ргасЬе. Ѵоп 
РгоГ. Бг. Р. ХесЬ. — XI. ВапЛ. Біе еіекігіясііеп Ве1еисЫпп§я-Ап!а$еп, тіі ЬеяопЛегег 
ВегйскяісЫігшж іЬгег ргакііясііеп АияГиІігип?. Ѵоп Бг. аГ ѵоп ІІгЬапіІхку. 2. АиГ- 
іа^е. — XII. ВапЛ. Біе еіекігіясііеп ЕіпгісЫипі'еп Лег ЕізепЬаЬпеп ипЛ Лая 8іі?па1- 
лѵезеп. Ѵоп Ь. КоЫГйгяІ — XIII. ВапЛ. Біе еіекігіясііеп ІІЬгеп ипЛ Ліе ЕепспѵеЬг- 
ТеІе^гарЬіе. Ѵоп РгоГ. Бг. А. Тор Іег. — XIV. ВапЛ. Напя- ипЛ НоІеІ-ТеІе&гарЬіе. 
Ѵ т оп 0. Сапіег. — XV. ВапЛ. Біе АтѵепЛппгЛег Еіекігісііаі Гііг тіііІйгізсЬе Хлѵеске. 
Ѵоп Бг. Гг. ІѴаесЫег. — ХЛЧ. ВапЛ. Біе еіекігіясііеп ЬеПиидеп пті іЬге Апіадо 
Гііг аііе Хлѵеске Лег Ргахія Ѵоп Л. ХасЬагіая. — XVII. ВапЛ. Біе еіекігізеііе Еі- 
яепЬаЬп Ьехіі^ІісЬ іЬгея Вапез ппЛ ВеІгіеЬея. Ѵоп ЛояеГ Кгатег. — XVIII. ВапЛ. 
Біе ЕІекІго-ТесЬпік іп «Іег ргакііясііеп НеіІкипЛе. Ѵоп РгоГ Бг. КиЛ. Ъелѵііп- 
Поѵѵякі.— XIX ВапЛ. Біе ораппип^я-ЕІекІгісіШІ, ІЬге Оеяеіхе, ІѴігкип^еп ипЛ 
ІесЬпіясЬеп . іпѵепЛип^еп. Ѵоп РгоГ. К. IV. Хеп^ег. — XX. ВапЛ. Біе \ѴеН1іІсгаІиг 
Лег Еіекігісііаі иші Лея Ма^пеііяпшя, 1860 Ьіз 1883 Ѵоп (тпзіаѵ Мау. — XXI. 
ВапЛ. Біе Моіогеп Лег еіекігіясііеп Маясіііпеп шіі Вехп^ аиГ ГЬеогіе, Сопяігпсііоп 
ппЛ ВеІгіеЬ. Ѵ«іп ТЬеоЛог ЗсЬлѵагІге. — XXII. ВапЛ. Біе Оепегаіогеп ЬосЬ^сяраппІег 
Еіекігісііііі Ѵоп РгоГ. Бг. .). О. ІѴаІІепІіп. — XXIII. ВапЛ. Бая Роіепііаі иші яеіпе 
АплѵепЛипг гиг Егк1агпп$ еіекігіясііеп ЕгясЬеіпип^еп. Ѵоп Бг. 0. Тишіігх. — XXIV. 
ВапЛ. Біе І т пІегЬа11ші^ ппЛ Керагаіпг Лег еіекігіясііеп Ьеііпп^еп. Ѵоп. .1. ХасЬа- 
гі«я. — XXV. ВапЛ. Біе МеЬгГасЬ-ТеІедгарЬіе аиГ Еіпет БгаЫе. Ѵоп А. Е. Огап- 
ГеЫ. — XXVI. ВапЛ. Біе ХаЬеІ-ТеІе^гарЬіс. Ѵоп Мах. ЛиШ&. — XXVII. ВапЛ. 
Бая ОШЫісЫ яеіп ІѴеяеп ипЛ яеіпе ЕгГогЛегпіяяе. Ѵоп Еііеппе Ле РоЛог. — XXVIII. 

ВапЛ. ОеясЬісЫе Лег Еіекігісііаі. Ѵоп Бг. Опяіаѵ АІЬгесЫ. п. я. лѵ. п. я. \ѵ. 

НПІІП^8, Л. ТЬе ргіпсіріез оГ ѵегиііаііоп аіні Ьеаііп^ апсі іЬеіг 
ргасіісаі арріісаііоп. 1884. 10 р. 

Ноескшаин, Г. СЬешізсЬ - ІосЬпізсЬе ІТпІегзисЬип^зтеІЬосіеп 
Пег Сггозз-ІпПизІгіе, Пег Ѵегзисііззіаііоиеп и. НапПеІз-ЬаЬогаІогіеп. 

2 ВПе 1881. 9 р. 60 к. 

Вгаііпііт, О. ЕеІігЬисЬ Пег ргасіізсЬеп МагкзсЬпеіПекипзІ. Міі 
234 АЬЬіІП. 1884. 4 р. 80 к. 

Висіі (Іа8, (Іег КгГіінІіт^еи, СгемгегЪе иші ІпПизІгіеп. 8. АГ1. 
ВП. Т. ЕіпГііЬгип^ іп Піе СтезсІіісЫе Пег ЕіТіпПпп^, ГШПипя8#ап{? ипП 
ВіІПип^зтіІІеІ Пег МепзсЫіѳіІ. ^еЬ. 1884 - 6 р. 70 к. 












Вйіііташь Біе АгсЬііесіиг сіез сІаззізсЬеп АНегіЬишз ипсі (Іег 
Еепаіззапсе. 3-іе АЪііі. Біе агсЬііѳсіопізсЬе Епіѵѵіскеіип# ипсі сііе Бе- 
согаііоп (Іѳг Кайте іи 9 БіеГ. 1885. РоБ к 1 р. 20 к. 

Сееіі, 0. ЯиззІапЛз ІпЛизьгіе аиГ Лег паііопаіеп Аиззіеііипк іп 
Мозсап 1882. КгШзсІіе ВеігасЬіип§;еп йѣѳг сііе ѵѵіс1ііі#8іеп ІпЛпзігіе- 
гѵѵеі^е Киззіашіз. 1885. 3 р. 

Сііешіп, 1е, Ле Гег іиЪиІаіге а ѵареиг. 1884. 1 р. 25 к. 

Соіін, II. ИеЬег кйпзіІісЬе ВеІеисЬіип^. Ѵогіга^. 1883. 30 к. 

» БеЬег (Іеп ВеІеисЬіипе-зѵѵегіЬ сіег Батрепегіоскеп. АІіі. 1 
ТаГеІ. 1885. * 1 р. 65 к. 

Сиш1а11,Д. Оп ЪоокЪіпат@з апсіепі апЛ тоЛегп. 1881 .20 р. 80 к. 

І)ау, К. АтЬтеІік (Іег еІееігізсЬеп ВеіеисЬіипаг. 1884. 1 р. 20 к. 

іи чпаііеі, (!. Бег ВеігіеЪ (Іег ВіеіпкоЫепЬег^ѵѵегке ІГеЪегзісЬі ѵ. 
БеуЪоЫ. Міі 475 НоІгзсЬп. 1885. 16 р. 80 к. 

Піеі гісіі, Е. Біе Паитаіегіаііеп (іег Віеіпзігаззеп. ВезсЬаИепЬеіі, 
Ѵогкоттеп ипсі Ое\ѵіппип& ЛегзеІЬеп. Міі АЪЬ. 1885. 9 р.*б6 к. 

ЁскЬагі, А- Біе ТесЬпік (Іез ѴегЫепЛзіеіпз. II. ТЬеіІ. Біе 
ТесЬпік (Іез ѴегЫепДепз шиі сііе РгйГпп& сіез ѴегЫѳпЛтаіегіаІз. 1881. 

96 к. 

Е^кегі, Н. Каівег ЛѴіІЬеІіпз-ІГпіѵегзіШ ВігаззЪигр. Іпзіііиіз- 
^еЬашІе «Іег иаіигѵѵіззепзсЬаГіІісЬеп ипЛ таіЬетаіізсЬеи Расиііаі. 
1. Баз РЬузіснІізсЬе Іпзіііиі. іп Гоі. АІіі 9 ТаГеІп. 1885. 7 р. 20 к. 

ЕікеііЬнІіпЬіТіске. Ліе, ііЬег сііе АѴеісЬзеІ Ьеі ОгииЛепг. МН, 13 
ТаГеІп іи Гоі. 1885. 9 р. 60 к. 

ЕіТіііЛиіі&еп Лег пеиекіеи /еіі. Тлѵп\х\7л% .іаііге іпЛизігіеІІег 
РогізсЬгіііе іш Яеііаііег (Іег \Ѵе1іаи88іеШш#еп. АІіі ЕйскзісЬі аиГ Ра- 
іепіѵѵеяеп ипсі КпП8ііпЛизіпе. Б и Іег Мііѵѵігкип# ѵоп Іпоеиіеигеп (Іез 
к. Раіепіатіез Ьегаиз# ѵопѵап Ми у (Іеп и. РгапЬег&ег. 1883. 7 р 20 к. 

ГІ8(Ліег, Г. ТазсЬепЬиеЬ Гйг Кеиегип&зіесЬпікег. Кигяе Апіеі- 
іип& гиг Ііпівгзисішп# ѵоп Реиегип&запіа&еп. 1883. 1 р. 80 к. 

ПашасЬѳ, Л. еі А. НиЬегІі. Тгаііё (Гехріоііаііоп Лея сЬешіпз 
сіе Гег. 1-ге Рагііе. Копіе, ѵоіе, аррагеііз сіе Іа ѵоіе. 1885 11 р. 50 к. 

Ёоигиіег, (». Ба Іитіёгѳ ёіесігкіие сіапя Іез аррагіешепіз. 50 к. 

Ропіеѵпе, Л. Ееггопѳгіе. КипзізсЬтіеЛо - АгЪеііеп. 30 ТаГеІп. 
РоІ. 1885. 8 р. 40 к. 

(жІаЛЬасІі, Е. Біе НоІг-АгсЬііесіиг Лег ВсЬѵѵеіг. 2-іе АП. МН 
111 7ѳіс1ш. 1885. 4 р. 20 к. 

Огоріим & НсЛипіеЛеп. Баз пене ІІпіѵегзіІаіз^еЫіиЛе іп Кіеі. 

^ АІіі 5 ТаГеІп Гоі. 1885. 4 р. 80 к. 

(ігоіііе, II. Біе Наирітотепіе (Іег ѵѵізяРпзоЬаШісЬеп Епіѵѵіске- 
1ип& Киязіатіз. 1884. <Ю к. 

(жгипЛнег, Ё. ТазсЬепЬиеЬ 7л\ ЕгЛтаззеп-ВегесЬпип^еп Ьоі ЛѴаІЛ- 
ѵѵе&Ьапіеп іп еЪепет ипсі &епеі#іет Теітаіп. 1885. ^еЬ. 1 р. 80 к. 

бпедпеп, А. Мёпюіге зиг Іа іЬёогіе сЬітіцие Ле Іа ргоЛиеііоп 
Ли Лчзсіаіга&е. 18*^3. 4 р. 25 к. 

ІІа^еп. Біе оІесігізеЬе ВеІеисЬіипц тіі ЬезопЛѳгег ВегйскзісЬіі- 
^ппё* сіег іп Леп Ѵегеіпі^іеп Віааіеп ХогЛ-Атегісая гп Сепігаі-Апіа- 
о-еп ѵопѵіе&епЛ ѵегѵѵепЛеіеп Вузіете. АІіі 93 НоІгзсЬп. 1884. 4 р. 80 к. 

ІІЛИ8, М. Біе Капаіізаііоп (Іег Мааз ѵоп Кати г ЪіЪ гиг Ггап- 
гозізсЬеп Ѳгепге. АШ 6 ТаГеІп. 1885. 4 р. 20 к. 

ііаіоп До Іа Ооирііііёге. Соигз (1’ехрІоііаНоп Лез тіпез. 1884—85. 

2 ѵіз. 30 р. 

НпирГ, I*. Біе ВЬоІІепапІацеп ЬеііГаЛеп Гйг ВегцІеіНе ипЛ Тип- 
пеІЬаиег. АГіІ» 185 НоІгзсЬп. 1884. 4 р. 80 к. 

НаирГГІеіксІі, II. Мез8%ѵегк7еи^ѳ шкі [пзігипіепіе Шг ^елѵегЫісЬе 
шкі лѵіззепзсЬаГНісЬе 7\ѵеск(‘. АІіі. Аііаз. 18Я4. 12 р. 60 к. 

НеІЛеіц Мйііег, Ьап^ЛогГГ. Біе ѴегѵѵегіЬип^ (Іег зіаЛіізсЬеп 
Раесаііѳп. АІіі 50 Ноігзсііп. 1-85. 5 р. 70 к. 

Некие, Ё. АгсЬііесіопізсЬе РогпіепІеЬге. Еіп Веііга» гиг Ког- 
сіегип^ сіез ЛеиізсЬеп Ваи^ѳ\ѵегкез. Рііг Леп (теЪгаисЬ ап 
Ваи&е\ѵегкзс1т1еп, золѵіе гит ВеІЬзізіиЛіит Гиг ВаиЬапЛ- 
\ѵегкег. 1885. 

НеГі 1. ІІпіѳгЪапіеп и. Ризза^езітзе. 12 ТаГеІп іп 4". 1885. 

1 р. 80 к. 

НеГі 8. ВаиІепогЛпип^ѳп. 24 ТаГеІп іп 4°. 1885. 3 р. 60 к. 

НоіТпіашц А. Ноігзсиіріигеп іп Кпсосо. 11 Вегіе. 3-іе ЬіеГе- 
пт$. 10 РЬоіо^гарЬіеп іп 4°. 1885 . 7 р. 20 к. 

НоШіоГ, Ё. Біе іесЬпізсЬе ѴепѵегіЬип^ ЛегЕІекігігіШі. 1884. СО к. 

Бае ѳіесігізсііе ЬісЬі іп зеіпег пеиезіеп Еиі^іскеіип^ 
АІіі 120 Ноіязсітіііеп. 1882 2 р. 40 к. 

Ншіе & Неішіске. Бег ИгаЬаи Лег пеиеп КігсЬе іп Вегііп. 
АІіі 7. ТаГеІп. 1885. 7 р. 20 к* 

♦Геер, ЛѴ. Біе Ваи-МазсЬіпеп. Міі 699 АЬЬіІДипцеп. 1884. 9 р. 60 к. 

КаГка, Е. ЕівепЬаЬп-Ап^еІе^епЬеііеп ип(1 Регзопаііеп іп Іехіса- 
ІізсЬег Еогт. 1885. 4 р. 80 к. 

Кіск, Ё. Баз безеіг Лег ргорогііопаіеп ЛѴіЛегзІапЛе ипЛ зеіпѳ 
АіпѵепЛип^еп. АІіі 3 ТаГеІп. 1885. 3 р. 60 к. 

КІѲІіц іі. Баз ^аІѵапізсЬе Ёіііег ипЛ Ліе КиігЬагтасЬипсг Лег 
Капа1ізаііоііз)аис1іе Гііг Ліе Ьап(Ьѵігі1ізсЬаГі. АІіі 1 ТаГеІ. 1885. 72 к. 

Коіііег, (і. АѴогіегЬисЬ Лег Ьеі Вег^Ъаи ипЛ АиГЬегеііип^ ап^е- 
лѵепЛеіеп ТѳсЬпізсЬеп АизЛгііске, Лепі8сЬ-Ггап208.-еп^1ізс1і. ОеЬ. 1885. 

1 р. 70 к. 

КипвіЬапІеп Лег ВГааізЬаІиізІгеске ѵоп вйіз Ъіз гиг КЬеіп- 
^гепге Ьеі Регі (АІозеІЪаЬп). АІіі 17 ТаГеІп. 1885. 9 р. 60 к. 

Ьасішег, С. Бег погЛЛеиізсЬе НоІгЬаи іп зеіпег ЬізіогісЬеп 
Епі\ѵіскеІип^. АІіі 4 ТаГеІп 4°. 1885. 6 р. 


БанЛзЬег^ 


ТІі. 


Баз Еі^еп^еѵѵісЬі Лег еізегпеп БасЬЬіпЛег. іп 4°. 
1885. ' 90 к. 

Іаш^е, С. Баз ОгпЬепЬаизЬаІіз-Каззеп ипЛ КесЬпип^зѵѵезеп Лег 
к&І. ргепзз. Ве^*Ъе1іогЛеп. 1885. 2 р. 40 к. 

Іа рііоіо&гаріііе аи сЬагЬоп тізе Ь. Іа рогіёе Ле іоиз. 1 р. 75 к. 


Ьесііаіак. ГІуЛгаи1і(|ие Пиѵіаіе. 1884. 


8 р. 75 к. 


ЁиЬке, >Ѵ. Ргёсіз Ле ГЬізіоіге Лез Ьеаих-агіз. АгсЬііесіиге, зсиір- 
іиге, реіпіиге, тизіцие. ТгаЛисііоп р. Е. АГоІІе. Огпёе Ле 134 ^га- 
ѵигез. 1885. 2 р. 90 к. 

Ьих, Ё. БоЬег еіееігізсЬѳ ВеІеисЬіип^. 1885. 72 к. 

МевзегксІішіДІ, А. Біѳ Саісиіаііоп Лег Еізепсопзігисііопеп іпзЬе- 
зопЛеге Лег Игііскеп, БатрГ- ипЛ Босотоііѵкеззеі, \ѵіе (Іег йегіііз 
Ьаиіеп ипЛ Лег Іп^епіѳпге іп зеіпѳт ВеігіеЬе. 1884. 2 р. 85 к. 

Меуег, Ё. Атоигз еі П^игез Лёсогаііѵез. Атогеііеп ипЛ Ёі^и- 
геп. АГоііѵе Гііг Бесогаііопз-, Роггеііап- ипЛ БеЛег-АІаІѳг, 7еіс1тег, 
ВіІЛЬаиег ипЛ МоЛеІІеиге. 28. ТаГеІп. БіеГ. 1—3. РоІ. (Паз \Ѵегк 
егзсЬеіпі іп 7 БіеГег. й 4 Віаіі.). 1884 . 7 р. 20 к. 

Млн'ІіаІІ, В. Баз А В С (іез иаз-Сопзінпепіеп. 1885. 48 к. 

Минго, Татіекоп. А Рокеі-Ьпок оГ еіесігісаі гиіез апЛ іаЫез Гог 
іЬе пзе оГ еіесігісіапз апЛ еп^іпѳегз. 1884 . 5 р. 

N61118, С. Бег еіпГасЬе Ваікеп аиГ гѵѵеі ЕпЛзіііігеп ипіег гиЬеп- 
Лег ппЛ Ье\ѵер:іег Базі. 18 5. 3 р 60 к. 

Кеишаші, Ё. Бег МаЫтиЫепЬеігіеЬ Лаг^езіеПі ЛигсЬ ХеісЬ- 
ппп^еп ипЛ ВезсЬгеіЬии^еп ѵоіізіатіі^ег МііЫепеіпгісЫіш^еп, зоѵѵіе 
еіпгеІпег.МазсЬіпеп ипЛ ВеігіеЬзіЬеіІе гиг РаЬгісаііоп ѵоп МеЫ. Огіея. 
(тгаиреи, Кеіз, тіі Вегііскзісіііі^іт^ ЬедѵаЬгіег Апіа^еп ипЛ Лег пѳие- 
зіеп Сопзігисііоп. 2 АП. тіі. Аііаз. 1885. 7 р. 80 к. 

08ІІКОІГ, Сж. НиІГзЬисЬ гиг ЛпГегіі^ип^ ѵоп КозІепЬегесІіпип^еп іт 
СтеЬіеіе Лез Іп&епіеппѵезепз. 2 АП. 1883. С р. 

Рісіеі, 1Б N 011 x ^1103 іпасЬіпез Ггі^п'іііниез Ьазёез зиг Гешріоі Лез 
рііепотёпез рІіузісо-сЬітщиез, аѵес ипе рІапсЬе. 188 ). 90 к 

Ргі^поі, Ё- Ба Гепіиге пюЛегпе. Ѵогіацеп Гііг Тарегіегег ипЛ 
Бесогаіеиге. 100 Таіеіп РоІ. БіеГ. 1-4. 1885. 12 р 

РйІИсЬ, А. Біе ВісЬегипк (Іег АгЬеііег ^е^еп сііе ОеГаЬгеп Гііг 
БеЬеп ипЛ (тезшіЛІіѳіі іт РаЪгік-ВеігіеЬе. БигсЬ АЬЬіІЛип^еп егШи- 
іегі. 1883. 7 р. 20 к. 

ЁгЬапі/Іхку, А. Біе Еіекігісііаі іт Біепзіе Лег МепзсЫіеіі. Еіпе 
рориіаге Багзіеііип^ Лег та^пеіізсЬеп ипЛ еіесіі-ізсііеп КаіпгкгйГіе. 
АГіі 830 ІПпзігаііопеп 1885. 7 р. 80 к. 

КеЛіѳпЬасІіег, И. Біе АгсЬНесіопік (Іег Ваикипзі Еіп НиІГз- 
ЪисЬ Гііг Ліе ВеагЬеііип^ агсЬііесіопізсІіег АиГ^аЬеп. АІіі 895 Рі^и- 
геп. 1883. 6 р. 

Кеііиге, Іа, апсіеппе еі тоЛегпе Н.есиеіі Ле 110 рІапсЬез Ле 
гѳііигез агіізіпріез Лез ХЛ 7 І-е. XVII е, ХѴІІІ-е еі ХІХ-е зіёсіез. 
ІпігоЛисііоп Ле Ѳизіаѵе Вгипеі. Ассотр Лчте іаЫе ехріісаііѵе 
аѵес поіісе Лезсгірііѵе Ле 31 геііигез Лез ріиз гетагциаЫез. 1884. 

12. р. 50 к. 

НеупоІЛч, М. Сопііпиоиз гаііѵѵау Ьгакез. А ргасіісаі ігеаіізе оп 
іііе зеѵегаі зузіетз іп изе іп іЬе ипііеЛ КіидЛот, іЬеіг сопзігисііоп 
апЛ регГогтапсе. 1882. 6 р. 

КокенЬег^ег, Ё. ІІеЬег Ліе (гепезіз \ѵіззепзсЬаГі1ісЬег КпіЛескип- 
о;еп ипЛ ЕгГіпЛип^еп. Еіп Ѵогіга^. 1885. 48 к. 

Кііііішаііп, М. Ѵогігадф ііЬег безсЬісЬіе Лег іѳсЬпізсЬеп Ме- 
сЬапікипЛ ЛегЛатіііп7изаттепЬап^ зіеЬепЛеп таіЬешаіізсЬеп АѴіззеп- 
зсЬаГіеп. 1885. 8 р. 40 к. 

ВсЬааг, в. Баз Біе^еІзсЬе ЗрагГеиегип^з -Вузіеш. Беиі8(*Ьез 
КѳісЬз-Раіепі. 1885. 60 к. 

Ка1оШ0П8, С. РгасіізсЬе АѴіпке Гііг базсопзитепіеп. 3 АиП. 

1885. 1 р. 20 к. 

Всііеск, К. Апіеііипц гиг АизГйЬгип^ ипЛ ѴегапзсЫа^ип^ Лег 
ЕазсЬіпепЬаиіеп. 1885. 1 р. 65 к. 

8с1іІ0в88ѲГ, II. Апіеііипр: гиг зіаіізсЬеп ВегесЬпип^ ѵоп Еізеп- 
сопзігисііопеп. 1885. 3 р. 60 к. 

ВсІтаЫе^ег, Д. БеііГаЛеп Лег аііеет. ПйМепкипЛе пеЬзі Лет 
ЛѴісЬіі^зіеп аиз Лег ІІиііептазсЬіпепІѳЬге. 1885. 1 р. 20 к. 

8с1іиЪег4, Ё. КаіесЬізтиз Гйг Леп ВаЬплѵагіег-Біепзі. 1885. 60 к. 

Всііиіе Лег Агсііііесіиг. Апіеііип^ гиг Епіѵѵіскеіип^ Лег Кипзг- 
Гогт іт НосЬЪаи Лег (тегетѵагі. НеГі II. Піе ВезіапЛіЬеіІе (Іег \Ѵап- 
Лип^еп ѵоп К. Кіеііе. 1885. 1 р. 80 к. 

ВсІпѵагГхе, Тіі. Біе ВіеіпЪеагЬеііип^зшазсЬіпеи тіі Вегиц 
аиГ Легеп Сопзігисііоп ипЛ Беізіип^. КеЬзі Аіі^аЬеп ііЬег Ліе Хаіиг 
Лег Сѳзіеіпе ипЛ Ліе ВіеіпЪгисІізагЪеііеп. АІіі 4 ТаГеІп. 1885. 3 р. 60 к. 

8іешеп8, Е. ИеігѵегГаЬгеп тіі Ггеіег К1аттопопіГаІіип*ж. Міі 6 
ТаГеІп. 1885. 1 р. 45 к. 

8оука, Д. ПпіегзисЬип^еп гиг Капаіізаііоп. Міі Vоглѵогі ѵоп 
* РгоГ. РеііепкоГег. 1885. 2 р. 40 к. 

ВегаГоп, Ё. Без сЬѳтіпз Ле Гег тёігороіііаіпз еі Іез тоуепз Ле 
ігапзрогі еп сощтип а\ БопЛгез, Хеѵѵ-Ѵогк, Вегііп, Ѵіеіте, Рагіз. 3 р. 

ВреГхІег, О. Біе ЛѴаззегѵегзог^ип^ Лег ШоЬп^еЬііиЛе, Ліе Ве- 
зеііі^ип^ Лег ВсЬтиі 2 \ѵа 8 зег ипЛ (іег АЪГаІІзіоГГе, зоѵѵіе (ііе ги^е- 
1шгі§:еп Апіа§;еп. АІіі 9 ТаГеІп 1885. 2 р. 70 к. 

Вііетег, Н. Бег ТогГ ипЛ Леззеп МаззепргоЛисііоп пасЬ Леш 
геііі^еп ВіапЛе Лег АѴіззепясЬаГі ипЛ ТесЬпік. АІіі АЬЬіІЛ. 1883. 60 к. 

8уіпрег. 'Ггапзрогікозіеп аиГ ЕізепЬаЬпеп ипЛ Капаіеп. 2-іе 
АиП. АІіі Веііа^е. 1885. 1 Р- 80 к. 
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р. 80 к. 
— 72 к. 

1 р. 2п к. 
1 р. 20 к. 
I р. 20 к. 
1 р. 20 к. 


Та.чс1іеііЬіЫіоі1юк І)еиТ$с1іѳ Ваиіесішівске ІІгаТаззепсІ іііе Еа- 
скег аиз (Іеп ОеЪіеіеп сіег Оезатіеп Влпкипзі иші Пез Іп^епіешлѵе- 
зепз. 2\ѵап»То8е хит Теіі геісіі іііизігіѳгіе НеТіе. Іп кі. 8. 

ЛеПез Ней ізі еіихеіп кПшЛісЬ. - 

Яг. 1. НіІІепкоГег, Г)іе Пенівсііе Ѵіііа. 2. АнЯаіге. 

> 2. ВІосЫ, (ігіесІііясЬ-ПогінсІіе АгсЬііекіиг. 

> 3. 4. ШНепкоГег, РгеіяіеЬепН. РатіІіетѵоЬпЬаия. 

I. 2. Ней. 2. Лиіі а 

» 5. 6. Но. 1)ег ВсІіиІЬаияЬаи. і. 2. Ней. а 

» 7. НоГГишпп, ВаиЬеп ѵоп 8іеіп. 3. геісіі ѵегшеЬгІе АиЙа^е. 

* 8. Леер, Оіе ВаишесЬапік: 1. Ней. Ке^еіп аиз Пег Месііапік. 

* 9. По Г)іе ВаитесЬапік: 2. Ней. Пав етарЫясЬе Кесііпеп шиі Огаріюяіаіік. 

1. Теіі. ’ I р. 20 к. 

> 10. По. І)іе Вашпесііапік: 5. Ней. Вегесітипіг сіег Оасіпѵегке 1 р. 20 к. 

» 11. По. Г)іе ВаивсЫоввегеі: 1. Ней. ѴегЬіпПшіігеи шкі ВІесЬагЬеііеп. 1 р. 20 к. 

* 12. ЛііЬп, Иав еѵаіійгеііясііе КігсІіеііегеЬаиПе. 1. Ней. 1 р. 20 к. 

» 13. (Іо. Иег ВсІіаСзіаІІ. 1 р. 20 к. 

> 14. Леер, Піе Ваптесітііі.к 3. Ней. (ігитіхиіге Пег Сгаріюзіаіік. 2. Теіі. 1 р. 20 к. 

» 15. По. Піе Ваптесііапік: 4. Ней. Вегесітипіг НегВаТкеп ипП Тпідег. 1 р. 20 к. 

» 16. 17. .Теер, Піе ВаивсЫояяегеі 2—3. Ней. ВеяеІіШ^в Пег Репяіег ипП ТЬигеп. 

іі 1 р. 20 к. 

> 18. Ѵіззег, ОеѵѵегЫ. ѴегеіпяІеЬеп: 1 Ней. Пег Хаіигаіізпшз іт Ое^ѵегЬе. Пег 

Мепясіі ипП Піе РЙапхеп. Ѵепіііаііон ипП Пеяіпіекііоп — 72 к. 

> 19. По. СеіѵегЫ. ѴегеіпяІеЬеп: 2. Ней. НашЬѵегкег-, СелѵегЬе- шіП ВіІНипдя- 

ѵегеіпе. — 72 к. 

» 20. По. Піе КеіпІісЪкеіі Пег ВійПіе о Пег АЬогійадо и. АМиЬгмгеяеп. 1 р. 20 к. 
» 21. ОеЬгІісЬег, Піе Геиегі’еяіе ипП ясіпѵаттігеіе Ватѵеіяе. (ЬатІЬаи.) I Ней. 

I р. 20 к. 

* 22. По. Піе ГеиегТезіе ипП ясіпѵаттігеіе Ватѵеіяе. (ІліпНЬаи.) 2. Ней. 

1 р. 20 к. 

> 23. 01 Іо, Піе Зрегг- ипП Вгетзѵѵегке ппП 2и$ог§апе 1 р. 20 к. 

> 24. ЕаЪіпп, ИеЬег ОечѵбІЬеіЬеогіеп 1 р. 20 к. 

> 25. .Теер, Пег Ваи Пег Репепт$я-Ап1а§еп: 1. Ней. Піѵегяея. 1 р. 20 к. 

> 20. По. Пег Вап Пег Реиепш^я-АпЬигеп: 2. Ней. Хіе&еі- ипП КаІкоТеп. 1 р. 20 к. 

» 27. По. Пег Вап Пег Репегип^яапіа^еп: 3. Ней. ВаскбІеп, Репегип^еп аия 

Вгаиегеіеп, Вгеппегеіеп шіП ЗеИепІиЬгікеп, ЗсІітіеПееяяеп. 1 р. 20 к. 

> 28. По. Пег Ваи Пег Реиегитгя Апіагеп: 4. Ней. ПатрГкеяяеІ, ^ѴазсЬкеззеІ 

ипП КосЬшазсЬіпеп. 1 р. 20 к. 

> 29. .Теер, Пег Ваи Пег Реиегип§8 Апіа^еп: 5. Ней. ѴегзсЫеПепе Неіхиидеп. 

1 р. 20 к. 

> 30. (Іо. Піе МаясЬіпеиІеЬге. 1 Ней. Піе ІѴаяяегЬвЬвтаясЬіпеп. 1 р. 20 к. 

> 31. Ѵіззег, ОеѵѵегЫ.-ѴегеіпяІеЬеп: 3. Ней Пая \Ѵазяег$1ая. Пая Хіе 1 Пег тепясЬ- 

Іісііеп ТЬаіі^кеіі. Піе ІѴаггпе — 7 2 к. 

> 32. 01 Іо, АиГхи^-МазсЫпеп. * — 70 к. 

> 33. .ТШііі, Пая еѵап^еііясііе КігеЬешгеЬаиПе. 2. Ней. 1 р. 20 к. 

> 34. По. Пег РГегПеяіаІІ. 1 р. 20 к. 

> 35. ПаеПекег, Паз Ноіх-Хешепі-Пасіі. 1 р. 20 к. 

» 36. .Тоер, Піе Во^епкопяігикііопеп.' 1 р. 20 к. 

> 37. ТѴіеІішаіш, Паз ѴегапзсЫа^еп ѵоп Вап&гЬеіІеп. 2. АиЙ 1 р. 80 к. 

» 38. 39. Лііиі, Иаз еѵашгеііясііе КігсЬеп^еЬаиПе. 3. 4. Ней а 1 р. 20 а. 

» 40. 41. Ванг, Ріпязкоггекііопеп іга Ніісгеііа пПе. Іп 1 ВапПе. 2 р. 40 к. 

» 42. Рііевеп, ОптНхіі&е Пег і'геіеп Регзрекііѵе. — 72 к. 

> 43. По. Піе деотоігіясііе Регзрекііѵе. — 72 х. 

> 44. По. Піе огЫіо&опа1е и. регзрекііѵіясііе ЗсЬаііепкопяігикііоп. 1 р. 44 к. 

> 45. Лтшон, Піе ІІпіегЬаІІиид Пег Кипяіяігаяяеп. — 72 к. 

> 46. Кіа.неп, Піе АгЬеііег-ѴѴоІшІтизег ипП АгЬеііег-КоІопіеи. 1 р. 20 к. 

> 47. 48. КііаВеІ, ЬапНІ. иші ІапПѵѵігІясЬай. Ваи Іеп. Ней 1. 2. а 1р. 20 к. 

» 49. ЛІігепПІя, Піе Ѵепіііаііон ЬемоЬпіег Вайте. 2. АиЙ.ігс. 1 р. 20 к. 

> 50. По. ХепігаІЬеіхішдеп П. ІѴоІтІіаияег, бйепіі. ОеЬаиПе еіс. 1р. 20 к 

> 51. Кіазеи, Пег ЗсЬлѵеіпезіаІІ іп зеіпег ЬаиІісЬеп Апіаге еіс. 1 р. 20 в. 

» 52. По. Піе РеПегѵіеІіяі&ІІе іп »Ьіег ЬаиІісЬеп Аиіаіге еіс. 1 р. 20 к. 

> 53. ОзіІюІТ, Піе ЗсЫасЫЫИе ипП Ѵіеіішйгкіе Пег Иеихей. 1. Ней. 1 р. 20 н- 

> 54. ЕскЬагПі, Піе Копзігикііоп ѵоп ВгеппбГеп Шг Хіедеіеіеп ппП ТЬоп\ѵагеп. 

ГаЬгікеп іи НіияісМ епГ Піе ВаиаизПіЬгипіг. — 72 к. 

» 55. 56. 57. НотяІогГег, Піе ВаиіізсЫегеі Ней 1. 2. 3. а 1 р. 20 к. 

> 58. АТаеТау, Пег Рогі!апП-2етепі. 1 р. 20 к. 

> 59. КнііЬоІ, ЬатЬѵігізсІтйІісЬе РаЬгікет Ней 1. Паз Вгапегеі- ипП Вгеппегеі- 

ОеЫіиПе. 1 р. .0 к. 

> 60. КотаіогГег, Піе 8іа11^еЬаиПе іп іЬгег запііагеп Апіа^е ипП Пег Ѵег^ІеісЬ 

Пез ЧиеггеіЬепзузіетя. 1 р. 20 к. 

, ЬапП\ѵігІзсЬай1ісЬе РаЬгікеп: Ней 2. Паз КііЬепхискег- ипП Паз 
КагіойеІзіагке-ГаЬгік-ОеЬйиПе іп Пег Апіаде ипП ЕіпгісЬіип^. — 72 к. 
ЬапП\ѵігіясЬай1ісЬе ЕаЬгікеп: Ней 3. Піе Апіаіге шиі ЕіпгісМип^ 
ѵоп Хіедеіеіеп хиг РаЬгікаііоп ѵоп 2іе?е1п шіП ТЬопѵѵ г агеп, золѵіе Піе 
КоЫепяіеіп- оПег Вгідиеііея-ЕаЬгікаііоп. — 60 к. 

ЬаікЬѵігіясІіаШісЬс РаЬгікеп: Ней 4. Піе РаЬгікаііоп Пег Оеіе ипП 
Піе ЕіпгісЬіип^ Пег ОеІтііЫеп, яоѵѵіе Піе РаЬгікаііоп Пег Роііаясііе, 
Ъаи&епваіхе, 8оі1а еіс., Пея Теегя ипП Пея Кіепгиязез 1р. >0 к. 

» 64. КоіпнІогГег, Біе ВаиіізсЫегеі. Ней 4. (8сЫияя .) I р. 20 к. 

* 66. 66. ОяІІіоіТ, Піе ЗсЫасЫЬоГе иші Ѵіеіітагкіе Пег Иеихей. 2. 3. Н«*й. 

1. р 28 к. 

> 67. КнаІнН, ЬатЬѵігізсЬаШісІіе РаЬгікеп: Ней 5. Піе Вегеііит? Пея СіНег, геяр. 

Пег ОЬяілѵеіп, яоѵѵіе Піе Еззі^ГаЬгікаііоп. — 48 к 

» 68. ОвНюГГ, Піе ЗсЫасЫЬоТе ппП Ѵіеіітагкіе. 4. Ней. 1 р. 20 к. 

> 69. 70. 71. 72. 73. АПІег, Пег Хіттегтеіяіег ипП ВпиппіегпеЬтег, Ней 1. 2. 

3. 4. 5. а 1 р. 20 к. 

Іпііаіі: 1. Ней. Піе Аияпиіхипд Пег Ваише. Аияіпе9яип^ яіеЬепПсг Вайте 
шиі ^апхег \ѴаІПип§;еп. Ѵег\ѵапП1ипі? аііег Маяяе іп Пая Меіегтаяя. РгакііясЬе Висіі- 
іиіігппіг і'ііг ВаштіетсЬтип#. 2. Ней. Піе ПашрГзсЬпеіПетиЫеп ипП іііге Ьеі- 
яіпп^еп. Вещіеііппд Пег ВапагЬеііеп ѵегясЬіеПепег Ваи§;е\ѵегке іпкі. Маіегіаііеп. АНіге- 
тсіпе ВеПіпігипдеп, ЬеІгеНепП Піе АияГйЬгипіг ѵоп АгЬсііеп Пег Зіааіяѵепѵаііпп^ іп 
Ргеиязеп. Вапяіетреі іп Ргеияяеп. Ьеіяіип^яіаііі^кеіі Пег ікшІіапсЬѵегкя^еяеІІсп — 
3. Ней. Апя^еіІіЬгіе Ватѵегке ѵоп Ноіх. Зіаііяске Вегесітипіг аия^еГііЬгіег Еізепкоп- 
яігикііопеп. Іпііаіі Пег РІияяі^кеііяЬеЬаІіег. ТаЬеІІе Пег Тііигеп. — 4. Ней. Паз Епі- 
лѵегГеп Пег ОеЬаиПе Нопогаг Гиг агсііііекіопіясііе АгЬеііеп. Репегѵегзісііегип^яіахеп. 
Оегісііііісііе Тахеп. 5. Ней. МаяякпесЫе хи Ваиаияіиііпіп^еп. АІрЬаЬеіізсЬ ^еогПпеіс 


61. 

КиііЬе] 

62. 

По. 

63. 

(1(і. 


I р. 
1 у. 
1 Р. 


20 іс. 
20 к. 
20 к. 


іесішіясііе Ваипоііхеп тіі Пеп Пахи ^еііогі^еп аіі^етеіпеп РоІіхеіЬеяііттип^еп иші Поп 
РоІіхеі-ѴегогПпип^еп Шг Вегііп. Оелѵісііі Пея іт НапПеІ ѵогкоттепПеп, хи Вапхлѵескеп 
ПіепепПеп Еізепя. Оеѵісіііяаппаіипеп Пег Ваироііхеі іп Вегііп, Гиг Кеѵіяіоп ѵоп Ваи- 
рпуекіёп. Реяіігкеііякоёйіхіепіеп хп ОгипПе геіе^і Ьеі Кеѵіяіоп Пег Ваироііхеі іп 
Вегііп. 

N 1 *. 74. 75. 76, 77. 78. 79. 80. Лсііог, Пег АгсЬііекі ппП Маигегтеіяіег. Ней 1. 

2. 3. 4. 5. 6. 7 а 1 р. 20 к. 

Іпііаіі: 1. Ней. 1. Піе Ваикппяі ипП Шге Епіѵіске1ип$, 2. Маигегтаіегіаііеп- 

3. Оегияіе Шг МаигегагЬеіІеп 4. Ѵег\ѵапП1ип§; аііег Ѵаяяе іп Пая Меіегтаяя. 6. Ргак. 
ііясііе ВиеЬГиЬгитг Гиг Ваиипіетеіітег. 6 ЙпяіаЬеІІе. 7. ѴѴесЬвеІдезсЫій. 8. Ваи- 
ШЬгип^. — 2. Ней. .1. ОгипПЬаиіеи. 2 МаиегѵегЬапПе. 3. Аия^еГііЬгіе МаигегагЬеіІеп. 

4. 8іаііяіівс1іе Вегес1іпип§: аив^еГйЬгіег Еіяѳпкопзігикііопеп Ьеі ЬаПепапвЬгйсІіеп ипП 
Ваікопеп. 5. Іпііаіі Пег РІіізяігкеіівЬеІійІіег. — 3. Ней. 1. Аия^еГиЬгіе РаязаПеп 
2. Веигіеііипіг Пег ВапагЬеііеп іпкі. Маіегіаііеп ѵегясІііеПепег Ваиіге^егке 3. АІІ^етеіпе 
ВеПіп§ип^еп, ЬеігеЙетІ Піе АияШЬпшігеп ѵоп АгЬеііеп иші Ьіеі’ гіш^еп Ьеі Пеп НосЬ- 
Ьаиіеп Пег Зіааізѵег\ѵа1іипіг іт Кеяяогі Пея ргеияяіясЬеп Міпіяіепитя Пез оііепііі- 
сііеп АгЬеііеп. 4. Ваикопігакізіетреі іп Ргеиязеп. 5. Ьеіяіип^яіаііі^кеіі Пег ВаиЬапП- 
\ѵегкег-Ѳезе11еп. 6. Ьб1іпип§яіаЬе11еп. — 4. Ней. 1. Пая Епі\ѵегІеп ѵоп ОеЫішІеп. 
2. Нопогаг Шг агсііііекі. АгЬеііеп. 3. Реиегѵегяісііегипдя- Тахеп. 4. Оегісііііісііе Тахеп.— 

5. Ней. Маязкпесіііе хи ВаиапяГиІігппдеп 1. АІрЬаЬеііясІі ^еогПпеіе іесішіясііе Коіі- 
хеп тіі Пей хи^еЬбгі^еп аііігі теіпеп РоІіхеіЬеяііттипігеи ипП Пеп РоІіхоіѵегогПпип^еп 
Шг Вегііп. 2. ОелѵісЫ: Пея хп Ваихѵескеп ПіепепПеп, іт НапПеІ ѵегкоттепПеіі Кі- 
яепя. 3. СтедѵісЫяаппаЬте Пег Ваироііхеі іп Вегііп Ьеі Кеѵіяіоп ѵоп Ваиргодекіеп. 

4. Реяіі^кеіізкоёШхіепіеп хи ОгппПе ^еіе^і, Ьеі Кеѵіяіопеп Пег Ваироііхеі іи Вег¬ 
ііп.— 6. Ней. Кезиііаіе таіііешаііясііег Вегес1тип§еп ипП Копяігикііопеп. 1. РІапі- 
теігіясііе Рі^игепкопзігпкііопеп 2. АІ&еЬгаіясЬе Рогтеіп ипП Кезиііаіе 3. Тгі^опо- 
теігізсЬе Рогтеіп иші Кезиііаіе. 4. ЗіегеогаеігіясЬе РІйеЬеи- ппП К ПгрегЬегесІпшп^еп. 

5. Месііапік, Рогтеіп Пег Гіаіік.—7. Ней. Пая Ваигесій іт/іѵіірг-'хеязе. 1. Аояхиіг 
аия Пег ИеиізсЬеп Ое\ѵегЬеогПпип^, ЬеіічПГетІ Пая Ваи^едѵегк. 2. Аияхиіг аия Пет 
НеиіясЬеп 2оШагіі тіі ВегііскяісЬііігипіг Пег Ваитаіегіаііеи. 3. Пая Раіепі^еяеіх Шг 
Пая Неиізсііе КеісЬ. 4. Аияхи^ аия Пет аіі^етеіпеп ЬапПгесЬі. ЬеІгеІГ пП ВаияасЬеп. 
5. Аияхи^ пия Пег а1І$ешеіпеи ОегісЫзогПиипіг. 6. РгохеяяШІігппіг ѵог Пеп Атія^егі- 
сЫеп. >ѵе^еп іт Ваидезгііай ѵогкоттепПеп ВасЬеи 

* 81. киііЬеІ и. Меуег, ІпПпяіг. РаЬгікеп: Ней I. Піе РаЬгікаііоп Пея МеЫя 

и. зеіпег КсЬепргоПикіе. 1. Ней. Пег МаЫргогеяз іт аіі^етеіпеп. 1 р. 20 к. 

> 82. КпаЬеІ, ІиПияіг. РаЬгікеп: Ней 2 Піе Ьеіпеп-ІпПияігіе, Ріасіія^агп-Зріппегеі, 

Віеісіі- и Арргеіиг-Аияіаіі еіс. 1 р. 20 к. 

> 83. ОяіІіоГГ, Піе 8сЫас1ііЬоіе ппП Ѵіеіітагкіе. 5. (ЗсЫпяя) Ней. I р. 20 к. 

> 84. Оеиі, Паз МіеіЬаиз 

> 85. ОзіІіоГГ, Агт п-АгЬсмізЬаизег 

> 86. ро. Піе ТигпЬаІІеп шиі Тигирііііхе Пег Хеихеіі. 

» 87. 88. 89. 90. 9і. О.чІІюГГ, Пег ѴѴееге ипП ЗігаззетіЬап іп яеіпст егаіія. п ІТщ- 

іап^е Ней. 1. 2. 3. 4 5. ^ іі "і р. 20 к. 

> 92. 93. 91. 95. 96. 97. ОзНюГГ, Пег деяашіе ЕіяепЬаЬпЬаи. 

Ней 1. 2. 3. 4. 5. 6 а 1 р. 20 к 

> 98. КпаІмН, ІпПияіг. РаЬгікеп: Ней 3 Піе ТпсЬіаЬгікаііоп шиі Піе Хеид- яре- 

хіеіі Піе КаііипПгискегеі 1 р. 20 к. 

» 99. (Іо. ІпПияіг. РаЬгікеп: Ней 4. Піе ѴѴоІІеп- ипП ЗеіПепйігЬегеі 1 р. 20 іс. 

> 100. 101. 102. КііііЬеІ, НіеІйиПІісІі \Ѵігіяс1іайя^еЬііиПе. Ней 1.2. 3. а 1 р. 20 к. 

> 103. 104. 105. Леер, Ніе ВаитаясЫпеп. Ней I. 2. 3 а 1 р. 20 к. 

» 106. Оррегі, Кеиеге Кгапкепііаизег. 1 р. 20 к. 

» 107. 108. 109. КііаЬеІ, Біе ІатИісІі. \ѴігІяс1іайя^еЬаиПе.Ней 4. 5. 6. а I р. 20 к. 

» 110. 111. 112. 113. 114. Леер, Ніе ВаитаясЫпеп. Ней 4. 5. 6. 7. 8. іі I р. 20к. 

> 115. КііііЬеІ, ІпПияіг РаЬгікеп: Ней. 5. І)іе РогхеІІаиТаЬгік. 1 р. 20 к. 

> 116. (Іо. Ітіпзіг. РаЬгікеп: Ней 6. І)іе ОІазГаЬгік. 1 р. 20 к. 

> 117. ОяІІюіТ, И., Оіе КІіпкег ипП Піе Кііпкег-Зігаязеп. — 72 к. 

> 118. Спио, біе НегЬегіге хиг Неипаі. — 72 к. 

119. АІеуег, ІпПпяіг. РаЬгікеп: Ней 7. І)іе РаЬгікаііоп Пез МеЫя и. зеіпег 

ХеЬепргоПикіе. 2. Ней. 8рехіс11е АияШІігии^ Пея МаЫргохеззея, 1 р. 20 к. 

* 1 0. Коіх. АпЬаІізрппкіе хит ЕпілѵеіТет и. ѴегапясЫа^еп ѵоп НосІіЬаиіеп, пеЬзі 

АпЬаІізршікіе хиг яіаііяі Вегесітипіг ѵоп Еіяеп- п. Ноіхкопяігикііопеп. 

1 р. 20 к. 

> 121. Ѳегііапі, Біе Напзкапаііваііоп. (Наиз-Епімаззепт^еп). — 72 к. 

» 122. Кгапне, МеНь.Не хиг Егі пшп^г и АтѵепПипіг Пег Регя,екііѵе. 2 АиЙа^е. 

— 60 к. 

Тоіктііі, (ж. ІТаз КпІлѵегГеп шиі (ііе НегесЬпші^ Нег Вгііскеп 
^еѵѵоІЬе. 1885. 75 к. 

ТзеІіеиБсІтег, Е. Нап(іЬисЬ сіег ОІазГаЬгікаііоп пасЬ аііеп іЬгеп 
Наирі- ип(1 N65611x^61^611. 5 АиП тіі еіпет Аііаз. 1885. 10 р. 80 к. 
Тигпег, М. Мопиіпепіаіе РгоГапЬашеп. Раіаіз, Ѵіііеп ипё ВсЫозз- 
^еЪаиПѳ 50 Таіѳіп іп СтгоззТоІіо аиТ Саі-іоп іп Марре. 1885. 48 р. 

ИщиЬ&ічН:, *І. Еіесігіе Іі^Ьі, іТз ргоНисіі(іп апсі изе етЬоііуіп^ 
ріаіп Пігесііопз, Тог іііе ігеаітепі оТ ѵоііаіс Ьаііегіез, еіесігіе Іатрз 
апсі Пупагао-еіесігіс-тасіііпез. 2 есііі. \ѵіі1і іііизігаііопз. 1883.4 р. 90 к. 
Уаіітігѳ, (1е Сопзгисиоп еі сопсіиііе Йез Ьааіз-Гоитеаих еі Га- 
Ъгісаііоп Пез сііѵегзез Топіез. Аѵес ип аііаз. 1885. 9 р. 

ѴіѵапТ, Е Оісііоппаіге іесЬп’щие ап^Іаіз-Тгапсаіз. Магіпе, сЬе- 
тіпз Не Тег, тёіаііиг^іе, Міпез. Неііё. 1885. 6 р. 

Ѵіѵагех, Н Сопзігисііоп сіез гёзеаих еіесігісіиез аёгіепз еп Тііз 
Не Ьгопхе яііісіеих. 2. ёПіі. 1885. 1. р. 50 к. 

ЛѴаІіІ, ЛѴ. Оіе аіпегісапізсЬе Ѵегпіскеіип^. ОеиізсЬ ѵоп Віѳі- 
пасЬ. 1884. 60 к. 

\ѴашІѳг1еу, (т. Віе Сопзігисііоп іп Е зеп ипсі Віѳіп. АУоЫГ. 

Аизё*. іШ4. Іп 30 ЬіеТегип^еп і\ 30 к. 
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Годъ XIV 


«Зодчій» выходитъ ежемѣсячно въ 
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редактора Эраста Павловича Деклерона, 
Забалканскій пр., д. 9, кв. 4. Для пере¬ 
говоровъ редакція открыта ежедневно 
(за исключеніемъ субботы и праздник.) 
отъ 2—з ч. 


ЗОДЧІЙ. 


Подписка принимается у издателя 
К. Л. Риккера, Невскій пр. 14. Цѣна 
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С.-Петерб. за г. 14 р., за полг- 7 р. 
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за полг. 5 р. 50 к. и 6 р. 
Плата за объявленія— іо к. за строку 
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№<№> 7 и 8. ІЮЛЬ и АВГУСТЪ. 


1885 г. 


^Загородный доуѵіъ ^Сенига. 


Чевт. 30. 37 и 38. 



Новая постройка находится между двумя флигелями, уцѣлев- 
шііми отъ существовавшаго здѣсь дома. Въ лѣвомъ изъ нихъ по¬ 
мѣщается кухня и другія хозяйственныя помѣщенія. Назначеніе 
новой, средней части видно изъ плановъ. Въ настоящее время 


постройка выведена въ чернѣ. Скульптуры и орнаментація бу¬ 
дутъ исполнены, по чертежамъ составителя проекта, А. I. Ла¬ 
пинымъ; металлическія работы — К. Винклеромъ. 

В. Шретеръ. 




ОМЪ ^РАСНОЯРСКОЙ 


ЖЕНСКОЙ ГИМНАЗІИ. 


Бывшій генералъ-губернаторъ Восточной Сибири, генералъ- 
лейтенантъ Д. Г. Анучинъ, во время пріѣзда своего въ Красно¬ 
ярскъ въ іюлѣ мѣсяцѣ 1882 г. поручилъ мнѣ составить проектъ 
на постройку дома для мѣстной женской гимназіи, помѣщавшейся 
послѣ общаго красноярскаго пожара 1881 года временно, сначала 
въ уцѣлѣвшемъ домѣ уѣзднаго училища, а потомъ въ наемномъ 
неудобномъ и тѣсномъ, на-скоро возобновленномъ послѣ пожара 
домѣ Владимірскаго дѣтскаго пріюта. По указанію главнаго на- 
чальйика края, проектируемое зданіе должно было заключать въ 
себѣ лишь безусловно-необходимыя для учебнаго заведенія помѣ¬ 
щенія, удовлетворяющія современнымъ педагогическимъ п гигіени¬ 
ческимъ требованіямъ, но безъ всякаго излишества или роскоши 
по причинѣ крайней недостаточности средствъ, имѣвшихся у по¬ 
печительнаго совѣта этой гимназіи. 

По выработкѣ мною совмѣстно съ попечительнымъ совѣтомъ и 
учебнымъ начальствомъ гимназіи соотвѣтственной программы, я 
составилъ одинъ за другимъ нѣсколько предварительныхъ проек¬ 
товъ, стараясь изыскать возможность удовлетворить данной по¬ 
требности съ наименьшими издержками; изъ всѣхъ моихъ пред¬ 
положеній упомяну здѣсь только о двухъ, въ которыхъ общій 
архитектурный пріемъ оказался весьма экономичнымъ. Первое 
состояло въ трехъ-этажномъ зданіи съ корридорами, по располо¬ 
женію плана аналогичномъ съ нынѣ построеннымъ двухъ-этаж- 
нымъ (см. планы); зала — какъ помѣщенія не безусловно необ¬ 
ходимаго— не полагалось; въ первомъ этажѣ размѣщались: вести¬ 
бюль, квартпра начальницы гимназіи, комната для преподавате¬ 
лей, библіотека и физическій кабинетъ; во второмъ — 4 класса 
младшаго возраста, и въ третьемъ — 3 класса старшаго возраста, 
комната для рукодѣлья и запасный классъ. Второе предположеніе— 
въ противуположность вытянутому зданію съ корридорами, — 
представляло концентрированную группировку помѣщеній, съ за¬ 
мѣною корридоровъ общимъ рекреаціоннымъ заломъ. Вотъ общая 
идея эскиза, мною составленнаго: залъ, длиною 7 саж., шир. 5 саж., 
высотою до 4-хъ саженъ, въ два свѣта. На фасадъ (сѣверъ) вы¬ 
ходитъ узкая пятнсаженная сторона зала, въ которой располо¬ 
жены 3 большихъ двухъ-свѣтныхъ окна; внутри, на половинѣ 
высоты, залу обходитъ съ трехъ сторонъ широкій балконъ на 
чугунныхъ или желѣзныхъ кронштейнахъ; ширина балкона по 
продольнымъ стѣнамъ 3 аршина, по задвей, протпвуположной 
окнамъ стѣнѣ—4 аршина. Къ залу по продольнымъ стѣнамъ при¬ 
мыкаютъ классы, имѣющіе окна на востокъ и на западъ; на 
уровнѣ пола залы помѣщаются съ каждой стороны по два класса 
младшаго возраста (приготовительный, 1-й, 2-й и 3-й), а надъ 
ними, на уровнѣ балкона или галлереи— классы старшаго возрста 
(4-й, 5-й, 6-й и 7-й) и запасный классъ; такимъ образомъ вмѣсто 


корридоровъ классы верхняго этажа выходятъ дверями на вну¬ 
тренніе широкіе балконы или открытыя галлереи — расположеніе, 
которое при разсмотрѣніи эскизовъ мѣстными властями почему-то 
окрещено было названіемъ «американскаго». Къ задней стѣнѣ 
зала примыкаетъ посрединѣ лѣстница, съ площадокъ которой 
широкіе входы въ залу и на балконъ; по одной сторонѣ лѣстницы 
комната для библіотеки, а надъ нею рукодѣльный классъ (входы 
могутъ быть или съ лѣстничной площадки пли изъ зала и съ 
балкона); по другой сторонѣ лѣстницы въ каждомъ этажѣ имѣются 
ретирады, съ ведущими въ нихъ проходами, и комнатки для 
женской прислуги. Это два верхнихъ этажа, т. е. второй и тре¬ 
тій; въ нижнемъ же этажѣ помѣщаются: подъ залой — сѣни и 
вестибюль; съ одной стороны его, подъ западными классами и 
библіотекой — квартпра начальницы гимназіи; съ другой стороны, 
йодъ восточными классами—комната швейцара, комната для пре¬ 
подавателей и физическій кабинетъ; подъ ретирадами — изолиро¬ 
ванное помѣщеніе для вывозныхъ ретирадныхъ сосудовъ, съ осо¬ 
бымъ наружнымъ входомъ; и подъ комнатами женской прислуги — 
кладовая для лампъ и проч. 

По приблизительнымъ смѣтамъ стоимость такихъ трехъ-этаж- 
ныхъ зданій выходила по первому эскизу до 45.000 рублей, по 
второму около 36.000 рублей. 

Но и эти суммы, при всей ограниченности ихъ, все-таки пре¬ 
вышали наличныя средства, имѣвшіяся у попечительнаго совѣта, 
и потому приходилось приняться за новыя сокращенія и урѣзки 
уже въ ущербъ основнымъ, существеннымъ условіямъ первона¬ 
чальной программы. По всей вѣроятности, это ни къ какому ре¬ 
зультату не привело бы, и Красноярской женской гимназіи долго 
не пришлось бы приступить къ постройкѣ своего дома, если бы 
неожиданно въ началѣ 1883 года не поступило въ попечительный 
совѣтъ частное пожертвованіе купца И. Ы. Некрасова въ 46.000 руб. 
Оказалось возможнымъ приступить къ выработкѣ окончательнаго 
проекта; но теперь, заручившись опредѣленными и — при от¬ 
сутствіи претензіи—достаточными средствами, попечительный со¬ 
вѣтъ предъявилъ къ проекту уже нѣсколько иныя требованія; 
безусловно отвергнута была постройка въ три этажа по мѣстной 
непривычкѣ къ зданіямъ болѣе чѣмъ въ два этажа, и по утоми¬ 
тельности, вредности и даже опасности, будто-бы, лѣсТнпцъ для 
учащихся; захотѣлось имѣть одновременно и широкіе рекреаціон¬ 
ные корридоры и торжественную актовую залу; <американское» 
расположеніе рѣшительно не понравилось ни попечительному со¬ 
вѣту, ни жертвователю; мотивомъ обракованія этого проекта по¬ 
служила опять таки «опасность» висячихъ галлерей для ученицъ; 
но главное — не нравился фасадъ: короткій, всего на 12 саже¬ 
няхъ, съ боковыми массами безъ оконъ, фасадъ дѣйствительно для 
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обыкновеннаго зрителя казался скромнымъ, сравнительно съ фа¬ 
садомъ вытянутаго корріідорнаго проекта; а какъ совѣту, такъ и 
жертвователю видимо хотѣлось, чтобы новое зданіе имѣло боль¬ 
шой, обычный казенпо-эффектный видъ. 

Дѣлать нечего, истощивъ напрасно всѣ убѣжденія въ пользу 
дешевѣйшей, хотя бы по мнѣнію мѣстныхъ эстетиковъ п не столь 
красивой постройки *), я съ грустью сложилъ въ портфель лю¬ 
бовно-разработанные эскпзи «американскаго» проекта, утѣшая 
себя тѣмъ, что авось когда-нибудь п гдѣ-нибудь доведется при¬ 
мѣнить его **), и принялся за составленіе проекта двухъ-этажпаго 
зданія, примѣняясь къ новымъ желаніямъ и требованіямъ, т. е. 
съ корридорами и съ актовымъ заломъ, но безъ квартиры началь¬ 
ницы гимназіи, для которой попечительный совѣтъ и жертвова¬ 
тель признали болѣе удобнымъ построить впослѣдствіи отдѣльный 
домикъ во дворѣ гимназическаго зданія. 

Составленный мною проектъ немедленно же былъ одобренъ 
совѣтомъ, утвержденъ генералъ-губернаторомъ и приведенъ въ 
исполненіе подъ моимъ же наблюденіемъ (съ нѣкоторымъ, впро¬ 
чемъ, перерывомъ, происшедшимъ вслѣдствіе возникшихъ между 
мною и попечительнымъ совѣтомъ «недоразумѣній») въ теченіе 
1883, 1884 и первыхъ мѣсяцевъ настоящаго 1885 года. 

Зданіе, изображенное на прилагаемыхъ чертежахъ, располо¬ 
жено па срединѣ обширнаго мѣста, принадлежащаго гимназіи и 
находящагося въ самомъ центрѣ города, на главной его улицѣ. 
Фасадъ зданія значительно отступаетъ отъ линіи троттуара въ 
глубину мѣста, такъ что отъ рѣшетки, стоящей по улицѣ, до 
передняго выступа фасада разстояніе равняется шести саженямъ. 
Цѣль такого расположенія—удалить гимназію по возможности отъ 
уличнаго движенія и защитить ее отъ невыносимой пылп, под¬ 
нимающейся вдоль главной улицы при господствующихъ въ Крас¬ 
ноярскѣ западныхъ вѣтрахъ; кромѣ того, это расположеніе содѣй¬ 
ствуетъ лучшему виду зданія п дозволяетъ развести передъ зда¬ 
ніемъ небольшой садикъ. Со стороны улицы расположенъ посре¬ 
динѣ зданія входъ, такъ сказать, парадный, ведущій черезъ там¬ 
буръ непосредственно на главную лѣстницу. Обычный же ходъ 
для учащихся проектированъ со двора въ обширныя сѣни (вести¬ 
бюль), гдѣ просторно размѣщены вѣшалки для верхней одежды. 
Обширныя и теплыя сѣни весьма важны для того, чтобы масса 
около 200 ученицъ, входящая въ гимназію къ опредѣленному 
часу, т. е. почти одновременно, и выходящая изъ заведенія бук¬ 
вально одновременно, могла раздѣваться и одѣваться безъ тол¬ 
котни, давки и безпорядка, не затрудняясь отыскиваніемъ своихъ 
шубъ и калошъ, для которыхъ должно быть у каждой ученицы 
опредѣленное мѣсто подъ своимъ нумеромъ. 

Зданіе расположено длиною по направленію отъ востока къ 
западу; вдоль всего зданія пролегаетъ ширркій (6 арш.) корри- 
доръ, служащій для ученицъ во время рекреацій; къ корридору 
примыкаютъ съ южной стороны классы и актовый залъ, зани¬ 
мающій центръ зданія въ верхнемъ этажѣ (надъ вестибюлемъ); 
съ сѣверной стороны прп центральной части коррпдора располо¬ 
жены по бокамъ главной лѣстницы: въ первомъ этажѣ — комната 
для преподавателей, комната для склада классныхъ припасовъ, 
пособій и принадлежностей, и помѣщеніе для швейцара (со вхо¬ 
домъ изъ-подъ марша главной лѣстницы), во второмъ этажѣ — 
физическій кабинетъ и библіотека (въ ней же предполагаются 
засѣданія педагогическаго п попечительнаго совѣтовъ). Наконецъ, 
по концамъ зданія расположены боковыя лѣстницы, къ которымъ 
примыкаютъ на одной сторопѣ (восточной, т. е. завѣтренной) 
ретирады для ученицъ, на другой сторонѣ внизу — кладовая для 
лампъ п небольшая ретирада для учителей, вверху — комната слу¬ 
жанокъ. 

Классныя комнаты обращены окнами на югъ, п расположены 
такимъ образомъ, что свѣтъ приходится относительно учащихся 
съ лѣвой стороны; размѣщеніе классныхъ скамей показано на пла¬ 
нахъ, изъ которыхъ видно также, что отъ переднихъ скамей до 
стѣны остается во всѣхъ классахъ достаточное пространство для 
помѣщенія кафедръ и классныхъ досокъ. 

Число учащихся, которое съ полнымъ педагогическимъ ком¬ 
фортомъ, т. е. при двухъ-мѣстныхъ скамьяхъ съ продольными 
проходами между нпмп, и съ проходомъ у задней стѣны класса 


*) Кажется, на страницахъ «Зодчаго не нужно объяснять, что, напро¬ 
тивъ того, при описанномъ выше планѣ, расположеніе массъ получается 
чрезвычайно благодарное для художественно-архитектурной обработки какъ 
главнаго, такъ п боковыхъ фасадовъ. 

**) Надѣюсь, при благосклонномъ согласіи редакціи, представить выра¬ 
ботанный мною типъ на сужденіе читателей <Зодчаго. 


(какъ показано на планахъ) помѣщается въ классахъ, есть слѣ¬ 
дующее: 


Прпготов. классъ . . 

. 24 

ІѴ-й 

классъ . 

.... 24 

І-й классъ .... 

. . 30 

Ѵ-й 

» . . 

.... 24 

Н-й » . 

24 

УІ-й 

» . . 

... 18 

Ш-й » .... 

. . 24 

УІІ-й 

» . . 

.... 18 




Итого 

... 186 

Ширина классныхъ 

комнатъ 

. составляетъ 10 

аршинъ, или 


23,33 фута; высота 5 арш. 8 вершк., или 12,82 фута; квадратное 
и кубическое содержаніе классныхъ комнатъ, съ расчетомъ на 
одну учащуюся, показало въ слѣдующей таблицѣ: 


Клас¬ 

сы. 

Число 

уча¬ 

щихся. 

Размѣры классовъ. 

Квадрат¬ 
ное со¬ 
держаніе 
кв. ф. 

Кубиче¬ 
ское со¬ 
держаніе 
к>б. ф. 

На одну учащующ ] 

Р я 
р 1 

Ширина 

фут. 

Высота 

фут. 

Кв. ф. 

Куб. ф.' 

Прпг. 

2+ 

23,00 

\ 


536,59 

6879,08 

22,35 

286,62 

I 

30 

25,33 

1 


590,05 

7575,98 

19,70 

252,53 

і II 

24 

24,17 

1 


563,89 

7223.07 

23,50 

300,96 

Ш 

24 

24,17 

V 23,33 

12,82 

563 89 

7223,<>7 

23,50 

3( Ю,96 

ІУ 

24 

24.50 



571,59 

7327,78 

23,82 

305,32 

У 

24 

24,50 

1 


571,59 

7327,78 

23,82 

305,32 

УІ 

18 

18,08 

1 


421,81 

5407,60 

23,43 

300,42 

УИ 

18 

18,00 



419,94 

5383,63 

23,33 

299,09 


Изъ таблицы этой видно, что наименьшее квадратное и куби¬ 
ческое содержаніе классныхъ помѣщеній на одну учащуюся при¬ 
ходится въ І-мъ классѣ и составляетъ 19,70 кв. футъ, площади 
и 252,53 куб. ф. объема. 

По мнѣнію 2-го съѣзда земскихъ врачей Московской губерніи, 
размѣры классныхъ комнатъ должны составлять не менѣе 15 кв.ф. 
площади п не менѣе 150 куб. футъ вмѣстимости: по постановле¬ 
ніямъ для прусскихъ гимназій на каждаго учащагося должно быть: 
въ младшемъ возрастѣ 0,20 кв. саж. или 9,8 кв. ф. площади и 
0,40 куб. саж. или 137,2 куб. ф. объема; въ среднемъ возрастѣ 
0,22 кв. саж. или 10,78 кв. ф. площади и 0,44 куб. саж., или 
150,92 куб. ф. объема, п въ старшемъ возрастѣ 0,24 кв. саж., 
или 11,76 кв. футъ площади, и 0,50 куб. саж. или 171,50 куб. ф. 
объема *). Изъ сравненія этихъ цифръ съ выведенными въ таб¬ 
лицѣ видно, что безъ всякаго нарушенія гигіеническихъ условій 
число мѣстъ для учащихся въ устроенныхъ классахъ можетъ быть 
значительно увеличено; тахіпиип числа мѣстъ, которое можетъ 
быть расположено въ классахъ при двухъ-мѣстныхъ скамьяхъ съ 
проходами между ними, будетъ слѣдующее: 


Приготов- классъ . 

. . 30 

1У-й классъ . . . 

. . 30 

І-й классъ .... 

. 36 

У-й » . . , 

. . 30 

ІІ-Й » .... 

. . 30 

ѴІ-й » . . 

. . 24 

Ш-й » .... 

. . 30 

УІІ-й » . . , 

. . 24 



Итого . , 

. 234 


Прп такомъ числѣ учащихся квадратное и кубическое содер¬ 
жаніе классовъ на каждую учащуюся составитъ: 


Въ 

прпготов. классѣ 

17,88 кв. 

Ф- 

и 229,30 

куб. ф. 

Въ 

І-мъ 

классѣ . 

16,42 

» 

» 

210,44 

» 

» 

» 

II 

» . . 

18,80 

» 

» 

240,77 

» 

» 

» 

111 

» . . 

18,80 

» 

» 

240,77 

» 

» 

» 

ІУ 

» 

19,05 

» 

» 

244,25 

> 

» 

» 

У 

» . . 

19,05 

» 

» 

244,25 

» 

» 

» 

УІ 

» . . 

17,57 

» 

» 

225,32 

» 

» 

» 

VII 

« . . . 

. 17,50 

» 

» 

224,32 

» 

» 


Т. е. будетъ значительно болѣе вышеприведенныхъ нормъ. 

Ретирады сообщаются съ рекреаціонными корридорами теплыми 
ходами; число мѣстъ назначено по одному на классъ (см. Технич. 
Календ. 1879 г., стр. 246). Что касается системы ретирадъ, то 
по отсутствію водопроводовъ въ г. Красноярскѣ удобнѣе всего 
оказалось въ данномѣ случаѣ примѣнить систему вывозную, съ 
низовою вентиляціей: металлическіе, эмалыірованные смолистою 
съ мелко толченымъ стекломъ эмалью стульчаки, обдѣланные сна¬ 
ружи деревомъ, и снабженные крышками, сообщаются вертикаль¬ 
ными желѣзными же эмалыірованными внутри, широкими фано¬ 
выми трубами съ сосудами, помѣщаемыми въ подвалѣ и пмѣю- 


*) См. Техн. Календ. 1879 г. стр. 247 и 248. 
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щими форму цилиндрическую съ коническимъ верхомъ, оканчи¬ 
вающимся горломъ (въ родѣ большой бутыли); сосуды желѣзные, 
также эмальированные внутри; они могутъ разобщаться съ фано¬ 
выми трубами посредствомъ подвижныхъ муфтъ и выноситься изъ 
зданія, а затѣмъ вывозиться за городъ для опоражниванія и де¬ 
зинфекціи; нижнія части фановыхъ трубъ, нѣсколько выше муфтъ, 
сообщаются общею поперечною трубою съ поддуваломъ сильнаго 
вентиляціоннаго камина; горѣніе въ каминѣ при закрытыхъ то¬ 
почныхъ и зольниковыхъ дверцахъ происходитъ насчетъ воздуха, 
вытягиваемаго изъ ретирадъ черезъ стульчаки и фановыя трубы, 
чѣмъ и обезпечена вполнѣ удовлетворительная вентиляція соб¬ 
ственно ретирадъ. 

Отопленіе зданія воздушное, помощью двухъ колориферовъ, 
помѣщающихся въ подвалахъ. Колориферы эти подробно описаны 
мною отдѣльно *), а потому останавливаться на нихъ здѣсь я не 
буду. 

Вентиляція устроена слѣдующимъ образомъ: въ наружныхъ 
стѣнахъ классовъ, зала, корридоровъ и помѣщеній по обѣимъ 
сторонамъ главной лѣстницы, оставлены между окнами вертикаль¬ 
ныя каналы, имѣющіе въ каждомъ этажѣ вытяжные душники, 
расположенные близь пола. Выше потолка верхняго этажа эти 
вентиляціонные каналы оканчиваются устьями, выходящими въ 
горизонтальныя трубы, которыя на чердакѣ обходятъ все зданіе 
по наружнымъ стѣнамъ и сводятся въ двѣ вертикальныя венти¬ 
ляціонныя трубы, выходящія сверхъ крыши въ видѣ двухъ баше¬ 
нокъ. Какъ горизонтальныя трубы, такъ и башенки, ради эко¬ 
номіи, сдѣланы деревянныя, а именно изъ сухихъ 2V* дюймовыхъ 
досокъ въ закрой я на шпонкахъ, съ остружкою внутренней по¬ 
верхности; снаружи доски осмолены, съ заливкою швовъ пикомъ, 
за тѣмъ обиты смоленымъ войлокомъ и сверхъ него обшиты 
тесомъ въ закрой. На приложенныхъ чертежахъ башенки видны 
на фасадѣ, а горизонтальныя трубы на обоихъ разрѣзахъ. Сѣченіе 
трубъ внутри слѣдующее: надъ залой, физическимъ кабинетомъ и 
библіотекою—16X12 вершковъ; далѣе по течевію, т. е. надъ 
классами и корридорами 20 X 16 вершковъ; вертикальныя трубы, 
образующія башенки, имѣютъ сѣченіе сперва квадратное, 32 вершка 
въ сторонѣ, а выше кровли восьмигранное, при поперечникѣ въ 
28 вершковъ, и оканчиваются наверху отверстіями, снабженными 
рѣшетками (жалюзи). Дымопроводы отъ вентиляціонныхъ каминовъ, 
находящихся въ подвалѣ, поднявшись по средней капитальной 
стѣнѣ зданія до чердака, здѣсь выходятъ въ середину вентиля¬ 
ціонныхъ башенокъ, гдѣ н продолжаются въ видѣ клепаныхъ 
круглыхъ трубъ изъ котельнаго желѣза (діам. 5 вершк.), выходя¬ 
щихъ на воздухъ въ вершинахъ пирамидальныхъ кровель надъ 
башенками. Во время тонки вентиляціонныхъ каминовъ этими 
желѣзными трубами нагрѣвается внутри вентиляціонныхъ баше¬ 
нокъ столбъ воздуха высотою около 9 аршинъ, и этимъ обра¬ 
зуется усиленное вытягиваніе воздуха чрезъ вытяжные душники 
помѣщеній. 

По неимѣнію точныхъ приборовъ для наблюденій надъ коли¬ 
чествомъ извлекаемаго черезъ душники воздуха, я не могу сооб- 


АуѴІЪТКА О ПОСТРОЕНІЕ 

Чертежи фасада, плана и разрѣзовъ какого-нибудь зданія обык¬ 
новенно составляются на основаніи правилъ ортогональнаго или 
прямоугольнаго проектированія, то-есть сказанные чертежи суть не 
что иное какъ ортогональныя проэкцін этого зданія, которыя даютъ 
возможность непосредственнымъ измѣреніемъ прямолинейныхъ 
отрѣзковъ на чертежѣ опредѣлять размѣры спроектированныхъ, 
то-есть величину линейныхъ промѣровъ самаго зданія по тремъ 
главнымъ направленіямъ (вышину, ширину и глубину). Но съ 
другой стороны по такимъ чертежамъ (ортогональнымъ проек¬ 
ціямъ) нельзя составить себѣ яснаго представленія о томъ перспек¬ 
тивномъ впечатленіи, которое будетъ производить на насъ зданіе, 
построенное по сказаннымъ чертежамъ. Этотъ-то недостатокъ ска¬ 
занныхъ чертежей и устроняется тѣмъ, что кромѣ фасада, плана 
и разрѣзовъ предлагаемаго къ постройкѣ зданія присоединяется и 
перспективное его изображеніе. 

Ежели же перспективное изображеніе имѣетъ задачею вы¬ 
яснить намъ то перспективное впечатлѣніе, которое будетъ про¬ 
изводить на насъ зданіе построенное по приложеннымъ ортого- 


*) См. «Зодчій» № 5 и 6. 


щнть совершенно точныхъ данныхъ о дѣйствіи этой вентиляціи. 
По разсчету она должна извлекать изъ зданія отъ 400 до 500 куб. 
саж. воздуха въ часъ. Прп испытаніи ея въ теплое время 
года (въ началѣ нынѣшняго лѣта) при закрытыхъ въ зданіи окнахъ 
и дверяхъ, съ поступленіемъ, слѣдовательно, свѣжаго воздуха 
исключительно черезъ холодныя иоддувала калориферовъ, тяга въ 
вытяжныхъ душникахъ какъ въ нижнемъ, такъ и въ верхнемъ 
этажѣ была на глазомѣръ вполнѣ удовлетворительная (зажженая 
свѣча, поднесенная къ рѣшеткѣ вытяжного душника, задувалась 
теченіемъ воздуха). 

Лѣстницы въ зданіи, по неимѣнію въ Красноярскѣ хорошаго 
ступеннаго камня, сдѣланы чугунныя: главная лѣстница на же¬ 
лѣзныхъ косоурахъ, подтянутыхъ струнами (см. разрѣзъ по АБ ), 
а боковыя лѣстницы на особой формы чугунныхъ кронштейнахъ, 
заложенныхъ хвостами въ щековыя стѣны лѣстничной клѣтки и 
образующихъ собою подступеньки, на которыя наложены и при¬ 
винчены чугунныя рѣшетчатыя ступенныя доски. 

Зданіе построено по качеству работъ не особенно удовлетво¬ 
рительно. Правда, что въ Красноярскѣ и трудно исполнять строи¬ 
тельныя работы съ тою отчетливостью и строгостью, къ какой 
мы привыкли въ лучшихъ городахъ Европейской Россіи; сколько- 
нибудь знающихъ свое дѣло рабочихъ и мастеровыхъ здѣсь нѣтъ, 
за исключеніемъ развѣ случайно попавшихъ сюда ссыльныхъ; о 
знающихъ п опытныхъ десятникахъ нечего и говорить. Прриз- 
водителю работъ приходится здѣсь за всѣмъ присмотрѣть самому, 
все указать и даже разбить на мѣстѣ самому, самому промѣрить, 
прошнурить, провотерпаспть, провѣсить, однимъ словомъ во всемъ 
до послѣдней мелочи указывать и каменыцпкамъ, и плотникамъ, 
и штукатурамъ, и столярамъ, и малярамъ, и стекольщикамъ, и кро¬ 
вельщикамъ и проч. и проч. Между тѣмъ рабочіе руки здѣсь 
дороги — дороже, чѣмъ въ Европейской Россіи, особенно при¬ 
нимая во вниманіе количество и качество работы. Лучшій здѣшній 
каменыцикъ кладетъ при обыкновенноьГ^;'^^ной кладкѣ не 
болѣе 300—350 кирпичей въ день при готовомъ растворѣ п го¬ 
товомъ, т. е. поднесенномъ на лѣса, матеріалѣ, и получаетъ за 
это до 2-хъ рублей. 

Впрочемъ еще каменная кладка и вообще работы по постройкѣ 
зданія вчернѣ произведены болѣе или менѣе сносно; по зато 
внутренняя штукатурка, чистые полы, рамы и двери, а также 
окраска, производившіеся въ 1884 году, во время упомянутаго 
выше перерыва моего участія въ постройкѣ, безъ всякаго дѣй¬ 
ствительнаго техническаго надзора, исполнены ниже всякой кри¬ 
тики п уже начинаютъ давать себя знать даже теперь, когда 
гимназія не успѣла еще и перейти въ новый домъ. 

Зданіе обошлось попечительному совѣту до 75 т. рублей; это 
конечно, очень дорого; въ издержанной суммѣ много напрасныхъ, 
непроизводительныхъ расходовъ, происшедшихъ отъ дурного и 
небрежнаго веденія хозяйственной части постройки попечитель 
нымъ совѣтомъ, по извѣстной пословицѣ о семи нянькахъ и 
ребенкѣ. 

М. Арнольдъ. 


ТЪНЕЙ ВЪ ПЕРСПЕКТИВЪ. 

нальнымъ проекціямъ, то оно должно быть исполнено согласно 
возможному положенію зрителя въ отношеніи самаго зданія, то, 
есть соотвѣтственно тому положенію, которое можетъ выбрать 
зритель относительно зданія для его разсматриванія. А потому 
при исполненіи перспективнаго чертежа зданія, по имѣющимся 
его ортогональнымъ проекціямъ и, имѣя въ виду разрѣшеніе при 
его помощи сказанной задачи, нельзя произвольно выбирать ни линіи 
горизонта , ни положенія точки зрѣнія , замѣняющей органъ зрѣ¬ 
нія зрителя. Линія горизонта проходитъ по картинѣ или рисунку 
выше линіи основанія на разстояніи равномъ высотѣ точки зрѣ¬ 
нія надъ предметною плоскостью, слѣдовательно линію горизонта на 
такого рода перспективныхъ изображеніяхъ слѣдуетъ проводить 
соотвѣтственно росту человѣка или соотвѣтственно высотѣ чело¬ 
вѣка, сидящаго въ экипажѣ, если не предполагается, что это 
здавіе будетъ разсматриваться съ высоты какого-нибудь холма 
или пригорка, которыхъ высоты и должны быть въ такомъ слу¬ 
чаѣ прибавлены къ прежде сказаннымъ высотамъ. 

Относительно разстоянія точки зрѣнія до картины надо пред¬ 
варительно замѣтить, что для лучшаго обозрѣнія въ цѣломъ ка¬ 
кого-нибудь зданія и вообще какого бы то ни было предмета зри- 
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тель удаляется отъ него на разстояніе большое въ 2‘/»или з раза 
наибольшаго его промѣра въ горизонтальномъ или вертикаль¬ 
номъ (смотря потому которое изъ этихъ двухъ болѣе. А потому 
и слѣдовало бы при построеніи архитектурныхъ перспективъ вы¬ 
бирать разстояніе точки зрѣнія до картинной плоскости соотвѣт¬ 
ственно сказанному требованію. 

Но такъ какъ въ дѣйствительности зритель не всегда можетъ 
отойти отъ разсматриваемаго предмета на сказанное разстояніе, 
папримѣръ, когда существующія кругомъ разсматриваемаго зданія 
постройки мѣшаютъ зрителю отойти на желаемое разстояніе и 
онъ отходитъ отъ него на разстояніе только возможное. Слѣдо¬ 
вательно точка зрѣнія до картинной плоскости при исполненіи 
перспективнаго изображенія зданія должна быть выбираема со¬ 
отвѣтственно возможному положенію зрителя. Если сказанное о 
выборѣ линіи горизонта п точки зрѣнія при составленіи перспек¬ 
тивнаго изображенія зданія не соблюдено, то такой перспектив¬ 
ный рисунокъ, хотя, быть можетъ, и будетъ представлять собою 
пріятную для глазъ картину, но нисколько не послужитъ для 
разрѣшенія вопроса о перспективномъ впечатлѣніи на зрителя 
самаго зданія. 

На значеніе перспективныхъ изображеній предполагаемыхъ къ 
постройкѣ зданій было указано еще въ половинѣ XVII столѣтія 
ліонскимъ архитекторомъ Дезаргомъ. Дезаргъ, между прочимъ, го¬ 
воритъ, что построивъ перспективу, можно замѣтить, которые 
изъ лилейныхъ промѣровъ должны быть измѣнены согласно тре¬ 
бованію перспективнаго эффекта, а потомъ съ перспективнаго 
изображенія соотвѣтственно измѣненныя, перенесены на ортогональ¬ 
ныя проэкціи зданія, по которымъ потомъ и будетъ произво¬ 
диться постройка самаго зданія. Совѣты Дезарга для практики 
прошли безслѣдно, потому что построеніе перспективныхъ изобра¬ 
женій при тогдашнихъ пріемахъ требовало большой потери вре¬ 
мени, а исправленіе проекта по построенной перспективѣ могло 
повлечь за собою вычерчиваніе новаго фасада и т. п. Конечно, 
перспектива какъ наука, со времени Дезарга сдѣлала значитель¬ 
ные шаги впередъ, и теперь можно указать на такія пріемы по¬ 
строенія перспективы, при которыхъ вычерчивающй линейно¬ 
перспективное изображеніе зданія избавленъ отъ продолжитель¬ 
ной и утомительной работы, а потому въ настоящее время и 
можно всецѣло воспользоваться совѣтами Дезарга. 

Перспективный эффектъ цѣлаго зданія можно подраздѣлить на 
линейный (контуръ цѣлаго зданія и его деталей), тѣневыхъ пя¬ 
тенъ и окружающихъ массъ (существующихъ построекъ). Первый 
и послѣдній изъ нихъ разрѣшаются перспективно-линейными изо¬ 
браженіями какъ самаго зданія, такъ п окружающихъ его по¬ 
строекъ, удовлетворяя сказаннымъ условіямъ выбора точки зрѣ¬ 
нія и линіи горизонта, а второй—опредѣляя на перспективныхъ 
изображенія линіи собственной и падающихъ тѣней. Кромѣ ска¬ 
заннаго въ нѣкоторыхъ случаяхъ приходится обращать вниманіе 
и на эффектъ цвѣтныхъ пятенъ, что и можетъ быть разрѣшаемо 
на рисункѣ вѣрною передачею окраски какъ цѣлаго, такъ и его 
деталей. 

При построеніи линіи отдѣла собственной и падающей тѣни 
на архитектурныхъ чертежахъ и рисункахъ, исполненныхъ въ 
ортогональныхъ проекціяхъ, принимается параллельное направле¬ 
ніе свѣтовыхъ лучей, составляющихъ съ горизонтальною плоско¬ 
стью углы въ 45°. Опредѣляемыя линіи отдѣла свѣта отъ тѣнп 
при сказанномъ направленіи свѣтовыхъ лучей такъ мало отли¬ 
чаются отъ тѣхъ, которыя нами замѣчаются при дѣйствитель¬ 
номъ солнечномъ освѣщеніи около полудня, что получаемою при 
этомъ погрѣшностію можно вполнѣ пренебречь; упрощая испол¬ 
неніе рѣшеній встрѣчающихся при этомъ геометрическихъ задачъ. 
Такое же направленіе свѣтовыхъ лучей можетъ быть принято 
н для чертежей и рисунковъ перспективныхъ, а сказанныя кри¬ 
выя линіи тѣней могутъ быть опредѣлены въ перспективѣ, при¬ 
держиваясь такъ называемаго общаго пріема построенія перспек¬ 
тивныхъ изображеній, то-есть первоначально опредѣливъ эти кри¬ 
выя въ ортогональныхъ проэкціяхъ и затѣмъ выстроивъ ихъ 
перспективы. Но кромѣ сказаннаго общаго способа построенія 
перспективъ существуетъ еще способъ точекъ схода, при кото¬ 
ромъ для параллельныхъ свѣтовыхъ лучей нѣтъ надобности ли¬ 
ніи отдѣла тѣней опредѣлять предварительно въ ортогональныхъ 
проэкціяхъ, а представляется возможнымъ опредѣлять ихъ въ 
перспективѣ, то въ большинствѣ случаевъ этому послѣднему спо¬ 
собу и даютъ предпочтеніе передъ общимъ способомъ. 

Способъ точекъ схода для построенія линій отдѣла собствен¬ 
ныхъ и падающихъ тѣней основаны на томъ, что перспективы 
всѣхъ параллельныхъ свѣтовыхъ лучей сходятся въ нѣкоторой 


точкѣ 5 (черт. 2), лежащей выше или ниже линіи горизонта Ыі', 
справа пли слѣва центральной точки о (вертикальной проэкціи 
точки зрѣнія), а перспективы всѣхъ горизонтальныхъ проекцій 
этихъ свѣтовыхъ лучей сходятся въ точкѣ 5', лежащей на линіи 
горизонта, при чемъ обѣ точки 5 и 5 ' лежатъ на линіи 55' пер¬ 
пендикулярной къ линіи горизонта Ыі'. Если предположимъ, что 
точка В будетъ перспектива нѣкоторой точки В', а точка А бу¬ 
детъ перспектива точки А ', служащей горизонтальною проэкціею 
(на предметной плоскости) точки В'. то для построенія перспек¬ 
тивы падающей тѣни отъ точки В ' на предметную плоскость 
надо черезъ точки Виз провести прямую В з, а черезъ точки 
А и 8' другую прямую А и опредѣлить точку Ж взаимнаго 
ихъ пересѣченія: эта точка М и будетъ требуемая перспектива 
падающей тѣни отъ данной точки на предметную плоскость. 

Въ сочиненіяхъ о перспективѣ, какъ на русскомъ, такъ и 
иностранныхъ языкахъ, мы встрѣчаемся съ объясненіями при¬ 
чинъ, по которымъ точка схода 8 получается въ томъ или дру¬ 
гомъ изъ четырехъ угловъ, образуемыхъ пересѣченіемъ линій 
Ыі' и ѵо‘, а онъ же съ указаніемъ, что съ уменьшеніемъ угла 
наклоненія параллельныхъ свѣтовыхъ лучей съ горизонтальною 
плоскость разстояніе 88' уменьшается, а съ увеличеніемъ ска¬ 
заннаго угла оно увеличивается, но о построеніи величины этаго 
разстоянія при данномъ угловомъ наклоненіи свѣтовыхъ лучей 
къ предметной (горизонтальной) плоскости въ этихъ сочиненіяхъ 
умалчивается. Точно такъ же умалчивается и объ опредѣленіи 
величины отрѣзка оз', находящагося въ зависимости отъ угла 
наклоненія ортогональныхъ проекцій (опредѣляемыхъ на предмет¬ 
ной плоскости) данныхъ свѣтовыхъ лучей къ плоскости картины. 
А потому вычерчивающему перспективу предоставляется полный 
просторъ въ выборѣ разстояній оз' и зз', заявляется только одно 
требованіе: построенныя тѣни должны образовать на картинѣ или 
рисункѣ красивыя пятна. Вслѣдствіе чего при вычерчиваніи 
перспективы и стараются точки 8' и 8 выбирать въ предѣлахъ 
листа бумаги, не заботясь о томъ, какимъ угловымъ наклоне¬ 
ніямъ свѣтовыхъ лучей и ихъ ортогональныхъ проекцій будутъ 
соотвѣтствовать эти выбранныя произвольно точки. Чтобы вы¬ 
вести правила построенія на рисункѣ или картинѣ величины раз¬ 
стоянія 88' въ зависимости отъ даннаго угловаго наклоненія па¬ 
раллельныхъ свѣтовыхъ лучей къ горизонтальной плоскости, раз¬ 
смотримъ дѣйствительное разположеніе данныхъ. Положимъ, что 
четыреугольникъ К (черт. 1) изображаетъ картинную плоскость, а 
четыреугоникъ II плоскость горизонта, которая съ первою пло¬ 
скостью пересѣкается по линіи горизонта Ыі '. На плоскости 7/. 
находится точка зрѣнія ѵ', а на плоскости К вертикальная проек¬ 
ція о этой точки или центральная точка картины. Положимъ, что 
четыреугольникъ Р изображаетъ предметную плоскость, которая 
съ картинною плоскостью пересѣкается по линіи В Т, называемой 
основаніемъ картины. Свѣтовой лучъ выразимъ линіею ЕР, а его 
ортогональную проэкцію, опредѣленную па плоскости Р, выра~ 
зимъ линіею Ре, тогда уголъ наклоненія свѣтового луча къ гори¬ 
зонтальной плоскости выразится угломъ ЕРс. 



Для опредѣленія точки схода перспективы линіи ЕР надо 
черезъ точку зрѣнія ѵ' провести линію ѵ'з ей параллельную и 
опредѣлить точку 8 пересѣченія проведенной линіи съ картинною 
плоскостью К, а для опредѣленія точки схода з' для перспективы 
линіи Ре надо сдѣлать подобное же построеніе, слѣдовательно 
уголъ зѵ ' 8' будетъ равенъ углу ЕРе, а величина отрѣзка зз' 
всегда зависитъ отъ величины этого угла. Если уголъ зѵ' я' 
извѣстенъ, то величина отрѣзка зз' можетъ быть опредѣлена изъ 
прямоугольнаго треугольника 88' ѵ', когда будетъ у него опредѣ- 
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лена сторона з'ѵ'; а эта сторона, въ свою очередь, опредѣляется 
изъ прямоугольнаго треугольника оѵ' з‘, въ которомъ сторона оѵ' 
извѣстное или данное разстояніе точки зрѣнія до картины, а 
величина отрѣзка оз' зависитъ отъ угла, который проэкція Ре 
свѣтового луча составляетъ съ плоскостью картины. Но какъ 
этотъ уголъ можетъ быть выбираемъ произвольно, то слѣдова¬ 
тельно можно произвольно выбирать и величину отрѣзка оз. 

Если предположимъ, что уголъ зѵ' з' равенъ 45°, то тогда 
отрѣзокъ зз' равенъ отрѣзку з' ѵ', а слѣдовательно его величина 
опредѣлится построивъ только одинъ прямоугольный треуголь¬ 
ный оз'ѵ'. 

Перейдемъ теперь къ построеніямъ на плоскости чертежа. 
Положимъ, что линія НН' (черт. 2) будетъ линія горизонта, 
точка о центральная точка, линія БТ основаніе картины, а раз¬ 
стояніе точки зрѣнія до картины опредѣлено отрѣзкомъ оѵ. 

Если свѣтовые лучи идутъ сверху внизъ и отъ лѣвой руки 
къ правой, то точки схода 5' и в перспективъ проекцій свѣто¬ 
выхъ лучей и перспективъ самыхъ лучей будутъ лежать по 
правую сторону линіи ѵо‘, при чемъ вторая точка будетъ нахо¬ 
диться ниже линіи кН'. 
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Когда угловое наклоненіе горизонтальныхъ проэкцій свѣто¬ 
выхъ лучей къ плоскости картины не задано, то можно произ¬ 
вольно взять и величину отрѣзка оз' *). Если свѣтовые лучи 
составляютъ углы въ 45° съ предметною плоскостью, то въ та¬ 
комъ случаѣ, соединивъ точки в' и и отрѣзкомъ з'ѵ', надо че¬ 
резъ точку з' провести линію з'з перпендикулярную къ линіи кН' 
и затѣмъ по этой линіи отъ точки з' внизъ отложить отрѣзокъ 
з'з равный отрѣвку з'ѵ, тогда точка 5 и будетъ требуемая точка 
схода перспективъ свѣтовыхъ лучей. 

Когда же свѣтовые лучи съ предметною плоскостью состав¬ 
ляютъ данный уголъ а (не равный 45°), то тогда, соединивъ точки 
а' и ѵ прямолинейнымъ отрѣзкомъ з'ѵ, какъ и въ предыдущемъ 
случаѣ, надо на линіи з'ѵ и при точкѣ ѵ построить уголъ з'ѵд 
равный данному углу а, а черезъ точку з' провести линію з'д 
перпендикулярную къ линіи з'ѵ и опредѣлить точку д пересѣче¬ 
нія этой линіи со стороною ѵ д построеннаго угла зѵд, а за тѣмъ, 
проведя линію а'а перпендикулярную къ кк', отложить отрѣзокъ 
з'з равпый отрѣзку з'д: точка § и будетъ требуемая точка схода 
перспективъ заданныхъ свѣтовыхъ лучей. 

До сихъ поръ мы разсматривали исполненіе рѣшенія встрѣ¬ 
тившійся задачи независимо отъ предѣловъ чертежа или рамки 
картины или, другими словами, допускали, что всѣ необходимыя 
для исполненія этого рѣшенія точки получались въ предѣлахъ 
чертежа, что конечно не всегда встрѣчается на практикѣ, а по¬ 
тому и разсмотримъ исполненія такого же рѣшенія, дѣлая слѣ¬ 
дующія предположенія. 

Положимъ, что мы не имѣемъ возможности отложить полное 
разстояніе оѵ точки зрѣнія до картины (черт. 3), а только нѣко¬ 
торую ея часть оі, напримѣръ '| а отрѣзка оѵ. Въ такомъ случаѣ 
отрѣзокъ оз' дѣлимъ тоже на три раівныя части и беремъ отрѣзокъ 
о/ 1 равный Чз отрѣзка оз', а точку { соединяемъ съ точкою / 
отрѣзкомъ /I, который будетъ равенъ ‘| 3 отрѣзка ѵз', Если при 
точкѣ I на линіи е/ 1 построимъ данный уголъ а, то въ прямо¬ 
угольномъ треугольникѣ е(д‘ сторона /%' будетъ равна 1 | 3 сто- 

*) Если бы и это угловое наклоненіе было задано, то въ такомъ случаѣ 
надо было бы пра точкѣ г- па линіи оѵ построить уголъ оѵз' равный углу 
дополненія до прямого и опредѣлить точку я’ пересѣченія стороны ѵз’ этого 
угла съ линіею А/»’. , 


роны з'д прямоугольнаго треугольника зѵд, а слѣдовательно, 
зная ‘|з отрѣзка з'з, можемъ построить и самый этотъ отрѣзокъ, 
то-есть опредѣлить положеніе точки я. 

I,.. 


ЧеК.Ь. 
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Допустимъ теперь, что мы не имѣемъ возможности построить 


на чертежѣ весь отрѣзокъ з'з или, другими словами, точка з не 
получается въ предѣлахъ чертежа; въ такомъ случаѣ отложимъ 
только нѣкоторую часть з'е этого отрѣзка, напримѣръ Ч 3 отрѣзка 
з'з, и для построенія въ перспективѣ падающей тѣни на пред¬ 
метную плоскость отъ точки, заданной перспективою Б и пер¬ 
спективою А ея ортогональной проэкцій на ту же плоскость, 
поступаемъ слѣдующимъ образомъ: отрѣзокъ АВ дѣлимъ тоже 
на 3 равныя части; точку с перваго дѣленія отъ точки А соеди¬ 
няемъ съ точкою с прямою линіею се и опредѣляемъ точку ЪІ ея 
пересѣченія съ линіею Аз', которая и будетъ отыскиваемая пер- 
I спектива падающей тѣни. 

Наконецъ предположимъ, что при построеніи падающей тѣни 
отъ точки, заданной перспективою Б и перспективою А ея орто¬ 
гональной проэкцій (черт. 3), въ предѣлахъ чертежа не полу¬ 
чается и точка я', а положеніе линіи уіз' опредѣлено только 
отрѣзкомъ А/У. Допустивъ, что отрѣзокъ оі равенъ *| 3 разстоя¬ 
нія точки зрѣнія до картины, прочерчиваемъ отрѣзокъ Ао и дѣ¬ 
лимъ его тоже на три равныя части. Черезъ точку а перваго 
дѣленія (ближайшаго къ точкѣ о) приводимъ линію о/’параллельно 
линіи А№ и опредѣляемъ точку ( ея пересѣченія съ линіею го¬ 
ризонта, тогда отрѣзокъ о/* будетъ равенъ *| 3 отрѣзка оз, а по¬ 
тому сторона /I прямоугольнаго треугольника о(1 будетъ одна 
треть стороны зѵ и т. д., т. е. опредѣлимъ ’| 3 отрѣзка з'з. Про¬ 
ведемъ черезъ точки /"и а линіи (е и аЪ перпендикулярныя къ 
линіи НН' и отложимъ отрѣзокъ /с равный 1 ( 3 отрѣзка зз' и отрѣ¬ 
зокъ аЬ равный *| 3 отрѣзка АВ, а черезъ точку Ь и е проведемъ 
прямую Ье и опредѣлимъ точку т ея пересѣченія съ линіею а{; 
тогда отрѣзокъ ат будетъ равенъ *| 3 отрѣзка ЛМ. Слѣдовательно 
отложивъ отрѣзокъ АМ равный тремъ отрѣзкамъ ат, опредѣлимъ 
точку М —требуемую перспективу падающей тѣни. 

Такъ какъ построеніе падающихъ тѣней въ перспективѣ при 
способѣ точекъ схода основывается на построеніи падающей тѣни 
отъ отдѣльной точки на предметную плоскость, а построеніе ли¬ 
ніи собственной тѣни можетъ быть исполнено по построеннымъ 
падающимъ тѣнямъ, то слѣдовательно и можно сдѣлать нижеслѣ¬ 
дующія замѣчанія: 

При построеніи перспективы какого-нибудь зданія необходимо 
опредѣлять соотвѣтственно каждому данному случаю величину 
разстоянія точки зрѣнія какъ до картинной, такъ и до предмет¬ 
ной плоскостей. 

Какъ бы ни былъ великъ тотъ прямолинейный отрѣзокъ, ко¬ 
торый выражаетъ величину разстоянія точки зрѣнія до картины, 
то-есть представляется ли возможнымъ отложить полную его ве¬ 
личину на листѣ бумаги (въ предѣлахъ чертежа), или только нѣ¬ 
которую его часть, въ обоихъ случаяхъ оказывается возможнымъ 
графически опредѣлить въ перспективѣ какъ линію падающей 
тѣни, такъ и линію собственной тѣни на данномъ предметѣ по 
способу точекъ схода — при данномъ угловомъ наклоненіи па¬ 
раллельныхъ свѣтовыхъ лучей къ плоскости горизонта и ихъ го¬ 
ризонтальныхъ проэкцій къ картинной плоскости, хотя бы ни 
точка схода перспективъ свѣтовыхъ лучей, ни точка схода пер¬ 
спективъ ихъ горизонтальныхъ проэкцій и не получались въ 
предѣлахъ чертежа, то есть на имѣющемся листѣ бумаги. 

Н. Макаровъ. 
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ИЗСЛѢДОВАНІЯМЪ И РѢШЕНІЯМЪ 


ВОПРОСА О ВЕНТИЛЯЦІИ. 


Вреденъ-ли сухой воздухъ? — Отсутствіе научныхъ данныхъ, фпэическихъ и 
физіологическихъ фактовъ, свидѣтельствующихъ о вредномъ вліяніи на че¬ 
ловѣческій организмъ, сухого воздуха, какъ чревъ поверхность вожи, такъ 
и чрезъ дыхательные органы. — Злоупотребленіе средними числами степеней 
годовой атмосферпой влажности для опредѣленія нормальной относительной 
влаяшостп внутренняго воздуха для отапливаемыхъ зданій. — Свѣдѣнія изъ 
наблюденій низкой атмосферной влажности въ С.-Петербургѣ, въ Главной 
Физической обсерваторіи и въ Парижѣ въ эдоровыхъ частяхъ города, въ 
обсерваторіяхъ: на возвышенности Монмартра и въ Сенморскомъ паркѣ. 

(Изъ отвѣта профессору Добр о с лав ину). 

Возраженія, встрѣченныя моими сочиненіями: 1 . Результаты 
изслѣдованія вреднаго вліянія внутренняго воздуха въ зданіяхъ въ 
зависимости отъ способовъ отопленія и искусственной вентиляціи . 
Изд. Императорской Академіи наукъ 1884 г. и 2. Здоровый и 
вредный воздухъ въ зданіяхъ. Дополненіе. Изд. 1885 г., съ отвѣтомъ 
на одну критическую оцѣнку перваго моего сочиненія свидѣтель¬ 
ствуютъ, какъ еще мало изслѣдованъ у насъ вопросъ о вентиляціи 
зданій въ отношеніи гигіеническомъ, т. е. какъ вопросъ объ оздо¬ 
ровленіи внутренняго воздуха въ зданіяхъ, не смотря на истекшую 
уже четверть столѣтнюю давность со времени его возникновенія 
въ Россіи на научно-практической почвѣ. Въ этомъ отношеніи 
появившійся въ спеціальномъ журналѣ «Врачъ» (въ АУѴ? 28, 29, 
30 и 31 11-го іюля—1-го августа 1885 г.), критическій 

разборъ вышеупомянутыхъ сочиненій, составленный профессоромъ 
Доброславинымъ, долженъ играть роль, нѣкоторымъ образомъ, 
историческую въ прогрессѣ вопроса о вентиляціи зданій въ Россіи, 
такъ какъ разборъ этотъ, безъ сомнѣнія, свидѣтельствуетъ о той 
устойчивости ошибочныхъ понятій, которую послѣднія пріобрѣ¬ 
таютъ часто, такъ сказать, случайно, по поводу подмѣченныхъ 
явленій отъ причинъ только кажущихся и почему-то первона¬ 
чально ускользнувшихъ отъ научнаго анализа. Такія понятія вко¬ 
реняются въ обычай, и потому борьба съ ними дѣлается затруд¬ 
нительною п упорною. 

Въ Л* 37-мъ журнала «Недѣля Строителя» въ статьѣ: Вліяніе 
нагрѣтаго воздуха на развитіе сухой пыли въ отапливаемыхъ и 
вентилируемыхъ помгыценіяхъ , я старался ознакомить читателей 
съ новѣйшими научными взглядами па недостатки въ гигіениче¬ 
скомъ отношеніи отопленія и вентиляціи грѣтымъ воздухомъ по¬ 
средствомъ калориферовъ и печей, устроенныхъ на основаніи пер¬ 
воначально разработанныхъ и вошедшихъ въ употребленіе извѣст¬ 
ныхъ способовъ. Неудовлетворительное п даже вредное качество, 
которое сообщалось внутреннему воздуху натопленныхъ и венти- 
лированныхъ помѣщеній, дало поводъ предполагать, что оно 
происходило вслѣдствіе естественнаго пониженія относительной 
влажности воздуха. Въ означенной статьѣ я обратилъ особенное 
вниманіе читателя на то обстоятельство, что это непріятное и 
вредное качество воздуха происходитъ вовсе не отъ уменьшенной 
его влажности, противъ чего и было придумано еще Аммосовымъ 
въ сороковыхъ годахъ искусственное увлажненіе грѣтаго воздуха, 
а отъ присутствія въ немъ сухой органической пыли, непріятно 
дѣйствующей на ощущеніе чрезъ дыхательные органы п произво¬ 
дящей на послѣдніе даже вредное вліяніе. 

Цѣль настоящей статьи состоитъ въ томъ, чтобы доказать и 
выяснить на основаніи положительныхъ научныхъ данныхъ и яв¬ 
ныхъ фактовъ: что сухость или низкая степень относительной 
влаоюности вовсе не составляетъ дурное и вредное гтчество воздуха, 
какъ до сихъ поръ думаютъ, считая сухой воздухъ гюложительно 
вреднымъ . 

Примѣчаніе. Абсолютно сухого воздуха въ окружающей чело¬ 
вѣка природѣ не бываетъ, особенно на орошаемыхъ водою, по¬ 
крытыхъ растительностью п вообще на населенныхъ мѣстностяхъ, 
гдѣ относительная влажность воздуха часто достигаетъ предѣловъ 
полнаго его насыщенія водяными парами и въ весьма рѣдкихъ 
случаяхъ понижается далѣе 20°/<>. Поэтому, для опредѣленія по¬ 
нятія о сухомъ и влажномъ воздухѣ, мы будемъ считать воздухъ 
сухимъ , если степень его насыщенія влагою заключается между 
предѣлами 20°/о и 50°/ 0 п влажнымъ отъ 50°/ о до 100°/ 0 . Кромѣ 
того мы можемъ называть воздухъ весьма сухимъ отъ 20 °/ 0 до 30°/ о 
и весьма влажнымъ отъ 70°/ о до 90°/ о и, наконецъ, чрезмѣрно-су¬ 
химъ воздухъ при влажности ниже 20°/о и чрезмѣрно влажнымъ, или 
сырымъ отъ 90°/о до 100°/о полнаго насыщенія его водяными парами. 

Для того, чтобы представить всю научную несостоятельность 
отрицанія вышеприведеннаго положенія, чтобы придать бблыпую 


убѣдительность моимъ выводамъ, я считаю умѣстнымъ принять 
въ основаніе всѣ тѣ возраженія, противъ безвредности сухого воз¬ 
духа, которыя, какъ я выше замѣтилъ, сдѣланы профессоромъ 
Доброславинымъ при разборѣ упомянутыхъ моихъ сочиненій 
въ журналѣ «Врачъ» и которыя при поверхностномъ разсматри¬ 
ваніи могутъ, пожалуй, казаться авторитетными, потому что они 
высказываются профессоромъ гигіены. Кромѣ того я полагаю, что 
въ этихъ возраженіяхъ почтеннаго моего критика вылилось въ 
наружу все то, что только могло содержаться въ запасѣ совре¬ 
менныхъ понятій о разсматриваемомъ предметѣ въ гигіеническомъ 
отношеніи за исключеніемъ, однако-жъ, вполнѣ отсутствующихъ 
научныхъ указаній и фактовъ. 

Первое положеніе, обратившее вниманіе г. Доброславіша, при¬ 
водится имъ слѣдующими словами, а именно: «Самое главнее по¬ 
ложеніе, приводимое г. Флавицкимъ, состоитъ въ томъ, что, вы¬ 
ражаясь словами автора: Влажность по процентному содержанію 
въ воздухѣ отапливаемыхъ и вентилируемыхъ помѣщеній водя¬ 
ныхъ паровъ не играетъ особенной роли въ гигіеническомъ отно¬ 
шеніи, ибо она всегда находится во внутреннемъ воздухѣ и безъ 
искусственнаго увлажненія въ тѣхъ же самыхъ предѣлахъ, какъ 
и въ наружной атмосферѣ здоровыхъ мѣстностей (стр. 28)». 

Далѣе уже изъ другаго сочиненія (Здоровый и вредный воз¬ 
духъ въ зданіяхъ) авторъ критическаго разбора обращаетъ вни¬ 
маніе на слѣдующее: «Въ своемъ Дополненіи 1885 г. Флавицкій 
говоритъ, что наука не представляетъ ни одного указанія ни въ- 
пользу влажнаго воздуха, ни во вредъ сухого (менѣе 50°/ о влажн.) 
въ отношеніи къ человѣческому организму (стр. 44). Въ преди¬ 
словіи же къ этому Дополненію авторъ говоритъ: «Я ставлю прямо 
и открыто основной вопросъ, съ которымъ связаны другіе: есть-ли 
хотя одно прямое научное указаніе на то, что сухой воздухъ (въ 
предѣлахъ 50°/ 0 — 20°/ о влажности) положительно вреденъ для че¬ 
ловѣческаго организма, а влажный (отъ 50°/ 0 до 75°/ 0 ) для него 
полезенъ н необходимъ» (стр. VII)>. 

Къ этимъ положеніямъ прибавлю въ сокращенной формѣ еще 
одно, относящееся къ трактату о влажности воздуха и упускаемое 
изъ виду авторомъ разбора, между тѣмъ какъ его также нельзя 
не причислить къ важнымъ, ибо оно уясняетъ самую причину 
жалобъ на сухой воздухъ въ натопленныхъ здапіяхъ, а именно: 
Причина непріятнаго ощущенія сухого воздуха въ натопленныхъ 
зданіяхъ заключается нс въ низкой степени его влажности , а 
единственно въ извѣстныхъ способахъ отопленія, сообщающихъ ком¬ 
натному воздуху вредное качество. Такимъ образомъ у насъ при¬ 
выкли обращать на сухость воздуха всю вину дурныхъ способовъ 
отопленія въ нашихъ зданіяхъ . (Здоров, и вредн. воздухъ, стр. 47.) 

Посмотримъ теперь, какими средствами пользуется г. Добро- 
славпнъ, чтобы, какъ онъ полагаетъ, «научнымъ путемъ» опро¬ 
вергнуть вышеприведенныя положенія. 

Для этого онъ прежде всего обращается къ авторитету Возеп- 
іііаі п указываетъ, что на основаніи его вычисленій изъ всей 
теряемой нашимъ тѣломъ теплоты «до 85°/ 0 этой потери совер¬ 
шаются чрезъ кожу, а кожа эту растрату тепла производитъ, 
если не всегда главнымъ образомъ, то въ значительной долѣ пер¬ 
спираціей» (слова автора разбора). Далѣе г. Доброславинъ при¬ 
водитъ одну таблицу для объясненія вліянія влажпости воздуха 
на перспирацію, или невидимое испареніе, а именно: 

При папрязк. перспир. въ млм. 35°/ 0 —60°/ о 60°/ 0 — 85°/ 0 


влаги 1 

— 2 

2 

4 

2 

— 3 

53 

57 

3 

— 4 

111 

69 

4 

— 5 

41 

27 

5 

— 6 

2 

8 

6 

— 11 

1 

5 


было получено 210 набл. 170 набл. 

Какъ видно, таблица эта по неясности ровно ничего не дока¬ 
зываетъ при всей несомнѣнности факта вліянія степени влажности 
воздуха на испареніе, т. е. что сухой воздухъ усиливаетъ послѣд¬ 
нюю перспирацію, а влажный, наоборотъ, ея ослабляетъ. 

По видимому и самъ авторъ разбора не совсѣмъ доволенъ этою 
таблицею, ибо онъ за тѣмъ придаетъ «наиболѣе рѣшающее значеніе 
изслѣдованіямъ Эрисмана , который рядомъ опредѣленій показалъ, 
что въ числѣ сложныхъ вліяній на кожу со стороны разогрѣванія 
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<ея, усиленной вентиляціи и относительнаго увлажненія воздуха, 
послѣднее условіе играетъ, вопреки утвержденію г. Флавицкаго, 
самую выдающуюся роль. Приведемъ нѣкоторыя цифры или, какъ 
говоритъ (?) Флавицкій подробности изслѣдованій:» (слова автора 
разбора). 

Первая таблица: 

При влажн. 43°/ 0 темп. 17,5° и вент. въ 5967 литр. исп. воды 18.233 грм. 

> » 43°/ 0 > 18° » » 9077 » > > 27.523 > 

» » 49°/ 0 > 17,7° > > 9852 » > > 18.178 > 

За тѣмъ слѣдуетъ вторая таблица: 

При 16,5 Ц. рлажи. въ 55°/ 0 веитиляц. въ 1355 литр, было воды 3.508 

> 18,7 * » > 56°/ 0 > > 1418 > * > 4.256 

» 18 » » > 43°/ 0 > > 9077 > > » 27.523 

> 17,7 » > > 41 °/ 0 > > 8932 > > » 29.808 

Наконецъ приводится третья таблица: 

При влажности въ 77°/ 0 температура 18,2° вентиляц. 5988 испар. 2.725 

> > » 43 °/ 0 > 17,5° > 5967 > 18.233 

> » > 36°/ 0 > 18о > 4157 » 14.994 

> > « 35°/ 0 » 18,9° » 3379 » 17.622 

Что же слѣдуетъ изъ всѣхъ этихъ таблицъ? 

А опять болѣе ничего, какъ та-же самая истина, которую я и 
не думалъ оспаривать ни на одной строкѣ въ разсматриваемыхъ 
г. Доброславинымъ моихъ сочиненіяхъ и на основаніи которой 
испареніе уменьшается съ увеличиваніемъ влажности воздуха 
іі наоборотъ. Это положеніе г. Доброславинъ приводитъ слѣ¬ 
дующими словами: «Очевидно, что вліяніе влажности воздуха на 
отдачу воды съ поверхности тѣла громадно, при чемъ главнымъ 
регуляторомъ является не температура (?), не движеніе воздуха (?), 
а одна его относительная влажность». 

Но не смотря на то, что г. Доброславинъ назначаетъ второ¬ 
степенныя роли температурѣ и движенію воздуха отъ усиленной 
вентиляціи, нельзя не замѣтить изъ первой таблицы, что при оди¬ 
наковой степени влажности 43°/ 0 и почти одинаковыхъ темпера¬ 
турахъ 17,5° и 18° количество испарившейся воды увеличилось 
пропорціонально объему возобновляемаго воздуха, а именно: 
і)077 X 18 233 

5 у бГ —= 2 7.736 грм., что весьма близко къ 27.523, осо¬ 
бенно, если принять въ соображеніе еще возвышеніе темпера¬ 
туры на V* 0 т. е * вмѣсто 17,5°—18°Ц. 

Что же касается до вліянія температуры, то изъ всѣхъ трехъ 
приведенныхъ таблицъ нельзя сдѣлать никакого заключенія, 
такъ какъ наблюдавшіяся температуры разнятся между собою 
весьма незначительно; такъ напр. г. Доброславинъ ссылается на 
2-ю таблицу, гдѣ максимальная температура 18,7° разнится отъ 
минимальной 16,5° всего на 2,2°. А какую же именно роль играетъ 
температура, мы увидимъ немного позднѣе изъ приводимой 
г. Доброславинымъ таблицы Гельмгольца . 

Но пусть себѣ относительная влажность воздуха имѣетъ такое 
вліяніе на. перспирацію, что при пониженіи ея отъ 77°/ 0 до 43°/ 0 
и 35°/о испаряется перепираціонной воды съ поверхности кожи 

( 18.233 17.622 \ 

~2Т725~ = 6,69 И 2 " 725 = 6,47 / а ТаКЪ 
какъ и объемъ возобновляемаго кругомъ поверхности тѣла воз¬ 
духа имѣетъ значительное вліяніе на перспирацію, какъ видно 
изъ 1-й таблицы, гдѣ она пропорціональна объему, то что-же бы 
•сказалъ г. Доброславинъ о тѣхъ обыденныхъ случаяхъ, когда ско¬ 
рость возобновляемаго кругомъ тѣла воздуха, а вмѣстѣ съ нею, 
разумѣется, и его объемъ, увеличивается уже не на одну поло¬ 
вину прежняго своего объема, какъ въ упомянутой таблицѣ, а 
въ 100, въ 500, въ 1000 и даже болѣе разъ? А вѣдь такимъ 
случаямъ намъ приходится подвергаться сплошь да рядомъ каж¬ 
дый разъ, когда выходимъ изъ дома на открытый воздухъ, т. е. 
изъ внутренняго воздуха нашихъ закрытыхъ зданій, гдѣ онъ на¬ 
ходится почти въ неподвижномъ состояніи *), на наружный атмо¬ 
сферный воздухъ, находящійся въ движеніи со скоростью даже въ 
тихую, почти безвѣтренную погоду до I 1 2 и до 3-хъ метровъ въ 
секунду, т. е., гдѣ, слѣдовательно, она больше, чѣмъ въ закры¬ 
тыхъ помѣщеніяхъ въ 100, 500 и болѣе разъ, гдѣ, не смотря на 
это, въ теплую сухую пору, мы чувствуемъ себя такъ хорошо во 

*) Т. е. въ относительномъ значеніи къ атмосферному; ибо и при весьма 
сильной искусственной вентиляціи, возобновляющей весь объемъ внутренняго 
воздуха въ зданіяхъ до 6-ти разъ въ часъ, средняя его скорость не превос¬ 
ходитъ одного сантиметра въ секунду; въ обыкновенныхъ жѳ случаяхъ она 
впачятелыто менѣе. (См. «Здоровый и вредный воздухъ»; стр. 23, 24 и 25.) 


всемъ организмѣ, гдѣ малыя и грудныя дѣти и больные дѣлаются 
веселѣе и какъ-бы здоровѣе. 

Конечно, трудно предположить, что можно жить въ такой 
сырой квартирѣ, гдѣ внутренній воздухъ имѣетъ постоянно такую 
высокую относительную влажность, на какую указываетъ г. Доб¬ 
рославинъ въ 3-й таблицѣ Эрисмана — 77°/ 0 , ибо въ квартирахъ 
очень сырыхъ, на сырость которыхъ жалуются жильцы, весьма 
рѣдко приходится констатировать относительную влажность ком¬ 
натнаго воздуха выше 70°/ о , разумѣется, если эти квартиры ота¬ 
пливаются и въ нихъ поддерживается температура, согласно тѣхъ 
же таблицъ, 17°—18°Ц. Но положимъ, что такая сильная влаж¬ 
ность теплаго воздуха иногда бываетъ въ жилыхъ сырыхъ под¬ 
валахъ, гдѣ она поддерживается сырыми стѣнами; трудно однако 
предположить, чтобы ихъ обитатели, по выходѣ на свѣжій атмо¬ 
сферный воздухъ во время низкой степени его влажности 43°/ 0 и 
нерѣдко весною 35°/ 0 не чувствовали себя хорошо и испыты¬ 
вали какое-либо потрясеніе ихъ организма. 

Такимъ образомъ всѣ приведенныя г. Доброславинымъ таблицы, 
указывая на нѣкоторыя отношенія гигрометрическаго состоянія 
воздуха къ испаренію пли перспираціи въ зависимости отъ ско¬ 
рости возобновленія воздуха, вовсе ничего не говорятъ о вред¬ 
номъ вліяніи сухого воздуха пли о полезномъ влажнаго на здо¬ 
ровье человѣка. 

Впрочемъ, мой критикъ могъ бы быть правъ въ томъ слу¬ 
чаѣ, если бы онъ на основаніи опытовъ г. Эрисмана надъ влія¬ 
ніемъ воздушной струи, по его выраженію, «на кусокъкожи на ру¬ 
кѣ», на что онъ указываетъ какъ бы мимоходомъ, желалъ объ¬ 
яснить извѣстный всѣмъ физіологическій фактъ весьма чувстви¬ 
тельнаго непріятнаго и даже вреднаго дѣйствія отдѣльнаго воз¬ 
душнаго тока — на «кусокъ кожи: на рукѣ», на ногѣ, на лицѣ, 
на шеѣ, на груди, и т. п.. что въ физіологическомъ отно¬ 
шеніи далеко не то-же самое, что если все тѣло человѣка под¬ 
вергается со всѣхъ сторонъ равномѣрному дѣйствію сухаго пли 
влажнаго воздуха, извѣстной температуры и при скорости 
его возобновленія даже очень большой. Какъ я замѣтилъ 
выше, намъ пріятно выйти изъ закрытой комнаты, гдѣ воздухъ 
почти безъ движенія, гдѣ онъ сырѣе, теплѣе пли холоднѣе, на 
открытый атмосферный воздухъ, имѣющій другую плотность, 
напримѣръ, болѣе сухой, нѣсколько холоднѣе и при чувствительной 
скорости его возобновленія кругомъ тѣла, что мы испытываемъ въ 
хорошую сухую погоду. Между тѣмъ каждый изъ насъ хорошо 
знакомъ съ тѣмъ непріятнымъ чувствомъ, какое производитъ 
вліяніе струи пли отдѣльнаго тока тою-же самаго атмосфернаго 
воздуха на поверхннсть какой-либо особой части тѣла: многіе не 
могутъ переносить и въ здоровомъ состояніи, безъ тяжкихъ бо¬ 
лѣзненныхъ ощущеній, не только обыкновеннаго сквознаго вѣтра, 
но далее весьма слабой тяги воздуха чрезъ малую щель неплотно 
затворенной дверп. Все это не можетъ не быть извѣстно г. Доб- 
рославпну, какъ и то, что нельзя сравнивать явленія, совершаю¬ 
щіяся при совершенно различныхъ условіяхъ. 

Точно также г. Доброславинъ не приходитъ ни къ какому за¬ 
ключенію о вредности сухаго и пользѣ влажнаго воздуха для че¬ 
ловѣческаго организма и въ послѣдующемъ разсматриваніи потерь 
теплоты, претерпѣваемыхъ организмомъ. Указывая по этому слу¬ 
чаю на авторитетъ Розенталя (НозѳпІЬаІ) и напоминая о томъ, 
что человѣческое тѣло подвергается охлажденію разными путями, 
за тѣмъ, приведя еще таблицу въ доказательство расхода теплоты 
претерпѣваемаго организмомъ взрослаго человѣка вѣсомъ въ 
6о киллогр. въ 24 часа, какъ-то: введеніемъ въ организмъ воды, 
пищи и воздуха, всего на сумму 161.900 калорій въ сутки (т. е. 
161.9 килограммовыхъ единицъ тепла по Цельсію), и, указавъ на 
то, какъ велико количество всей теплоты, производимой человѣ¬ 
комъ, а именно: до 2.376.000 калорій въ сутки (2.376 килогр. 
ед. т. Ц.), что итогъ потери 161.900 калорій составляетъ лишь 
6°/о, а 94’Ѵо остаются на потерю внѣшними покровами, т. е. ко¬ 
жей; наконецъ, остановившись нѣсколько на разсужденіяхъ о томъ: 
какъ теряется теплота кожей п какъ велика потеря, падающая 
на испареніе, особенно допуская, «что относительная влага воз¬ 
духа понижается до 30°/ о , 25°/ 0 » и принимая во вниманіе, что при 
сухомъ воздухѣ его температура въ жилыхъ помѣщеніяхъ всегда 
должна быть высока (почему-же это всегда? т. е. выше обыкно¬ 
венной комнатной температуры 17 до 20°Ц.) и т. д., авторъ 
критическаго разбора приходитъ къ такому заключенію: «слѣдуетъ 
допустить, что въ сухомъ воздухѣ на испареніе съ кожи должно 
падать никакъ не меньше V* всего развиваемаго тѣломъ тепла, 
и что оно можетъ переходить и эту границу при болѣе благо¬ 
пріятныхъ для испаренія условіяхъ» (стр. 482—483). 



Далѣе, для доказательства все того-же самаго положенія, про¬ 
тивъ котораго—опять-таки повторяю— я не возбуждалъ ни малѣй¬ 
шаго сомнѣнія, г. Доброславпнъ выбираетъ еще новую таблицу 
Гельмгольца (НѳІтЬоІг), при чемь говоритъ слѣдующее: «Чтобы 
видѣть какую громадную роль играетъ испареніе съ поверхности 
человѣческаго тѣла, подъ вліяніемъ большей степени увлажненія 
воздуха, можно привести таблицу, вычисленную НеІтЬоІгѴмъ». 

Вотъ эта таблица (стр. 483): 


Температура 

При 

А 

отноептельн. влажности. 

В 

Безъ 

атмосферы. 

50°/о 

70 /о 

90°/ 0 

100°/о 

испаренія. 

35° 

11,6 

8 

4,3 

2,4 

0,5 

30° 

15 

12,1 

9,3 

7,9 

1,7 

25° 

17,9 

15,8 

13,6 

12,5 

2,9 

20° 

20,5 

18,9 

17,3 

16,5 

4,2 

15° 

22,9 

21,7 

20,5 

19,9 

5,6 

10° 

25,1 

24,2 

23,3 

22,9 

6,9 

5° 

27,2 

26,5 

25,9 

25,9 

7,4 

0° 

29,1 

28,6 

28,2 

28,0 

9,9 


Въ этой таблицѣ г. Доброславпнъ разсматриваетъ только одно 
первое указаніе, считая его наиболѣе выгоднымъ для своихъ воз¬ 
раженій, п изъ него выводитъ нижеслѣдующее: «При высокихъ 
температурахъ, слѣдовательно, охлажденіе посредствомъ испаре¬ 
нія значительно превосходитъ нагрѣваніе воздуха. При атмосферѣ 
въ 35° для нагрѣванія воздуха требуется только V» той теплоты, 
которая нужна для доставленія воздуху его насыщеннаго парами 
состоянія (??) даже и въ томъ случаѣ, если-бы предварительно 
онъ былъ уже на 1 І 2 увлажненнымъ. Понятно отсюда (?), что если 
воздухъ сухой, по сравненію съ насыщеннымъ на V* водою, от¬ 
нимаетъ въ 20 разъ (23 раза) болѣе отъ тѣла теплоты, то мо- 
жетъ-ли это обстоятельство указывать на подтвержденіе положенія 
г. Флавицкаго, будто относительная влага воздуха не имѣетъ 
гигіеническаго значенія?» 

Далѣе, поясняетъ г. Доброславпнъ: «чѣмъ болѣе повышено 
испареніе, тѣмъ болѣе охлаждается тѣло и тѣмъ болѣе для него 
потребно илп пищи для усиленнаго развитія тепла, пли топлива 
для болѣе высокаго нагрѣванія окружающаго человѣка жилаго воз¬ 
духа. Такимъ образомъ далеко еще г. Флавицкому до тѣхъ выво¬ 
довъ, коимп онъ старается увѣрить, что искусственное увлажне¬ 
ніе даетъ потери на 20°° топлива». (??) 

Наконецъ изъ всего выведеннаго, по выраженію г. Добросла- 
вина. «дѣйствительно научнымъ путемъ» (да глѣ-же онъ?) дѣлается 
имъ такое заключеніе, а именно: «Ужъ безъ дальнѣйшихъ сообра¬ 
женій каждый безпристрастный (?) человѣкъ согласнлся-бы въ 
виду приведенныхъ цифръ (?), что значеніе увлажненія воздуха 
нѣтъ нн малѣйшей возможности отрицать для гигіеническихъ усло¬ 
вій жизни, коль скоро мы знаемъ, что путемъ увлажненія или 
лишенія влагп окружающаго насъ воздуха мы можемъ вызвать ъъ 
организмѣ приготовленіе и расходованіе тепла въ 20 разъ больше 
или въ 20 разъ меньше» (чего?). 

Но дѣлая такое заключеніе съ предвзятою цѣлью доказать гн- 
гіэническое значеніе влажнаго воздуха посредствомъ представленія, 
неизвѣстно почему, вреднымъ противуположное свойство сухаго 
воздуха, могущаго вызвать въ организмѣ нѣсколько усиленную 
дѣятельность его функцій, мой критикъ и не подозрѣваетъ, что 
изъ разсматриванія приведенной имъ послѣдней таблицы можно 
сдѣлать выводъ совершенно для него неожиданный, а именно: 

Во-первыхъ. Не смотря на то, что при чрезмѣрно высокой тем¬ 
пературѣ 35° Ц. и влажности воздуха 50°|о на испареніе теряется 
тепла въ 20 разъ больше, какимъ же это образомъ въ такую не¬ 
выносимо жаркую пору *) люди находятъ особенное удовольствіе, 
раздѣваясь до нага, обливать все тѣло даже холодною водою и 
затѣмъ дѣлаются бодрѣе и чувствуютъ себя очень хорошо? Между 
тѣмъ на воздухѣ 5° при той же влажности его 50°'°, хотя потеря 
теплоты превышаетъ только въ 3</ 2 , однако здѣсь испареніе воды 
съ намоченной поверхности тѣла можетъ причинить очень серьез¬ 
ныя простуды. 

Во-вторыхъ. Извѣстно, что такую высокую температуру какъ 
35° Ц. можно переносить, именно, только при томъ условіи что¬ 
бы воздуосъ былъ сухой, а не влажный по выводу г. Доброславина; 


*) Не смотря на исключительно жаркое минувшее лѣто, особенпо на вы¬ 
сокую температуру атмосфернаго воздуха въ іюлѣ, Главная Физическая Об 
серваторія отмѣтила только 4 дня, въ которые температура наблюдалась 30° 
до 30,2 Ц. какъ самая высокая, и недостпгавшая 35 й Ц. 


такъ напримѣръ при означенной температурѣ, если воздухъ нс 
влажный , рабочіе могутъ производить даже тяжелыя работы въ 
рудникахъ, при прорывкѣ туннелей, гдѣ для того нарочно упо¬ 
требляютъ искусственныя средства для осушенія воздуха. Г. До- 
брославинъ забываетъ, что онъ даже самъ высказывалъ объ этомъ 
въ своемъ сочиненіи «Гигіэна» *). Теперь же онъ вдругъ угро 
жаетъ опасностью затраты тепла организмомъ и страшвымъ его 
охлажденіемъ въ 20 разъ, да еще вовсе не въ сухомъ воздухѣ, 
а при влажности 50°/°. Спрашивается: во сколько-же разъ болѣе 
теряется изъ организма тепла при той-же высокой температурѣ 
35° Ц. въ сухомъ воздухѣ, имѣющемъ влажность 40%, 35°/°, 30>, 
да притомъ еще во время тяжелой работы въ рудникѣ въ про¬ 
долженіе 8 или 10 часовъ рабочаго дня? Нѣтъ ли здѣсь явнаго 
противорѣчія выводу г. Доброславина? 

Въ-третьихъ. Вообще изъ разсматриванія таблицы ясно видно, 
что потеря теплоты испареніемъ изъ тѣла влаги быстро возра¬ 
стаетъ при высокихъ температурах!, а именно: при 35° Д. эта 
потеря превышаетъ въ 23 раза, при 20° въ 5 разъ, при комнат¬ 
ной— между 20° и 15° въ 4V* раза, а при 10° и 5° только въ 
3‘/з раза. Слѣдовательно, вопреки прежнему выводу г. Добросла- 
впна, (изъ табл. Эрпсмана), настоящая таблица показываетъ, что 
температура играетъ весьма важную роль въ дѣятельности 
перспираціи и испаренія вообще и слѣдовательно въ затратѣ те¬ 
плоты. 

Что же касается до того обстоятельства, что при высоких!, 
температурахъ вообще сухой воздухъ особенно вреденъ будто бы 
потому, что онъ отнимаетъ отъ организма значительное количе¬ 
ство теплоты, до 23 разъ (при 35° и при влажности 50°/ о ), какъ 
утверждаетъ г. Доброславпнъ, указывая на приводимую имъ таб¬ 
лицу Гельмгольца, то это совершенно обратно: влажный воздухъ 
при высокихъ температурахъ вреденъ именно потому , что онъ не 
отнимаетъ изъ организма достаточнаго количества теплоты для 
необходимаго охлажденія тѣла. Это слѣдуетъ уже изъ основнаго 
закона теплоты, а именно: количество теряемой охлаждаемымъ 
тѣломъ теплоты прямо пропорціонально разности температуръ 
между тѣломъ и охлаждающею средою , по этому главная ошибка- 
моего критика заключается въ томъ, что онъ не прппимаетъ въ 
соображеніе значительной поверхности тѣла, чрезъ которую про¬ 
исходитъ безпрерывная потеря теплоты передачею ея изъ орга¬ 
низма, и эта потеря дѣлается весьма ничтожного для необходимаго 
охлажденія тѣла при высокихъ температурахъ, напримѣръ: при 
35°, гдѣ разность температуръ составляетъ только 2 (изъ 37° — 
35° = 2); тогда какъ въ комнатномъ воздухѣ температуры 17о Ц. 
эта разность составляетъ уже; 37о — По = 20 т. е. въ 10 разъ 
болѣе. 

Примѣчаніе. Чувство холода или тепла является, какъ из¬ 
вѣстно, вслѣдствіе нарушенія извѣстнаго равновѣсія въ дѣятель¬ 
ности организма въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ организмъ теряетъ тепло¬ 
ты, болѣе чѣмъ ея вырабатываетъ, или на оборотъ, если количе¬ 
ство теряемой теплоты черезъ поверхность тѣла уменьшено. Такимъ 
образомъ человѣкъ въ нормальномъ здоровомъ состояніи въ воз¬ 
духѣ высокой температуры сухомъ и особенно влажномъ всегда ощу 
щаетъ избытокъ нагрѣвающей тѣло теплоты, такъ что ему дѣ¬ 
лается жарко. Въ обыкновенныхъ случаяхъ подобныя ощущенія 
тепла и холода для здороваго не сопряжены ни съ какими бо¬ 
лѣзненными послѣдствіями; напротивъ, намъ приходится почти 
постоянно ощущать въ нѣкоторой степени избытокъ тепла пли 
холода, даже въ нашихъ комнатахъ при обыкновенной темпе¬ 
ратурѣ внутренняго воздуха 16° — 20° Ц. и мы на это не обра¬ 
щаемъ никакого вниманія. Вообще здоровый человѣкъ легко при¬ 
выкаетъ къ болѣе холодному воздуху. Если быаютъ уклоненія, 
то они относятся уже къ патологическимъ явленіямъ; напри¬ 
мѣръ, въ лихорадочномъ состояніи больной дрожитъ и стучитъ 
зубами подъ одѣяломъ отъ ощущенія сильнаго холода, въ то 
время, когда въ дѣйствительности температура его тѣла подни¬ 
мается выше нормальной и, наоборотъ, его бросаетъ въ жаръ, 
онъ раскрывается, сбрасываетъ одѣяла, между тѣмъ врачи кон¬ 
статируютъ упадокъ температуры его тѣла, отъ глубоко раз¬ 
строеннаго равновѣсія дѣятельности органическихъ функцій. 

Это все такія элементарныя понятія, которыя я привожу здѣсь 


*) На стран. 184 «Гигіэна» проф. Доброславина, часть I, читаемъ слѣ¬ 
дующее: «Тягость отъ усиленнаго нагрѣванія воздуха (20,8 — 33° Ц. при 
насыщеніи 78°/о — 91°/о въ Батавіи) увеличивается тѣмъ обстоятельствомъ, 
что самая влажность его достигаетъ большихъ предѣловъ». А на стр. 185: 
«Безъ привычки усиленная работа на открытомъ воздухѣ при 40° опасна для 
жизни, особенно при влажномъ воздухѣ». 
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только въ виду усматриваемыхъ въ возраженіяхъ г. Доброславина 
противорѣчій. 

Что же касается до того опасенія, заявляемаго авторомъ кри¬ 
тическаго разбора, что значительная потеря теплоты, вслѣдствіе 
усиленнаго испаренія съ поверхности тѣла влаги въ сухомъ воз¬ 
духѣ высокой температуры, должна требовать болѣе пищи для ея 
вознагражденія, ну, такъ что же? И дай Богъ хорошаго аппетита. 
Но дѣло въ томъ, что въ такую чрезмѣрную, жару, какъ въ 35° Ц., 
даже въ весьма сухомъ воздухѣ, аппетитъ пропадаетъ, а о влаж¬ 
номъ и говорить нечего: здѣсь то и является такая жажда (тоже 
вопреки мнѣнію г. Доброславина, какъ сейчасъ увидимъ), что по 
стоянно хочется пить и пить прохладительное. 

Кромѣ всего приведеннаго мною относительно желанія г. До¬ 
брославина доказать вредное вліяніе сухого воздуха на человѣче¬ 
скій организмъ чрезъ поверхность кожи, авторъ критическаго раз¬ 
бора утверждаетъ еще то, что сухой воздухъ, дѣйствуя на дыха¬ 
тельные органы, на легкія, чрезъ нихъ, будто-бы, производитъ 
«усиленное отнятіе изъ крови воды», поэтому, будто-бы, «требуетъ 
усиленнаго питья, а что безпрерывное удовлетвореніе жажды ве¬ 
детъ къ разстройствамъ пищеваренія, было уже замѣчено врачами 
флота (Кудринъ) у кочегаровъ и машинистовъ паровыхъ судовъ». 
(Собственныя слова г. Доброславина). 

Это положеніе какъ нельзя болѣе вѣрно относительно возбуж¬ 
даемой жажды у кочегаровъ и машинистовъ паровыхъ судовъ и 
проч., подвергающихся дѣйствію такой высокой температуры, какъ 
40° и 60° Ц., которая собственно и возбуждаетъ сильную жажду, 
но только вполнѣ независимо отъ сухости воздуха. 

Объясненія и доказательства въ опроверженіе довольно распро¬ 
страненнаго мнѣнія относительно вліянія сухого воздуха чрезъ ды¬ 
ханіе на легкія, на изсушиваніе слизистыхъ оболочекъ дыхатель¬ 
ныхъ путей и вообще на значительную потерю воды въ орга¬ 
низмѣ, приведены мною, полагаю, довольно обстоятельно въ обоихъ, 
разбираемыхъ г. Доброславинымъ сочиненіяхъ, съ указаніемъ на 
весьма вѣскіе факты; (см. « Результаты изслѣдованія» , стр. 58 и 
59; « Здоровый и вредный воздухъ въ зданіяхъ », стр. 10, 11, 12 и 
13); но объ этихъ выводахъ и фактахъ мой критикъ совершенно 
умалчиваетъ, а прямо только оспариваетъ мое положеніе о без¬ 
вредности сухого воздуха, точно также бездоказательно и въ раз¬ 
сматриваемомъ случаѣ. 

Повторю здѣсь мое возраженіе противъ означеннаго мнѣнія 
для большей ясности на основаніи простого вычисленія при нѣ¬ 
сколько измѣненныхъ данныхъ, чтобы фактически вывести, какая 
ничтожная доля воды убавляется въ организмѣ вслѣдствіе даже 
постояннаго вдыханія сухаго воздуха. 

Въ самомъ дѣлѣ: допустивъ, что человѣкъ находится неотлучно 
цѣлыхъ 24 часа въ сухомъ воздухѣ, имѣющемъ температуру 20° Ц. 
(16° Реом.) и влажность во все время только 25°/ 0 (предположеніе 
даже невѣроятное въ нашемъ климатѣ), что онъ въ это время 
вдыхаетъ въ свои легкія такого воздуха 10 кубич. метровъ и что 
выдыхаемый газъ, въ томъ же объемѣ, имѣетъ температуру 35° Ц. 
и вполнѣ насыщенъ водяными парами, получимъ слѣдующій вы¬ 
водъ, а именно: 

10 (39,3 — 0,25 X 17,1) = 350 граммовъ воды, теряемой орга¬ 
низмомъ въ сутки *). 

При влажности же воздуха, желаемой г. Доброславинымъ, то- 
есть выше 50°/°, напримѣръ при 60°/°, потеря воды изъ крови 
чрезъ дыхательные органы должна составлять: 

10 (39,3 — 0,60 X 17,1) — 290,4 грам. воды въ сутки, 
поэтому вся разница въ испытываемой организмомъ потерѣ влаги 
составляетъ только 350 — 290 = 60 граммовъ. Стоитъ ли о нихъ 
толковать? Вѣдь это нѣсколько болѣе четверти обыкновеннаго ста¬ 
кана воды, то-есть такая ничтожная убыль, которая вполнѣ воз¬ 
награждается нѣсколькими лишними глотками воды, или какого- 
либо напитка, напримѣръ чаю, въ теченіе 24-хъ часовъ. 

Между тѣмъ побочныя и обыденныя причины гораздо болѣе 
отнимаютъ воды изъ организма, вызывая иногда сильнѣйшую жажду 
и это имъ не ставится въ особую вину: громкое говореніе, на¬ 
примѣръ, при произнесеніи рѣчей, чтеніе въ слухъ, пѣніе и проч. 
изсушивая языкъ, гортань о вообще дыхательные органы, застав¬ 
ляютъ въ весьма короткое время выпивать нѣсколько стакановъ 
воды. А вѣдь г. Доброславинъ ставитъ единственною причиною 
вредности дышать сухимъ воздухомъ сильную жажду, являющуюся 


*) Въ этомъ выраженіи 39,3 есть количество водяныхъ паровъ въ грам¬ 
махъ, содержащихся въ одномъ кубическомъ метрѣ воэдуха при полномъ на¬ 
сыщеніи влажностью при температурѣ 36° Ц., а 17,1 — количество граммовъ 
водяныхъ паровъ въ томъ же объемѣ воздуха при полномъ насыщеніи и при 
температурѣ 20° Ц. 


у машинистовъ и кочегаровъ паровыхъ судовъ , такъ какъ она раз¬ 
страиваетъ ихъ пищевареніе. Но тамъ причиною служитъ, опять 
повторяю: высокая температура до 40° и до 00°, а не сухой 
воздухъ. 

Тотъ фактъ, что наибольшее ощущеніе жажды всегда является 
въ помѣщеніяхъ во время многолюдныхъ собраній, особенно ве- 
черпихъ, когда температура внутренняго воздуха значительно под¬ 
нимается вслѣдствіе отдѣленія громаднаго количества теплоты: 
животной отъ присутствующихъ людей и отъ продуктовъ горѣнія 
освѣтительныхъ веществъ и когда воздухъ сильно насыщается 
испареніями легочными и накожными, доводящими его влажность 
до 75°/°, 80% и даже до 90%, доказываетъ самымъ убѣдительнымъ 
образомъ вліяніе высокой температуры воздуха безъ всякаго уча¬ 
стія низкой степени его влажности. Всѣмъ извѣстно сильное раз¬ 
витіе жажды во время пребыванія въ театрахъ, на балахъ, на 
концертахъ и въ другихъ многолюдныхъ собраніяхъ, гдѣ обыкно¬ 
венно приходится страдать отъ духоты, то-есть отъ вліянія воз¬ 
духа испорченпаго, высокой температуры и сильно насыщеннаго 
влагою. Я уже упоминалъ ранѣе о томъ, что и на открытомъ, 
чистомъ атмосферномъ воздухѣ, въ весьма жаркую пору дня лѣ¬ 
томъ, является точно также сильное развитіе жажлы, и это замѣ¬ 
чается особенно въ такое время, когда воздухъ имѣетъ бблыпую 
влажность, вслѣдствіе чего жаръ бываетъ болѣе чувствителенъ; 
это происходитъ отъ того, какъ я также замѣтилъ, что тогда 
тѣло не охлаждается достаточно чрезъ поверхность кожи, по при¬ 
чинѣ значительно уменьшенной разности температуръ между тем¬ 
пературами тѣла и окружающаго воздуха. 

Все это ясно доказываетъ вопреки всѣмъ возраженіямъ г. До¬ 
брославина, что вовсе не сухой воздуосъ, а высокая его темпера¬ 
тура отнимаетъ отъ организма наибольшее количество влаги . 
Странно только то, что г. Доброславинъ не замѣчаетъ указанія на 
этотъ фактъ, въ приведенной имъ съ такою увѣренностію, по¬ 
слѣдней таблицѣ Гельмгольца, гдѣ, какъ я ранѣе замѣтилъ, при 
одинаковой степени влажности 50%, температура воздуха 35° Ц. от¬ 
нимаетъ изъ организма количество теплоты необходимой на испа¬ 
реніе воды въ 23 раза болѣе количества тепла, требуемаго для 
нагрѣванія возпуха отъ 35° до 37°, тогда какъ температура 20° 
Ц. уже гораздо менѣе, а именно въ 5 разъ, комнатная температура 
20°—15° въ 4% раза , а температуры 10° и 5° только около 3% 
разъ. 

И такъ, сущность всѣхъ возраженій г. Доброславина, на осно¬ 
ваніи представленныхъ имъ разныхъ таблицъ и выводовъ, по его 
выраженію: «дѣйствительно научнымъ путемъ», заключается въ 
слѣдующемъ, а именно: 

Потеря теплоты , гсспыгпываемая организмомъ вслѣдствіе испа¬ 
ренія влаги съ поверхности гпѣла, затѣмъ возбужденіе усиленной 
жажды отъ дѣйствія сухаго воздуха чрезъ дыханіе на дыхатель¬ 
ные органы и легкія составляютъ единственныя причины , будто - 
бы, вреднаго вліянія на человгъческій организмъ сухаго воздуха. 

Поэтому я позволю себѣ напомнить моему критику, не бу¬ 
дучи хотя спеціально знакомъ съ физіологіей, что онъ мнѣ ста¬ 
витъ въ упрекъ, но какъ одинъ изъ старыхъ дѣятелей по во¬ 
просамъ, относящимся къ техническимъ мѣропріятіямъ оздоровле¬ 
нія внутренняго воздуха въ зданіяхъ, которому, слѣдовательно, 
не должны быть чужды познанія близко касающіяся воздуха и 
теплоты , о нижеслѣдующихъ, всѣмъ извѣстныхъ, физіологическихъ 
фактахъ, а именно. 

Безпрерывная потеря и безпрерывная выработка теплоты со¬ 
ставляютъ основной физіологическій законъ жизнедѣятельности 
человѣческаго организма, и такія потери, всегда вознаграждаемыя 
въ здоровомъ организмѣ даже съ избыткомъ прибылью новаго ко¬ 
личества тепла, могутъ простираться далеко за предѣлы, указы¬ 
ваемые авторомъ разбора. Доказывая въ сущности ту извѣстную 
истину, что ни одна капля воды въ міргь нс испаряется даромъ . 
безъ участія теплоты , г. Доброславинъ, по видимому, игнори¬ 
руетъ рядомъ съ нею стоящую другую, составляющую основноіі 
законъ механической теоріи теплоты, одинаково примѣнимый какъ 
къ физической или механической работѣ, такъ и къ физіологи¬ 
ческой, а именно: что никакая (физическая или физіологическая) 
работа , никакой трудъ точно также не возможны безъ затраты 
теплоты въ гсоличествѣ, соотвѣтствующемъ работгъ. На основаніи 
этого закона, какъ извѣстно докторъ Мейеръ (Мауег) сравнивает!, 
человѣка съ огнедѣйствующею машиною (шасіііпе а Геи), которая 
превращаетъ животную теплоту, вырабатываемую въ организмѣ, 
въ рабочую силу и на-оборотъ. 

По этому каждое движеніе, каждый шагъ, не говоря уже объ 
усиленныхъ тѣлесныхъ упражненіяхъ, столь рекомендуемыхъ вра- 
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чами, происходятъ на счетъ весьма значительныхъ затратъ тепла, 
вознаграждаемыхъ постоянно съ большимъ избыткомъ. 

Далѣе, въ № 30-мъ журнала «Врачъ» г. Доброславинъ, желая 
удостовѣрить правильность вывода г. Веденяпина среднихъ сте¬ 
пеней годовой атмосферной влажности для опредѣленія нормальной 
степени влажности для здороваго качества воздуха въ отапливае¬ 
мыхъ зданіяхъ и напоминая приведенный мною по этому поводу 
разсказъ о сооруженіи желѣзнодорожнаго туннеля, на основаніи 
среднихъ чиселъ, (см. « Здоровый и вредный воздухъ въ зданіяхъ », 
стр. 38 и 39, въ выноскѣ), *) старается обратить этотъ примѣръ 
къ моему же возраженію. Умалчивая о приводимыхъ мною доводахъ 
относительно несообразности принимать въ основаніе нормальной 
влажности комнатнаго воздуха среднюю степень годовой атмосфер¬ 
ной влажности, зависимую совершенно отъ иныхъ условій, г. До¬ 
брославинъ говоритъ: «Г. Флавицкій не можетъ при этомъ, по 
недостатку физіологическихъ знаній, уяснить себѣ, что анекдотъ 
этотъ опъ привелъ противъ самаго себя(?). Г. Флавицкій не знаетъ 
средствъ физіологической матеріи приспособляться къ окружаю¬ 
щимъ условіямъ» (?). 

Очевидно авторъ критическаго разбора моихъ сочиненій не 
трудился заглянуть ни на стр. 58 ( кРсзулът. изслѣд .»), гдѣ при¬ 
ведена именно та ссылка на средства физіологической матеріи при¬ 
способляться къ внѣшнимъ условіямъ, но съ поясненіемъ: въ той 
извѣстной мѣрѣ, въ каковой уклоненіе этихъ условіи отъ нормаль¬ 
ныхъ является въ окружающей природѣ, ибо физіологическая ма¬ 
терія не можетъ приспособляться къ окружающимъ условіямъ без- 
предѣльпо, ни на стр. 10, 11, 12 и 13 (« Здоровый и вредный воз¬ 
духъ »), гдѣ приведены указанія и рядъ физіологическихъ фактовъ. 

Такимъ образомъ на основаніи приведеннаго свойства приспо¬ 
собляемости человѣческаго организма къ внѣшнимъ условіямъ въ 
той мѣрѣ, въ каковой эти условія существуютъ въ окружающей 
природѣ, мы знаемъ, что человѣческій организмъ можетъ приспо¬ 
собляться до извѣстной степени какъ къ перенесенію холода, такъ 
и воздуха даже очень высокой температуры; но въ послѣднемъ 
случаѣ все-таки при одномъ главномъ условіи, а именно: чтобы 
при этомъ воздухъ былъ непремѣнно сухой. Чѣмъ суше воздухъ, тѣмъ 
лучше для организма, тѣмъ съ меньшимъ трудомъ онъ приспособ¬ 
ляется. 

Извѣстно, что высокія температуры воздуха, бывающія въ при¬ 
родѣ: 30°, 35° и 40° Ц., тѣмъ легче переносятся организмомъ 
чѣмъ воздухъ суше. Если воздухъ температуры 40° Ц. и даже 
37° Ц. доходитъ до полнаго насыщенія водяными парами, то и 
самое существованіе человѣка въ такомъ воздухѣ едва-ли воз¬ 
можно безъ особенныхъ потрясеній организма. Слѣдовательно, су¬ 
хость воздуха есть болѣе постоянное условіе, при которомъ нашъ 
организмъ не теряетъ способность приспособляться при высокихъ 
температурахъ, благодаря охлажденію тѣла вслѣдсгпвіс усилен¬ 
наго испаренія съ его поверхности влаги, противъ чего такъ про¬ 
тестуетъ г. Доброславинъ. Гдѣ оканчивается такое значеніе этого 
условія? Опредѣлить трудно; это зависитъ отъ разныхъ побочныхъ 
условій, какъ-то: отъ качества воздуха, скорости его движенія 
атмосфернаго давленія и другихъ, но только никакъ не на высо¬ 
кихъ, а напротивъ на низкихъ температурахъ и во всякомъ слу¬ 
чаѣ на болѣе низкихъ чЬмъ тѣ, которыя мы поддерживаемъ въ 
нашихъ натопленныхъ зимою зданіяхъ, то-есть отъ 16° до 20° Ц. 


Чѣмъ ниже температура воздуха, тѣмъ болѣе слабѣетъ значеніе 
относительной влажности: ибо при весьма низкихъ температурахъ 
и самое вліяніе относительной влажности на влажность абсолют¬ 
ную и на плотность или кислородность возауха становится срав¬ 
нительно ничтожнымъ. По этому зимою въ природѣ встрѣчаются 
почти постоянно высокія степени атмосферной влажности, како¬ 
выя человѣкъ переноситъ почти безнаказанно; у пасъ въ С.-Пе¬ 
тербургѣ и въ другихъ мѣстахъ съ такою же холодною зимою 
она держится съ ноября по февраль между предѣлами 90°/° и 
100°/°, даже въ совершенно ясную погоду. 

Спрашивается: какимъ же это научнымъ путемъ , на основаніи 
какихъ физіологическихъ данныхъ г. Доброславинъ подтверждаетъ 
правильность вывода г. Веденяпина нормальной относительной 
влажности для условій здоровости воздуха въ зданіяхъ изъ сред¬ 
нихъ степеней годовой атмосферной влажности, зависимой отъ 
совершенно различныхъ условій? Такъ какъ относительная влаж¬ 
ность воздуха при всѣхъ другихъ одинаковыхъ условіяхъ повы¬ 
шается и понижается въ зависимости отъ пониженія и возвышенія 
его температуры, то справедливо ли съ научной точки зрѣнія при¬ 
равнивать среднюю годовую атмосферную влажность въ С.-Пе¬ 
тербургѣ, составляющую желаемую г. Доброславинымъ 75%, и 
полученную въ зависимости оть средней годовой темпера¬ 
туры 3° до 4°, къ нормальной влажности комнатнаго воздуха, 
имѣющаго температуру отъ 16° до 20° Ц.? Гдѣ же научный смыслъ 
въ такомъ выводѣ, въ основаніе котораго входятъ изъ всего чи¬ 
сла въ теченіе года 3 | 4 наблюденій, падающихъ на явно противо- 
по южныя гигіеническія условія, зависящія отъ весьма низкихъ 
температуръ продолжительной зимы, отъ дождей, тумановъ, утренней 
росы, то-есть отъ такихъ атмосферическихъ явленій, которыя явно 
неблагопріятствуютъ нашему здоровью и отъ которыхъ, именно, 
мы укрываемся въ нашихъ зданіяхъ? Не угрожаетъ ли напоми¬ 
наемый мопмъ критикомъ желѣзно-дорожный туннель, сооружен¬ 
ный на основапіи подобныхъ среднихъ числъ всѣмъ поѣздамъ пол¬ 
нымъ крушеніемъ? 

Такимъ образомъ, если уже непремѣнно угодно гг. Добросла- 
вину и Веденяппну для вывода нормальной здоровой влажности 
комнатнаго воздуха основываться на среднихъ числахъ, опредѣ¬ 
ленныхъ изъ наблюденій въ окружающей природѣ, то мнѣ ка¬ 
жется, что для научной точности прежде всего необходимо при¬ 
нимать въ расчетъ этихъ числъ только такія степени атмо¬ 
сферной влажности, которыя наблюдались при наружной темпе- 
ратурѣ одинаковой съ комнатною , то-есть отъ 16 0 до 20 0 //., или 
при средней 18 0 Ц. Затѣмъ слѣдуетъ исключить изъ расчета всѣ 
наблюденія атмосферной влажности во время дождей, тумановъ 
и росы; наконецъ самыя показанія атмосферной влажности , вхо¬ 
дящія въ расчетъ среднихъ числъ, должны относіппься къ какой- 
либо здоровой мѣстности, то-есть не болотистой и не заражае¬ 
мой вредными испареніями. 

Такое опредѣленіе нормальной влажности комнатнаго воздуха 
для оздоровленія нашихъ зданій въ періодъ ихъ отапливанія бу¬ 
детъ достигнуто «дѣйствительно научнымъ путемъ» и приведетъ 
автора разбора моихъ сочиненій къ совершенно другимъ, проти¬ 
воположнымъ результатамъ. 

( Окончаніе слѣдуетъ). 

И. Флавицкій. 


^-ВСКОЛЬКО СЛОВЪ ОБЪ УСТРОЙСТВЪ ГРОМООТВОДОВЪ. 


Большое разнообразіе конструкцій, принятыхъ для устройства 
громоотводовъ, и разногласіе мнѣній спеціалистовъ, а также от¬ 
сутствіе опредѣленныхъ данныхъ, которыми могли бы руковод¬ 
ствоваться строители въ этомъ дѣлѣ, побудило англійское метео¬ 
рологическое Общество въ Лондонѣ въ маѣ 1878 г. сформировать 
коммпссію, для обсужденія и утвержденія правилъ, касающихся 
устройства громоотводовъ. Эта коммиссія была пополнена чле¬ 
нами: королевскаго института британскихъ архитекторовъ, физи¬ 
ческаго общества, общества телеграфныхъ инженеровъ и авторп- 


*) Я пе считаю нужнымъ здѣсь повторять дословно этотъ анекдотъ, сущ¬ 
ность котораго заключается въ наивномъ предложеніи одного желѣзнодо¬ 
рожнаго концессіонера увеличить размѣры отверстія, сооружавшагося имъ 
туннеля, съ одной вдвое болѣе противъ требуемыхъ, но съ тѣмъ чтобы, по 
встрѣтившемуся препятствію, уменьшить также въ два раза размѣры отвер¬ 
стія съ другой стороны и такъ, чтобы среднее число изъ увеличенія и 
уменьшенія размѣровъ составляло требуемый размѣръ отверстія туннеля. 


тетами по этой части, извѣстными профессорами Айртономъ 
(Аугіон) и Хюгомъ (Ни^Ьез).* 

Коммиссія собрала для обсужденія матеріаловъ изъ 704 сочи¬ 
неній, появившихся о громоотводахъ на различныхъ языкахъ. Да¬ 
лѣе, съ помощью заявленій, опубликованныхъ въ газетахъ и жур¬ 
налахъ и присланныхъ различными союзами и учеными обществами, 
были собраны свѣденія о весьма большомъ числѣ (громовыхъ) 
ударовъ молніи, а также для каждаго случая указано состояніе 
громоотвода во время удара и причины отказа въ проводимости 
послѣдняго, по показаніямъ свидѣтелей и спеціалистовъ; собран¬ 
ный такимъ образомъ матеріалъ былъ приведенъ въ систему, пе¬ 
ресмотрѣнъ и подвергнутъ обсужденію. 14-го декабря 1881 г. 
коммиссія издала отчетъ о своей весьма обширной работѣ, въ 
которомъ, кромѣ извлеченій изъ 60 сочиненій о громоотводахъ, 
мнѣній и взглядовъ ученыхъ, отвѣтовъ на письменные вопросы, 
заданные коммпссіей разнымъ обществамъ, помѣщены правила для 
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цѣлесообразнаго устройства громоотводовъ. Имѣя въ виду авто¬ 
ритетность лицъ, ихъ составившихъ, эти правила имѣютъ боль¬ 
шое значеніе, а потому и помѣщаемъ ихъ для руководства при 
пзслѣдовавіи и испытаніи старыхъ, существующихъ, и устройствѣ 
новыхъ громоотводовъ. 

Устройство всякаго громоотвода можетъ быть разложено на 
устройство нижеслѣдующихъ частей: 

1) пріемной штанги съ остріемъ; 

2) проводниковъ электричества; 

3) прикрѣпляющихъ составныхъ частей; 

4) соединеній съ землею. 

1. Устройство острія. 

Смотря по величинѣ и формѣ строенія, можетъ быть доста¬ 
точно одной или нѣсколькихъ пріемныхъ штангъ. 

(Число остріевъ). Для рѣшенія вопроса относительно числа 
остріевъ важно знать, какое наибольшее пространство защищаетъ это 
послѣднее; если желаютъ быть вполнѣ увѣреннымъ въ успѣхѣ, то 
слѣдуетъ принять, что защищенное однимъ остріемъ пространство 
ограничивается поверхностью конуса, радіусъ основанія котораго 
равенъ высотѣ конуса. Если невозможно поднять остріе на та¬ 
кую высоту, чтобы всѣ части зданія были внутри поверхности 
описаннаго такпмъ образомъ конуса, то для частей зданія, лежа¬ 
щихъ внѣ конуса, должны быть устроены особыя приспособленія 
для другихъ пріемныхъ штангъ. 

Устройство пріемной штанги состоитъ изъ собственно штанги 
и острія, видъ и форма котораго особенно важны. 

Остріе. Чѣмъ тоньше и длиннѣе остріе, тѣмъ дѣйствительнѣе 
будетъ громоотводъ. Съ другой стороны, чѣмъ оконечность острѣе, 
тѣмъ она легче повреждается отъ окисленія, и тѣмъ легче рас¬ 
плавляется отъ сильнаго громового удара. Хотя и могутъ быть 
приготовлепы длинныя и тонкія острія изъ платины, золота и 
серебра, но они дороги и, кромѣ того, вопреки существующему 
мнѣнію, ихъ высоко лежащія точки плавленія не всегда предо¬ 
храняютъ ихъ отъ разрушенія. Изъ опыта извѣстно, что плати¬ 
новыя острія повреждались отъ удара молніи. Поэтому, по мнѣ¬ 
нію коммиссіи, для удовлетворенія вышеприведеннымъ противу- 
рѣчивымъ требованіямъ, собственно остріе не должно дѣлать 
слишкомъ острымъ, а — придавать ему форму конуса, котораго 
высота равна радіусу основанія; отступя отъ вершины штанги 
сантиметровъ на 30, къ штангѣ придѣлываютъ мѣдное кольцо, 
на которомъ укрѣпляютъ три или четыре тонкихъ острія, для 
того, чтобы способствовать спокойному разрѣженію атмосфернаго 
электричества. Эти мѣдныя острія должны быть длиною въ 15 
сантиметровъ, толщиною отъ 6 до 7 милим. и — оканчиваться 
игольчатымъ остріемъ; кромѣ того они должны быть предохра¬ 
нены отъ окисленія позолотою, покрытіемъ платиною или никке- 
лированіемъ. 

Фабричныя трубы. Для нихъ въ правилахъ коммпссіи рекомен¬ 
дуется укладка мѣднаго кольца на верхней оконечности трубы, и 
на послѣднемъ — въ разстояніи отъ 50 до 75 сантиметровъ — 
закрѣпленіе мѣдныхъ остріевъ 25— 40 сантиметровъ длиною, ко¬ 
торые слѣдуетъ предохранить отъ разрушительнаго дѣйствія дыма 
позолотой, платинировкой илп никкелированіемъ. 

2. Проводники. 

Матеріалъ. Матеріаломъ для проводниковъ можетъ служить 
только мѣдь и желѣзо. Латунь подвержена столь сильному раз¬ 
рушенію, что примѣненіе ея слѣдуетъ считать большимъ неудоб¬ 
ствомъ. 

Мѣдь вообще слѣдуетъ считать болѣе выгоднымъ матеріаломъ, 
хотя она обходится дороже желѣза. Изъ мѣди проводники выхо¬ 
лятъ легче и могутъ быть сдѣланы болѣе гибкими, чѣмъ изъ же¬ 
лѣза; кромѣ того при желѣзныхъ проводникахъ зданіе подвер¬ 
гается большей опасности, такъ какъ проводники въ мѣстахъ 
соединеній (стыковъ) могутъ быть прерваны, вслѣдствіе образо¬ 
вавшейся ржавчины. 

Когда проводники дѣлаются изъ желѣза, то металлическое 
сѣченіе ихъ должно быть въ 6 разъ болѣе мѣдныхъ;—кромѣ 
того желѣзо должно быть предохранено отъ окисленія хорошимъ 
цинкованіемъ. 

Форма. Лучшей формой для проводниковъ считается проволоч¬ 
ный канатъ изъ не слишкомъ тонкихъ проволокъ. Плоскія метал¬ 
лическія части (полосовое желѣзо илп мѣдь), употребленлыя какъ 
проводники, представляютъ ту выгоду, что, будучи хорошо спаяны 
или сварены, могутъ быть доставлены какой угодно длины безъ 


соединительныхъ частей, и кромѣ того могутъ быть удобно при¬ 
гоняемы къ очертанію зданій. Однако они представляютъ то 
неудобство, что въ углахъ и выступахъ легко могутъ быть изо¬ 
гнуты подъ острыми углами, что тогда дастъ мѣсто перескаки¬ 
ванію (электричества) молніи съ проводника. 

(Измѣренія). Для мѣднаго проводника наименьшій вѣсъ прини¬ 
мается въ 0,56 килогр. на погонный метръ и способность къ про¬ 
водимости въ 90°/ о проводимости чистой мѣди; отдѣльныя прово¬ 
локи должны быть толщиною, по крайней мѣрѣ, въ 2,8 милим. 
(этому вѣсу соотвѣтствуетъ канатъ, составленный изъ 3-хъ 
стреннъ, въ каждой стреннѣ по 3 проволоки, толщиною въ 3 
милиметра). 

Желѣзный проводникъ долженъ вѣсить не менѣе 3,35 килогр. 
на погонный метръ (канатъ изъ 49 проволокъ, толщиною 3,2 
милим., цинкованпыхъ, вѣситъ 3,5 килогр. на погонный метръ). 

(Измѣненіе направленія). Когда проводникъ мѣняетъ направленіе, 
то не долженъ изгибаться подъ острымъ угломъ, но — переходить 
въ новое направленіе по небольшой дугѣ. Въ этихъ случаяхъ 
длина проводника должна быть болѣе длины соотвѣтствующей 
прямой линіи не болѣе какъ въ полтора раза. 

(Карнизы). Вмѣсто того, чтобы устраивать проводникъ, оги¬ 
бая далеко выдающійся карнизъ, рекомендуется лучше пробуравить 
карнизъ и пропустить черезъ него проводникъ по прямой линіи. 
Отверстіе въ карнизѣ должно быть на столько широко, чтобы 
проводникъ могъ въ немъ свободно расширяться и протягиваться 
насквозь. 

(Соединенія). Соединенія проводниковъ надо производить съ 
особенною заботливостью. Хотя электрическій токъ и перескаки¬ 
ваетъ черезъ дурно соединенныя мѣста, но песомнѣнно, что это 
вредитъ дѣлу. 

Надежность проводника. Стыки проводниковъ тщательно очи¬ 
щаются, прикрываются муфтою и запаиваются. Особенное значе¬ 
ніе имѣетъ хорошее запаиваніе, которое мѣшаетъ окисленію сое¬ 
диняемыхъ частей и вѣрнѣе всего обезпечиваетъ хорошій метал¬ 
лическій контактъ (соприкосновеніе) обѣихъ соединяемыхъ частей. 

(Предохранительная труба). На высотѣ отъ 2 до 3 метровъ вадъ 
горизонтомъ земли проводники предохраняются отъ поврежденій 
и воровства желѣзною трубою. 

(Примыканіе частей зданій къ проводникамъ). Флюгарки, кол¬ 
паки надъ дымовыми трубами и коньки крышъ, равно какъ всѣ 
металлическія украшенія, часто встрѣчающіяся на крышахъ, 
должны быть соединены съ проводниками.. 

Также всѣ значительныя металлическія массы внутри и сна¬ 
ружи зданія, каковы: водосточныя трубы, резервуары и т. под., 
должны быть прпмкнуты къ проводникамъ. Изъ этого числа 
должны быть исключены предметы изъ мягкаго металла (которые 
могутъ расплавляться), газовыя трубы разнаго рода (чтобы не 
подвергать опасности воспламененія выходящій изъ нихъ газъ) 
и церковные колокола, если послѣдніе находятся въ хорошо защи¬ 
щенныхъ башняхъ (колокольняхъ). 

3. Прикрѣпленіе. 

(Изолировка проводниковъ). Изолировка проводниковъ отъ 
зданій, при посредствѣ стекла, фарфора и другихъ средствъ, на 
основаніи многочисленныхъ донесеній, полученныхъ коммиссіей, 
оказалась не только ненужною, но даже опасною . Совершенно 
обратно, въ правилахъ коммпссіи рекомендуется укрѣпляющія 
части дѣлать изъ того же матеріала, какъ п проводники, доста¬ 
точно прочными, и придавать имъ такую форму, чтобы они про¬ 
водниковъ не расплющивали, и не перегибали, но притомъ, что¬ 
бы они такъ плотно ихъ окружали, чтобы весь вѣсъ проводни¬ 
ковъ не передавался на одну точку прикрѣпленія, но распредѣ¬ 
лялся равномѣрно на всѣ точки, и притомъ такъ, чтобы провод¬ 
ники могли удлинняться и укорачиваться при расширеніи отъ 
теплоты. 

(Навѣтренная сторона). Проводники лучше всего прикрѣплять 
съ навѣтренной стороны, гдѣ они болѣе всего подвергаются дѣй¬ 
ствію дождя. 

4. Соединеніе съ землей. 

Цѣлесообразное соединеніе проводниковъ съ землей имѣетъ 
громадное значеніе; однако на это часто не обращаютъ должнаго 
вниманія. 

(Выборъ мѣста). Проводники должны быть выпущены въ сы¬ 
ромъ мѣстѣ, гдѣ грунтъ постоянно влажный; для этого рекомен¬ 
дуется близость водосточныхъ трубъ, каналовъ и т. п. или же 
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колодцы и ложбины, низменныя мѣста. Полезно проводники на 
нижней оконечности ихъ развѣтвить или сдѣлать вилообразными. 

(Земляные листы). Можно также припаять проводники при по¬ 
мощи мѣдныхъ полосъ къ водопроводнымъ трубамъ или же при¬ 
паять конецъ проводниковъ къ мѣдному листу въ 90 сант. до 1 
метра въ квадратѣ, и отъ 1,3 до 2 милиметровъ толщиною, кото¬ 
рый зарывается въ постоянно сырой грунтъ и окружается уголь¬ 
ными шлаками или коксомъ. 

Наконецъ, можно длинныя мѣдныя полосы, имѣющія общую 
поверхность въ 1,5 — 2 кв. метровъ заложить въ ровъ, наполнен¬ 
ный коксомъ. 

Для желѣзныхъ проводниковъ рекомендуется заложить желѣз¬ 
ный листъ подобныхъ же измѣреній. 

(Въ скалистой мѣстности). Въ скалистыхъ мѣстностяхъ, бѣд¬ 
ныхъ водою, въ которыхъ вышеприведенныя требованія нельзя 
выполнить, совѣтуютъ заложить отъ 150 до 200 килограммовъ 
желѣза ппже проводниковъ, по возможности глубже въ скалу; 
кромѣ того приклепать къ проводникамъ желѣзный листъ п за¬ 
ложить отверстіе въ скалѣ, — гдѣ все желѣзо будетъ уложено, — 
коксомъ. Всѣ дождевыя и вообще сточныя воды должны быть 
отведены въ это отверстіе. 

5. Испытаніе. 

По устройствѣ громоотвода, слѣдуетъ его испытать пропуска¬ 
ніемъ черезъ него электрическаго тока, для того, чтобы убѣ¬ 
диться въ томъ, что проводники, начиная отъ пріемной штанги 
до земляного листа, еще не испорчены. Опасность можетъ со¬ 
стоять въ томъ, что громоотводъ — отъ случайныхъ причинъ или 
вслѣдствіе небрежности рабочихъ — поврежденъ и не можетъ дѣй¬ 
ствовать. 

6. Каменноугольныя шахты. 

Многочисленными свидѣтельскими показаніями доказано, что 
повторяющіеся удары грозовыхъ тучъ проникаютъ черезъ прово¬ 
лочные канаты, служащіе для подъема и спуска матеріаловъ и ра¬ 
бочихъ, въ шахты и оттуда по рельсамъ достигаютъ до головы 
работъ въ штольняхъ. Поэтому спуски въ шахты должны быть 
обезпечены отъ подобныхъ ударовъ надлежащимъ образомъ 
устроенными громоотводами. 

Считаемъ нелишнимъ прибавить къ этому нижеслѣдующія 
свѣденія, касающіяся соединенія громоотводовъ съ городскими 
трубами, помѣщенныя въ «Дрезденскомъ Журналѣ». 

При рѣшеніи вопроса относительно соединенія громоотвод¬ 
ныхъ канатовъ или проводниковъ съ сѣтью городскихъ трубъ 
были заданы вопросы: 

1) При обезпеченіи зданій отъ громовыхъ ударовъ желательно 
ли и полезно ли соединять газо- и водопроводныя трубы съ 
громоотводными проводниками? 

2) Можетъ ли быть при этомъ опасность для трубъ? 

3) Могутъ ли газо- и водопроводныя трубы служить единствен¬ 
ными проводниками электричества въ землю? 

4) Какого рода техническія подготовительныя работы слѣдуетъ 
производить при подобнаго рода соединеніяхъ? Отвѣтъ на первый 
вопросъ былъ данъ въ удовлетворительномъ смыслѣ, причемъ нѣ¬ 
которые замѣчаютъ, что это не только возможно допускать, но и 
желательно, а другія — признаютъ даже необходимость этого 
соединенія. 


Относительно второго вопроса оказалось, что поврежденія 
газо- н водопроводныхъ трубъ встрѣчались только тамъ, гдѣ не 
было соединенія громоотводовъ съ трубами, то-есть тамъ, гдѣ 
молнія перескакивала. 

9-го іюля 1849 г. водопроводъ въ Базелѣ былъ поврежденъ 
на протяженіи </ 6 мили вслѣдствіе того, что соединенія трубъ 
были залиты смолой и трубы пострацалн тамъ, гдѣ молнія пере¬ 
скакивала черезъ изолирующіе слои. Въ случаѣ непрерывнаго 
металлическаго соединенія, поврежденія трубъ не было бы. 

Относительно третьяго вопроса было доказано, что попереч¬ 
наго сѣченія уличныхъ желѣзныхъ трубъ было достаточно даже 
въ случаѣ сильнѣйшихъ громовыхъ ударовъ, что металлическая 
непрерывность проводниковъ получаотся при стыкахъ, заполнен¬ 
ныхъ свинцомъ, будетъ ли это соединеніе состоять изъ муфтъ 
(металлическихъ) или изъ флянцевъ стянутыхъ болтами, и, нако¬ 
нецъ, что далее для малыхъ городовъ соединеніе городской сѣти 
съ грунтомъ, поглощающимъ электричество, не смотря на то, что 
онъ сухъ, весьма хорошо. При этомъ замѣчено, что соединеніе 
громоотвода съ уличною сѣтью городскихъ газо- п водопроводовъ 
надлежащаго устройства, дѣлаетъ излишнимъ устройство земля¬ 
ныхъ листовъ; трубопроводами же надлежащаго устройства слѣ¬ 
дуетъ считать такіе, которые состоятъ изъ желѣзныхъ трубъ съ 
муфтовыми соединеніями, залитыми свинцомъ; фланцевыя же сое¬ 
диненія только тогда слѣдуетъ считать надлежащими, когда они 
соединены достаточно прочными болтами. 

Относительно четвертаго пункта приведено нѣсколько пра¬ 
вилъ, наиболѣе существенныя изъ которыхъ слѣдующія: 

Если существуютъ газо- п водопроводы, то и тѣ и другіе 
слѣдуетъ соединять съ громоотводомъ. 

Въ случаѣ прохода громоотвода вблизи флянца или, развѣтвле¬ 
нія трубы, надо соединять его съ обѣими сторонами флянца или 
съ обоими развѣтвленіями трубы. 

Соединеніе громоотвода съ трубами должно распредѣляться 
на возможно большія поверхности, съ помощью припаиванія, съ 
помощью многократнаго обвиванія трубъ проволоками или при 
помощи соединенія склепанною трубою. Въ случаѣ если спаива¬ 
ніе невозможно, то можно примѣнить трубу, склепанную изъ же¬ 
лѣзнаго листа, которая надѣвается на предварительно сглаженную 
и обернутую свинцовымъ листомъ трубу; надѣвающаяся труба 
можетъ быть приспособлена къ стягиванію ея болтами. Затѣмъ 
все соединеніе заливается припоемъ. Далѣе громоотводъ, начи¬ 
ная отъ его впуска въ землю до соединенія съ трубой и особенно 
самое соединеніе вмѣстѣ съ гайками и трубами нужно предохра¬ 
нить отъ окисленія извѣстными предохранительными средствами 
(паклей, пропитанной смолой пли дегтемъ, покрытіемъ асфаль¬ 
томъ и проч.). 

Полезно также, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, устройство отдѣль¬ 
ныхъ земляныхъ листовъ, которые въ состояніи во время дождей 
проводить въ землю значительное количество электричества. Реко¬ 
мендуютъ также окружать части громоотвода, лежащіе въ землѣ 
тонкой кирпичной стѣнкой. 

Во время грозъ не совѣтуютъ дѣлать перерыва въ газо- и 
водопроводахъ, соединенныхъ съ громоотводомъ. Если же послѣд¬ 
нее необходимо, для производства починокъ сѣти, то рекомен¬ 
дуется соединеніе прерванныхъ частей хорошо проводящими тѣ¬ 
лами, — напримѣръ, проволокою. 

Перев. К. Л. Кирпичевъ. 


рБЗОРЪ СТРОИТЕЛЬНЫХЪ ЖУРНАЛОВЪ. 


4. „Аішаіев Дез ропіз еі сЪаиззбез*. 

№№ 1, 2, 3.—1885. 

Въ 1 № обширная статья посвящена нововведеніямъ на желѣз¬ 
ныхъ дорогахъ Бельгіи. Кромѣ статистическихъ свѣдѣній, указы¬ 
вающихъ число километровъ путей, эксплуатируемыхъ правитель¬ 
ствомъ и частными компаніями, въ статьѣ подробно описаны 
рельсы, желѣзныя шпалы, указано число обращающихся парово¬ 
зовъ и вагоновъ, ежегодный пробѣгъ, число станцій и т. д. 

Дѣятельность проѣзда па нѣкоторыхъ линіяхъ громадная. Такъ 
напримѣръ на линія Брюссель-Антверпенъ насчитываютъ до 120 
поѣздовъ въ 24 часа. 

Ни одна страна въ Европѣ не имѣетъ относительно такого 
большого количества желѣзныхъ дорогъ и нигдѣ движеніе не со¬ 


вершается съ такою быстротою, дешевизною и безопасностью, какъ 
въ Бельгіи. 

Для избѣжанія возможныхъ случайностей столкновенія поѣздовъ, 
есть два средства: 1) довѣриться точности и исполнительности 
желѣзнодорожныхъ агентовъ или 2) поставить агентовъ въ пол¬ 
ную невозможность допустить встрѣчу двухъ поѣздовъ. 

Въ Бельгіи стремятся реализовать эти послѣднія условія. На 
этомъ основаніи тамъ принята абсолютная блокъ-система, сущ¬ 
ность которой заключается въ томъ, что всѣ желѣзныя дороги 
раздѣлены на участки опредѣленной длины, обставленные прибо¬ 
рами, называемыми блокъ или замыкающими приборами, цѣль 
которыхъ устранить нахожденіе двухъ поѣздовъ на участкѣ из¬ 
вѣстнаго протяженія. Каждый послѣдующій поѣздъ, отправляемый 
съ извѣстной станціи, не можетъ вступить на участокъ, занимав- 
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мый другимъ поѣздомъ, до тѣхъ поръ, пока первый пущенный 
поѣздъ не перейдетъ за предѣлъ замкнутаго участка и пока по¬ 
слѣдующему поѣзду не будетъ поданъ сигналъ для свободнаго 
проѣзда. 

Прежняя система требованія пути по телеграфу требуетъ 
слишком ь много времени п не удовлетворяетъ новѣйшимъ потреб¬ 
ностямъ быстраго слѣдованія одного поѣзда за другимъ. Для до¬ 
стиженія послѣдняго предложено нѣсколько электрическихъ и ме¬ 
ханическихъ приборовъ, ускоряющихъ переговоры между сосѣд¬ 
ними станціями или блокированными участками и обезпечиваю¬ 
щихъ поѣзда отъ одновременнаго нахожденія на блокированномъ 
участкѣ, а слѣдовательно устраняющихъ столкновенія поѣздовъ. 

Въ упомянутой статьѣ описано нѣсколько приборовъ, нашед¬ 
шихъ примѣненіе въ Бельгіи, и такъ какъ описаніе ихъ безъ 
ссылки на чертежи невозможно, то мы и отсылаемъ желающихъ 
подробно ознакомиться съ ними къ упомянутой статьѣ, гдѣ опи¬ 
саны колокола Сименса, блокъ-система Сименса и Гальске, блокъ 
Ноб^зоп’а и блокъ старой системы бельгійскаго инженера Фла- 
машъ (Еіашасііе). 

Въ той же книжкѣ помѣщена интересная замѣтка о постройкѣ 
набережныхъ въ 9-мъ бассейнѣ Гаврскаго порта съ помощью 
опускныхъ каменных ь колодцевъ. 

Въ планѣ эти колодцы имѣли видъ прямоугольника, длиною 
10 м., шир. 6,7 м, глубиною 8 м., съ пустотою по срединѣ 
(5,6+2,3 м.). Прежде всего выводились колодцы не рядомъ стоя¬ 
щіе, но расположенные другъ отъ друга черезъ 2; промежу¬ 
точные же выводились впослѣдствіи, по достиженіи первыми над¬ 
лежащей глубины. Предосторожность эта имѣла цѣлью препятство¬ 
вать вліянію сосѣдняго колодца на погружаемый въ грунтъ. Раз¬ 
стоянія между смежными колодцами приняты былъ въ 1 метръ. 

Опускные колодцы выводились изъ бутовой кладки на цемент¬ 
номъ растворѣ на высоту 4,5 м.; 30 дней спустя по ихъ возве¬ 
деніи, начинали вынимать извнутрц ихъ землю и погружать ихъ 
въ грунтъ. Затѣмъ каменная кладка снова начиналась и доводи¬ 
лась до конца; затѣмъ ее оставляли твердѣть въ теченіе 20 дней. 
Послѣ этото начиналось вторичное погруженіе, до надлежащей 
глубины, и затѣмъ заполненіе внутренности колодца бетономъ. 

Опыты опусканія колодцевъ безъ деревянныхъ колецъ были 
вполнѣ удачны. 

Вычерпываніе грунта, до глубины 4 м. производилось, съ от¬ 
качиваніемъ воды насосами Летестю, а далѣе — центробѣжными. 

Стоимость погруженія по 20 франковъ за куб. метръ (вклю¬ 
чая подмости), при чемъ объемъ считался по наружной кладкѣ. 

Въ февральской книжкѣ статья инженера Латеррадъ посвя¬ 
щена разбору нѣкоторыхъ вопросовъ, касающихся устойчивости и 
прочности каменныхъ сводовъ. Принимая за основаніе извѣстный 
методъ Мэри, авторъ резюмируетъ выводимыя имъ положенія 
нижеслѣдующимъ образомъ: 

1) Во есѢхъ каменныхъ сводахъ одинаковаго вида, поверх¬ 
ность сѣченія между двумя какими угодно швами пропорціональна 
произведенію изъ величины отверстія на толстоту свода въ ключѣ. 

2) Давленіе на кв. сайт., въ какомъ угодно швѣ свода, выдер¬ 
живающаго только собственный вѣсъ, безъ посторонней нагрузки, 
почти не зависитъ отъ его толщины, а исключительно — отъ его 
отверстія, которому оно почти пропорціонально. 

3) Въ обыкновенномъ случаѣ — при сводѣ съ нагрузкой,—тол¬ 
щина въ ключѣ вліяетъ на среднее давленіе въ швѣ, но значи¬ 
тельно менѣе, чѣмъ отверстіе, такъ что для большихъ отверстій 
нельзя уменьшить среднее давленіе ниже извѣстныхъ предѣловъ 
или же этого можно достигнуть, принимая чрезмѣрныя толщины. 

4) Принимая за элементъ сравненія сводовъ кривую, дающую 
минимальныя давленія, можно,—прпвимая во вниманіе исключи¬ 
тельныя усилія, которымъ подвергается каменная кладка сводовъ, 
увеличить въ извѣстной мѣрѣ среднія давленія, доставляемыя этой 
кривой, напримѣръ ихъ удвоить. 

Въ заключеніе авторъ приводитъ эмпирическую формулу для 
опредѣленія толстоты свода въ ключѣ. 

Въ той же книжкѣ статья инженера Кодаръ посвящена тео¬ 
ріи висячихъ американскихъ мостовъ съ жесткимъ полотномъ. 

Затѣмъ слѣдуетъ статья о землечерпательницахъ Сѣверной Аме¬ 
рики. 

Различныя системы землечерпательннцъ могутъ быть отне¬ 
сены къ нижеслѣдующимъ типамъ: 1) землечерпательнпца съ чер¬ 
паками и безконечной цѣпью; 2) землечерпательнпца съ однимъ 
черпакомъ; 3) землечерпательница съ храпомъ или челюстями; 
4) землечерпательница-сосунъ и разрыхлитель. 

Изъ перечисленныхъ системъ въ разсматриваемой статьѣ опи¬ 


сана землечерпательница съ однимъ черпакомъ, работающая на рѣкѣ 
св. Лаврентія и въ Монреальскомъ портѣ, а также — съ безко¬ 
нечной цѣпью—«Геркулесъ»,—на Панамскомъ перешейкѣ. Между 
Колонъ и Гатунъ, на длинѣ 11—12 кил., на Панамскомъ пере¬ 
шейкѣ, работаютъ три такія землечерпательнвцы. По проекту пер¬ 
вая изъ нихъ выроетъ каналъ шириною 30,50 м., на 3 метра 
глубины, вторая—углубить его до 6 м., а третья—до 8,4 м. *). 
Уширеніе будетъ произведено впослѣдствіи. Отсылая желающихъ 
ознакомиться съ деталями машинъ къ самой статьѣ, ограничимся 
здѣсь указаніемъ выгодъ и недостатковъ перечисленныхъ системъ. 

Землечерпательница съ безконечной цѣпью имѣетъ непрерывное 
движеніе, дающее возможность утилизировать наивыгоднѣйшимъ 
образомъ движущую силу; слѣд., если предстоитъ работа пра¬ 
вильная и равномѣрная, т. е. если нужно вычерпывать землю въ 
стоячей водѣ, на обширномъ пространствѣ, представляющемъ 
однообразное и слабое сопротивленіе, то такая землечерпатель¬ 
ница лучше остальныхъ. Доказательствомъ тому служатъ работы 
на рѣкѣ св. Лаврентія, гдѣ черпаками объемомъ около Ѵ 2 куб. 
метра были исполнены работы по цѣнѣ 0,25 фур. за куб. метръ. 

Выгоды землечерпательннцъ съ однимъ черпакомъ слѣдующія. 
Она съ удобствомъ можетъ исполнять работы, имѣющія въ планѣ 
сложную форму прокопа, не столь стѣснена въ работѣ отъ при¬ 
сутствія кораблей пли другихъ препятствій; благодаря соотвѣт¬ 
ствующему направленію черпака и его ручекъ, при ней можно 
достичь болѣе дѣйствительной работы черпакомъ и наполнять его 
полнѣе въ грунтахъ, имѣющихъ значительную вязкость; управле¬ 
ніе этою землечерпательницею точнѣе предыдущей, части ея 
проще, поломки не столь часты, а исправленіе—легче. На огра¬ 
ниченномъ пространствѣ работа ею выгоднѣе предыдущей. 

Выгоды землечерпательницы съ храпомъ заключаются въ томъ, 
что части, ея составляющія, проще предыдущей; производя захва¬ 
тываніе земли при опусканіи ея по вертикальному направленію, 
является та выгода, что она можетъ вычерпывать грунтъ на боль¬ 
шей глубинѣ сравнительно съ предыдущей, не теряя при этомъ 
своей устойчивости. Она можетъ работать въ незащищенныхъ отъ 
волненія рейдахъ, чего не могутъ остальныя землечерпательницы. 

Однако же она годится только для важныхъ и непрерывныхъ 
землечерпаній и не приспособляется такъ удобно, какъ землечер¬ 
пательница съ однимъ черпакомъ къ неправильней работѣ; ра¬ 
бота ея мало дѣйствительна въ почвахъ, представляющихъ зна¬ 
чительное сопротивленіе. Примѣненная въ условіяхъ благопріят¬ 
ныхъ для работы, она даетъ значительную экономію сравнительно 
съ машиной объ одномъ черпакѣ. Можно считать, что работа вы¬ 
черпыванія одного кубич. метра обходится при ней въ 0,75 фр., 
тогда какъ работа землечерпательницей съ однимъ черпакомъ об¬ 
ходится въ 1 франкъ за куб. метръ. 

Всасывающая землечерпательница, называемая иногда сосу¬ 
номъ, съ выгодою можетъ быть примѣнена тамъ, гдѣ грунтъ со¬ 
стоитъ изъ ила или мелкаго песку. 

Въ томъ же нумерѣ помѣщена разбивка круговыхъ кривыхъ 
съ помощью хордъ. 

Особый интересъ представляетъ небольшая замѣтка о новой 
системѣ наклонныхъ плоскостей взамѣнъ шлюзовъ. Предложе¬ 
ніе это, —честь котораго принадлежитъ инженеру путей сообще¬ 
нія Резііп,—явилось по поводу постройки канала, соединяющаго 
Шельду съ Маасомъ около города Като (Саіеаи), гдѣ имѣется раз¬ 
ность уровней въ 48 м. на протяженіи 5 килом. 

Въ этомъ мѣстѣ пришлось бы устроить 12 шлюзовъ съ па¬ 
деніемъ въ 4 м., раздѣленныхъ бьефами длин. 400 — 500 м. Дру¬ 
гое рѣшеніе вопроса состояло въ устройствѣ трехъ подъемни¬ 
ковъ, по 16 м. паденія каждый раздѣленныхъ бьефами по 2500 м. 
Это рѣшеніе принято при постройкѣ канала въ Бельгіи изъ Монса 
въ Шарлеруа, около Лувьера. 

Третье рѣшеніе, кажущееся съ точки зрѣнія быстроты и лег¬ 
кости эксплуатаціи наиболѣе простымъ, состоитъ въ устройствѣ 
наклонной плоскости, которая сразу поднималась бы па высоту 
48 метровъ. 

Существуетъ нѣсколько наклонныхъ плоскостей, замѣняющихъ 
шлюзы; изъ нихъ укажемъ на построенную у Жоржтоуна въ 
Америкѣ, гдѣ суда перемѣщаются съ нагрузкою въ плову чемъ со¬ 
стояніи (въ водѣ); на построенную для перевозки пустыхъ су¬ 
довъ — у (Мопкіаікі) Монкланда; и на наклонныя плоскости у 
канала Морриса, гдѣ суда перевозятся съ грузомъ, но осушенныя. 
На упомянутыхъ наклонныхъ плоскостяхъ перевозятся съ гру- 


*) Успѣхъ работы землечерпательницы «Геркулесъ» доходитъ до 18 
куб. м. въ минуту. 
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зами отъ 70 тонъ до 115. Въ Като же желаютъ переводить суда 
съ полезною нагрузкою въ 300 тоннъ, а потому эти суда опасно 
обнажать (то-есть осушать), по непрочности ихъ постройки. 

Система, предлагаемая инженеромъ Нениль, представляетъ въ 
сущности подвижной желѣзный шлюзъ, поставленный на колеса и 
перемѣщаемый по рельсамъ. Съ колесами воротами и различными 
аксессуарами вѣсъ такого пустого шлюза будетъ около 190 тоннъ. 
Въ немъ будетъ помѣщаться судно длиною 38,5 м. пшр., 5 м. 
глуб. 1,8 м. ВЬсъ такого пуста го судна 40—50 тоннъ съ нагруз¬ 
кою 300 тоннъ. Промежутокъ между стѣнками судна и шлюза бу¬ 
детъ заполненъ водою, вѣсъ которой можно положить отъ 60 до 70 м. 
Полный вѣсъ, который придется перемѣщать, авторъ считаетъ 
круглымъ числомъ отъ 600 до 700 тоннъ. Это приблизительно вѣсъ 
поѣзда въ 40 вагоновъ, который возможно передвигать паровозомъ. 
Для того, чтобы получить передвижной шлюзъ, авторъ дѣлитъ 
его на 5 частей, вѣсомъ по 120 тоннъ, причемъ въ планѣ полу¬ 
чается прямоугольникъ длиною 68 м. шир. 6—7 м. 

Для полученія повозки, подобной вагону, авторъ распредѣ¬ 
ляетъ 120 тоннъ на четыре оси (по 30 тоннъ), а для того чтобы 
каждое колесо подвергалось давленію не болѣе 7‘/а тоннъ—на¬ 
дѣваетъ па оси по 4 колеса, причемъ получается повозка, стоя¬ 
щая на двухъ рельсовыхъ путяхъ. Между рельсами ширина при¬ 
нята въ 1 метръ, а между путями — 4,5 м. Для полученія пол¬ 
ной непроницаемости для воды, наполняющей шлюзъ, разрѣзан¬ 
ный, такъ сказать, на части, для удобства передачи давленія па 
рельсы, авторъ полагаетъ принять слѣдующія мѣры: 1) стяги 
для соединенія разрѣзанныхъ частей вагона пзъ рессоръ или пру¬ 
жинъ, подобно стяги существующей въ роскошныхъ вагонахъ; 
2) обивку бортовъ и соприкасающихся частей шлюза тканью изъ 
каучука, шприпою 20 сэпт., толщ. 5 сапт. Тяга судовъ пли шлюза 
предполагается съ помощью каната, прикрѣпленнаго къ низовой 
части шлюза, причемъ всѣ верховые отрѣзки будутъ нажаты 
другъ на друга дѣйствіемъ ихъ собственнаго вѣса, что доставитъ, 
по мнѣнію автора достаточно прочное п плотпое нажатіе, обезпе¬ 
чивающее непроницаемость стыковъ, сохраняя въ то же время пхъ 
подвижность и упругость. 

Уклонъ пути полагается въ */*<>. Соединеніе подвижныхъ шлю¬ 
зовъ съ сосѣдними бъефами должно производиться съ помощью 
нажатія оконечностей шлюза о гуттоперчевую обивку съ помощью 
небольшихъ прессовъ, приводимыхъ въ движеніе аккумуляторомъ, 
какъ это имѣетъ мѣсто въ подъемникѣ, построенномъ въ Андер- 
тонѣ (въ Англіи). 

Въ заключеніе авторъ приводитъ довольно остроумныя средства, 
имѣющія цѣлью отстранить волненія воды и передвиженія судна 
во время перемѣщенія вагона по паклонпой плоскости. 

Вѣсъ такаго подвижного шлюза, по вычисленію автора, дохо¬ 
дитъ круглымъ числомъ до 190.000 м. Стоимость его 125.000 
франковъ. 

Въ мартовской книжкѣ особаго внимапія заслуживаетъ весьма 
обширная п пнтереспая статья инженера Барабанъ о путяхъ въ 
Лондонѣ, состоящая изъ слѣдующихъ главъ: I Общія замѣчанія. 
Наружный видъ улицъ. Движеніе по нимъ. Освѣщеніе. Органи¬ 
зацій службы. Во II главѣ — очистка улицъ. Въ III — троттуары. 
Въ IV — шоссе. Въ V главѣ — мостовыя изъ камня. Въ VI — дере¬ 
вянныя мостовы. Въ VII — асфальтовыя мостовыя. Въ ѴНІ главѣ 
желѣзо-конныя дороги. 

Не имѣя возможности перечислить множество чрезвычайно 
интересныхъ свѣдѣній, приводимыхъ авторомъ относительно ка¬ 
чества матеріаловъ, устройства мостовыхъ, ихъ стоимости, ре¬ 
монта и проч., замѣтимъ, что въ послѣднее время не только въ 
Лондонѣ, но и въ Парижѣ начали все болѣе п болѣе распростра¬ 
няться деревянныя мостовыя, устраиваемыя на прочномъ основа¬ 
ніи изъ бетона. Деревянные торцы имѣютъ видъ прямоугольнп- 
новъ слѣдующихъ размѣровъ: длина 9" (0,22 м.) шир. 3" (0,075 м.) 
высота 6" (0,15 м.). Передъ укладкою эти деревянныя штуки 
опускаются на 5 минутъ въ теплый растворъ изъ креозота, 
асфальта и глинистаго мѣла. Укладываются они на свою узкую 
часть и между шашками остаются промежутки въ 0,01 м. Стыки, 
параллельныя оси дороги, дѣлаются возможно тоньше. Нижняя 
часть швовъ па высоту около «/ 3 заполняется теплою смѣсью изъ 
дегтя (каменно-угольной смолы) и креозота, а остальная часть 


швовъ заливается растворомъ изъ портлапдскаго цемента и мел¬ 
каго песку. Этимъ же растворомъ смазываютъ всю поверхность 
мостовой, которая затѣмъ покрывается слоемъ мелкаго гравія и 
черезъ 4—5 дней открывается движеніе. 

Устроенная по этому способу мостовая истирается въ тече¬ 
ніе года на 0,01—0,02 м. Перестилка мостовой производится 
черезъ 4—5 лѣтъ, когда истираніе достигаетъ 0,06 м. Ремонтъ 
мостовой обходится отъ 13—20 фр. за кв. метръ. 

Особенная выгода этой мостовой (кромѣ удобствъ тихой ѣзды 
и сбереженія экипажей) заключается въ быстротѣ ея постройки. 
Въ день рабочій можетъ уложить до 100 кв. м., тогда какъ ку¬ 
бическая мостовая выстилается рабочимъ въ день на протяженіи 
пе болѣе 15 кв. м. 

Особаго вппманія заслуживаетъ глава о желѣзно-конныхъ до¬ 
рогахъ, въ которой приведено подробное описаніе всѣхъ новѣй¬ 
шихъ усовершенствованій по этой части и сводъ правилъ, кото¬ 
рыми должны удовлетворять эти пути. 

Небольшая замѣтка инженера Базена касается удлиненія шлю¬ 
зовъ на Бургонскомъ каналѣ. Въ ней указаны выгоды, достигае¬ 
мыя передѣлкой шлюзовъ. 

Значительный интересъ представляетъ статья Кадаръ (Сасіагі), 
заключающая описаніе обнесенія плотинами большихъ потоковъ 
Америки. 

Не останавливаясь на общеизвѣстныхъ системахъ возведенія 
продольныхъ стѣснительныхъ дамбъ и поперечныхъ дамбъ — 
бунъ, — а также опуская описаніе береговыхъ обдѣлокъ съ по¬ 
мощью фашинныхъ тюфяковъ, имѣющихъ обширное примѣненіе 
и въ Европѣ, упомянемъ вкратцѣ о способахъ, употребляемыхъ 
исключительно въ Америкѣ. 

Береговыя обдѣлки тюфякамп были замѣнены впослѣдствіи 
просто вязками изъ вѣтвей деревьевъ, связанныхъ проволокою, 
толщина вѣтвей 0,20—0,30 м., ширина связокъ 30—40 м. Эти 
сооруженія приготовляются на особыхъ судахъ съ наклонной плат¬ 
формой, съ которой погруженіе тюфяка въ воду производится по 
нагрузкѣ его камнями, гравіемъ и даже землей, по спускѣ судна 
внизъ по теченію. Между рядами вѣтвей иногда кладутъ даже 
сѣно, для удешевленія тюфяковъ. Такими тюфяками прикрываютъ 
берега до горизонта высокихъ водъ, при уклонѣ 2 1 /*—3 основа¬ 
ній на высоту; этотъ уклонъ получается съ помощью размыванія 
берега струею воды, подъ сильнымъ давленіемъ. Описанъ при¬ 
боръ для этой цѣли. Стопмость размыва 0,10—0,15 фр. за куб. 
метръ. Цѣны береговыхъ обдѣлокъ отъ 30—35 фр. за поч. 
метръ, при ширинѣ 30—40 м. Для образованія осадковъ и вы¬ 
полненія береговъ привязываютъ къ проволокѣ или къ канату 
небольшія вѣтвп деревьевъ, длин. 6—10 м., толщ. 0,10—0,20 м.; 
нижняя часть ихъ прикрѣпляется къ дну (съ помощью камней), а 
верхняя удерживается на поверхности воды съ помощью поплав¬ 
ковъ. Эти сооруженія располагаютъ на разстояніи 3—6 м., обра¬ 
зуя гибкую плотину, за которой образуются осадки. 

При глубинахъ 2—3 м. примѣняютъ родъ плетня между 
сваями забитыми въ дно рѣки. Встрѣчаются завѣсы изъ ивы, свя¬ 
занные съ помощью проволокъ. Съ большимъ успѣхомъ поль¬ 
зуются для той же цѣли желѣзными сѣтками разныхъ формъ. 
Описапа установка сѣтокъ и приведена стоимость ихъ. 

Въ той же книжкѣ описанъ подъемный мостъ на каналѣ Эри. 
Полотно этого моста перемѣщается по вертикальному направле¬ 
нію на столько, что даетъ проходъ судамъ подъ полотномъ. 
Мостъ можетъ разводиться однимъ человѣкомъ. 

Статья Кадаръ о разныхъ способахъ тяги на каналахъ и рѣ¬ 
кахъ Сѣверной Америки представляетъ сравненіе выгодъ и не¬ 
достатковъ разныхъ существующихъ системъ: тягою лошадьми, 
вводомъ судовъ караванами, туажемъ и проч. 

Считаемъ не лишнимъ замѣтить объ интересныхъ опытахъ, 
произведенныхъ Тулё (Тііоиіеі) надъ скоростью теченій воды 
или воздуха, при которыхъ эти среды способны удерживать 
минеральныя части въ состояніи плаванія. Авторомъ было раз¬ 
смотрѣно вліяніе: 1) высоты трубокъ, 2) плотности и объ¬ 
ема погруженныхъ частицъ, 3) діаметра трубки, 4) наклона 
трубки. 

К. 
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Р<ЭСТРОЙКА КАЗАРМЪ ХОЗЯЙСТВЕННЫМЪ СПОСОБОМЪ. 


При пекарняхъ: 

а) Кладовая для двухдневнаго запаса печенаго хлѣба (помѣ¬ 
щаемаго на стелажахъ), для полка въ 10 кв. саж., а для бата¬ 
ліона въ 3 кв. саж. 

Помѣщеніе для склада муки на мѣсячное довольствіе, для 
полка въ 15 кв. саж., а для баталіона 5 кв. саж. 

в) Жилье для хлѣбопековъ , для полка 16 кв. саж., а для ба¬ 
таліона 6 кв саж. 

Склады и жилье при пекарнѣ можно помѣщать во второмъ 
этажѣ, отдѣленномъ отъ самой пекарни сводомъ. 

Вани при казармахъ строятся только въ такихъ мѣстностяхъ, 
гдѣ частныхъ бань не существуетъ. 

Она должна быть разсчитана на 40 . человѣкъ, для чего на 
всѣ, составляющія баню, помѣщенія (сѣни, раздѣвальную, мыль¬ 
ную, парильную и водогрѣйную, а равно и на приспособленія 
для стирки бѣлья) 40 кв. саж. Высота 10*| 2 футъ въ свѣту. 

Канцелярія полковая : передняя (6 кв. саж.), 2 комнаты для 
писарей (по 7 кв. саж.), 1 комната для должностныхъ офице¬ 
ровъ (5 кв. саж.), кабинетъ для завѣдывающаго хозяйствомъ (3 кв. 
саж.), 1 комната для литографіи и переплетной (5 кв. саж.) и 1 
для архива (3 кв. саж.); всего 36 кв. саж. При канцеляріи осо¬ 
бое помѣщеніе для старшаго писаря въ 3 кв. саж.; общее для 
9-ти писарей въ 11 кв. саж., и для сторожа въ 2 кв. саж.; 
всего 16 кв. саж. 

Въ связи съ канцеляріей должно быть особое отхожее мѣсто 
въ три отдѣленія съ 1-мъ очкомъ каждое. 

Полковая гауптвахта помѣщается по возможности въ одномъ 
зданіи съ канцеляріей. Общая караульная 10—11 кв. саж.; двѣ 
комнаты для арестованныхъ нижнихъ чиновъ: одна въ 12 кв. 
саж. (на 10 чел.) а, другая въ 5 кв. саж. (на 4 чел.), й отъ 8 
до 10 карцеровъ, изъ коихъ половина должна быть приспособ¬ 
лена для обращенія въ темные (каждый въ среднемъ въ 1*|а кв. 
саж.); всего до 43 кв. саж. 

Въ связи съ гауптвахтой особое отхожее мѣсто въ два отдѣ¬ 
ленія, съ 1-мъ сидѣньемъ каждое. 

Учебная команда. Помѣщеніе для жилья чиновъ учебной 
команды на 54 чел. по 0,88 кв. саж. (1 Г 2 куб. саж.) на каждаго 
или до 48 кв. саж. на всѣхъ. Фельдфебелю компата въ о кв. 
саж.; для умыванія комната въ 3 кв. саж.; для классныхъ занятій 
двѣ комнаты по 11 кв. саж.; всего до 76 кв. саж. 

Кухня, столовая и отхожее мѣсто для команды разсчитываются 
какъ на 1 | 2 роты. 

Пріемный покой на 20 человѣкъ (если при полку не имѣется 
лазаретъ), пріемная (она же для дежурнаго фельдшера) въ 5 кв. 
саж.; отъ 2-хъ до 3-хъ комнатъ для больныхъ, общею площадью 
въ 35 кв. саж. (по 3 куб. саж. на человѣка); умывальная съ ван¬ 
ной въ 3 кв. саж. и аптека въ 5 кв. саж.; всего 48 кв. саж.. Въ 
связи съ пріемнымъ покоемъ помѣщенія: для надзирателя 3 кв. 
саж., старшаго фельдшера 3 кв. саж., аптечнаго фельдшера 3 кв. 
саж., четырехъ младшихъ фельдшеровъ 5 кв. саж. и на 16 
фельдшерскихъ учениковъ съ тремя лазаретными служителями 17 
кв. саж., а всего 31 кв. саж. 

При покоѣ полагается комната для собственныхъ вещей боль¬ 
ныхъ, 2 кв. саж., комната для занятій съ фельдшерскими учени¬ 
ками, 8 кв. саж., и теплое отхожее мѣсто съ 2-мя отдѣленіями. 

Для варки пищи больныхъ приспособляется одинъ изъ оча¬ 
говъ на кухнѣ нестроевой роты, въ которой довольствуются и 
вышепоименованные чины. 

Полковой лазаретъ при пѣхотномъ полку полагается на 60 
кроватей. 

Внутреннее пространство помѣщенія больныхъ опредѣляется 
въ зависимости отъ возможности освѣжать эти помѣщенія. При 
простыхъ, обыкновенныхъ способахъ возобновленія воздуха въ 
палатахъ должно исчислять на каждаго больного не менѣе 3 куб. 
саж. воздуха или 1 3 | 4 кв. саж. пола; при усовершенствованныхъ 
же способахъ вентиляціи это пространство можетъ быть нѣсколько 
уменьшено, но не менѣе какъ до 2-хъ куб. саж. или 1 кв. саж. 
на больного. Высота палатъ не менѣе 12 фут., всякій же изли¬ 
шекъ противъ этой высоты при опредѣленіи кубическаго содер¬ 
жанія внутренняго пространства въ расчетъ принимать не должно. 

Въ каждомъ лазаретѣ слѣдуетъ имѣть: 2 отдѣльныя комнаты, 


на двухъ человѣкъ каждая; отъ 4 до 5 комнатъ, на четырехъ че¬ 
ловѣкъ каждая; п нѣсколько большихъ покоевъ для остальныхъ 
больныхъ, не болѣе, однако, какъ по 8 человѣкъ въ каждомъ. 

Въ одной связи съ больничными палатами должны быть слѣ¬ 
дующія помѣщенія: 

1) Комната для пріема и осмотра больныхъ въ 8 кв. саж. и 
при ней ванный покой въ 5 кв. саж., и комната для дежурнаго 
врача въ 3 кв. саж. 

2) Залъ, замѣняющій общую для больныхъ столовую, чайную 
или читальную п служащій вмѣстѣ съ тѣмъ запаснымъ покоемъ, 
въ 14 кв. саж. 

3) Комната для сестеръ милосердія въ 3 кв. саж. 

4) Теплыя отхожія мѣста и при нихъ писсуары, въ общей 
сложности на 6 очковъ (отдѣльно для сестеръ милосердія). 

Аптека съ лабораторіею и матеріальною, пространствомъ въ 
12 кв. саж. 

Кухня для приготовленія пищи больнымъ въ 9 кв. саж. 

При кухнѣ кладовая для провизіи въ 5 кв. саж. и ледникъ въ 
4*| 2 кв. саж. подъ льдомъ. 

Цейхгаузъ для храненія лазаретныхъ вещей, въ 3 кв. саж., и 
другой такой же величины для храненія вещей, приносимыхъ 
больными при поступленіи въ лазаретъ. 

Баня съ прачечною , состоящія изъ водо грѣй ной, раздѣваль¬ 
ной, мыльной, парильной и катальной, всего 24 кв. саж. 

При ней помѣщеніе для прачекъ въ 3 кв. саж. 

Зданіе для анатомированія , храненія и отпѣванія мертвыхъ 
тѣлъ, въ 6 кв. саж. 

Дезинфекціонный аппаратъ, требующій мѣста въ 2 кв. саж., 
можетъ быть устроенъ или при банѣ или при зданіи для мерт¬ 
выхъ тѣлъ. 

Сарай для храненія соломы и перебивки тюфяковъ, 6 кв. саж. 

Состоящіе по штату при лазаретахъ нижніе чины должны 
быть помѣщены, по возможности, вблизи ихъ; при этомъ слѣ¬ 
дуетъ полагать отдѣльныя комнаты до 3 кв. саж. каждая: 1) над¬ 
зирателю больныхъ, 2) старшему фельдшеру и 3) аптечному 
фельдшеру. Остальные фельдшера и писаря въ общемъ помѣще¬ 
ніи по 2 куб. саж. воздуха на человѣка, а служителя, повара и 
т. п. тоже въ общемъ помѣщеніи, по 1*| 2 куб. саж. на каждаго. 

Лазареты могутъ быть устраиваемы въ 1 , 2 или 3 этажа. 

Помѣщеніе для музыкантовъ и нестроевыхъ нижнихъ чиновъ изъ 
7 отдѣльныхъ комнатъ, отъ 2-хъ до 3-хъ кв. саж. каждая: 1 для 
фельдфебеля нестроевой роты, 3 для трехъ полковыхъ каптенар¬ 
мусовъ, 1 для оружейнаго мастера, 1 для музыкантскаго унтеръ- 
офицера и 1 для закройщика со снаровщикомъ; комната въ 12 
кв. саж. (для 1 унтеръ-офицера, 12 обозныхъ рядовыхъ и 1 ве¬ 
теринарнаго фельдшера); двѣ комнаты въ сложности въ 30 кв. 
саж. (для 34 музыкантовъ); цейхгаузъ для нестроевыхъ въ 2 кв. 
саж.; цейхгаузъ для музыкантовъ въ 4 кв. саж.; умывальная въ 
3 кв. саж. и комната для сыгрыванья въ 16 кв. саж.; всего въ 
среднемъ около 85 кв. саж. 

Кухня для нестроевыхъ чиновъ полка общая, но съ отдѣль¬ 
ными котлами для музыкантовъ, писарей, прочихъ нестроевыхъ 
и больныхъ. Помѣщеніе для ихъ кухни и хозяйства разсчиты¬ 
вается какъ на 1*| 2 роты, на все потребуется до 18 кв. саж. 

Въ связи съ помѣщеніемъ нестроевыхъ должно быть отхожее 
мѣсто, разсчитанное какъ на роту. 

Полковыя мастерскія : 

а) шорная 12 кв. саж.; 

б) швальная 24 кв. саж. съ закройной 6 кв. саж., итого 
30 кв. саж.; 

в) оружейная, ложенпая и слесарная, въ двухъ или трехъ 
комнатахъ, 24 кв. саж. (въ оружейной долженъ быть горнъ для 
мелкихъ поковокъ, очагъ для вороненія ружей и кладовая для 
храненія ружей и инструментовъ); 

г) плотничная, столярная и малярная въ сложности 16 кв. саж. 

Всего на мастерскія 82 кв. саж. 

Всѣ эти помѣщенія должны быть свѣтлыя, высотою не менѣе 
10 1 |2 фут., и расположены по близости отъ нестроевой роты. Въ 
плотничной должна быть дверь, допускающая вкатываніе повозокъ. 

(Окончаніе слѣдуетъ). 
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АСТАВЛЕНІЕ ДЛЯ 


УПРАВЛЕНІЯ ОТОПЛЕНІЕМЪ И ВЕНТИЛЯЦІЕЮ ЗДАНІЯ 
СКОЙ ЖЕНСКОЙ ГИМНАЗІИ. 



1) Во всѣхъ помѣщеніяхъ женской гимназіи, какъ-то классахъ, кор- 
ридорахъ, залѣ, на главной лѣстницѣ, въ комнатѣ для преподавателей, 
библіотекѣ и комнатѣ совѣта, во все время нахожденія учащихся въ 
зданіи, то-есть отъ 9-ти часовъ утра до 3-хъ часовъ пополудни, должна 
поддерживаться одинаковая, ровная температура, именно около + 14° К *). 

Само собою разумѣется, что правило это относится къ тому времени 
года, когда внѣшняя температура ниже сказанной нормы, то-есть + 14° К., 
и когда, слѣдовательно, приходится прибѣгать къ отопленію; лѣтомъ же, 
во время жаровъ, остается заботиться лишь о томъ, чтобы температура 
внутри зданія была не выше наружной, чтб достигается отворяніемъ 
оконъ и вентиляціей. 

Для наблюденія за состояніемъ, температуры въ зданіи необходимо 
имѣть исправные и вывѣренные термометры со скалою Реомюра (какъ 
общепринятою въ публикѣ, хотя скала Цельсія, при надлежащей при¬ 
вычкѣ къ ней смотрителя и истопника, была бы желательнѣе, какъ упо¬ 
требительная при метеорологическихъ и техническихъ наблюденіяхъ и 
разсчетахъ). Термометры должны быть повѣшены на уровнѣ средняго 
роста человѣческаго (2 арш. 6 вершк.) по крайней мѣрѣ въ слѣдующихъ 
пунктахъ: 

а) на этажныхъ площадкахъ главной лѣстницы; 

б) на концахъ корридоровъ каждаго этаяса; 

в) въ валѣ, на срединѣ наружной стѣны: 

г) въ сѣняхъ (вестибюлѣ), на одной изъ боковыхъ стѣнъ; 

д) въ классахъ, если не въ каждомъ, то по крайней мѣрѣ въ край¬ 
нихъ съ обоихъ концовъ зданія въ каждомъ этажѣ; 

е) въ ретирадахъ; 

Хотя тепловые каналы, проходящіе въ стѣнахъ вданія, и регулиро¬ 
ваны, такъ что при отсутствіи особыхъ какихъ-либо обстоятельствъ 
даютъ равномѣрный по всему зданію притокъ тепла, тѣмъ не менѣе на 
практикѣ часто можетъ оказаться случайное повышеніе или пониженіе 
температуры въ одпой какой-либо части зданія. Такъ повышеніе темпе¬ 
ратуры можетъ произойти отъ скопленія людей въ томъ или другомъ 
помѣщеніи, отъ усиленнаго освѣщенія, и тому подобное; пониженіе же 
можетъ зависѣть отъ сильнаго вѣтра съ одной стороны, отъ частаго или 
продолжительнаго отворянія дверей и тому подобное Регулированіе тем¬ 
пературы въ такихъ случаяхъ должно производить слѣдующимъ поряд¬ 
комъ: 

а) Въ случаѣ повышенія температуры : 

Закрыть находящіеся въ этомъ помѣщеніи тепловые (красные) душ¬ 
ники; открыть въ этомъ помѣщеніи вытяжные (зеленые) душники; а если 
они уже ранѣе были открыты, то открыть ближайшіе къ этому помѣще¬ 
нію вытяжные (велевые) душпикп въ корридорѣ (гдѣ, какъ сказано ниже, 
они большею частью бываютъ эакрыты); достигнувъ пониженія темпера¬ 
туры до нормальной, наблюдать, далѣе, чтобы это пониженіе не перешло 
за норму; въ противномъ случаѣ эакрыть оказывающіеся излишними вы¬ 
тяжные (веленые) душники, или даже открыть отчасти тепловые (крас¬ 
ные) душники. Достигнувъ устойчивости температуры, оставить зіаіиз 
уио (такое положеніе) до прекращенія обстоятельствъ, вызвавшихъ мѣст¬ 
ное повышеніе температуры. 

б) Въ случаѣ пониженія темперотуры. 

Въ случаѣ пониженія температуры на одномъ изъ концовъ вданія, 
слѣдуетъ закрыть тепловые (красные) душники въ корридорѣ на противу- 
положпой половинѣ эданія, и закрыть вытяжные (зеленые) душники, всѣ 
или частію, въ охлажденномъ помѣщеніи. Достигнувъ этими мѣрами 
устойчивой нормальной температуры, оставить душники въ такомъ поло¬ 
женіи до прекращенія обстоятельствъ, вызвавшихъ пониженіе, или, иначе, 


*) Одинаковость температуры во всѣхъ помѣщеніяхъ имѣетъ весьма важ¬ 
ное значеніе для здоровья какъ учащихся, такъ и учащихъ; при усилен¬ 
ныхъ умственныхъ занятіяхъ организмъ становится крайне впечатлитель¬ 
нымъ къ внѣшнимъ вліяніямъ, и небольшой разницы въ температурѣ, въ 
1*/з илп 2 градуса, при выходѣ изъ класса въ корридоръ или на лѣстницу, 
достаточно для полученія простуды и ея разнообразныхъ послѣдствій. Вотъ 
почему слѣдуетъ внимательно наблюдать за термометрами и регулировать 
температуру изложенными въ настоящемъ заявленіи пріемами. 

Нѣкоторое неизбѣжное уклоненіе отъ общей одинаковой температуры 
эданія будутъ всегда представлять, во-первыхъ, общія сѣни (вестибюль), 
вслѣдствіе частаго отварянія наружныхъ дверей, во-вторыхъ, боковыя лѣст¬ 
ницы, вслѣдствіе обилія въ нихъ охлаждающихся поверхностей стѣнъ и 
естественной трудности уравнять температуру на значительной высотѣ ихъ 
пролета, представляющаго какъ бы высокую трубу. Но въ сѣняхъ наруше¬ 
ніе главнымъ образомъ будетъ происходить во время прихода ученицъ въ 
гимназію; ко времени же выхода ихъ изъ заведенія температура успѣетъ 
возстановиться; что же касается боковыхъ лѣстницъ, то ни учащимся, ни 
учащимъ ходить по нимъ не придется. Нельзя не пожалѣть, однако, что 
проходъ ивъ корридора въ ретирады для ученицъ въ верхнемъ этажѣ не 
отдѣлепъ отъ помѣщенія боковыхъ лѣстницъ глухими перегородками, какъ 
назначено по первоначальному проекту зданія: теперь ученицы старшаго 
возраста могутъ, во-первыхъ, подвергнуться быстрому ивмѣпенію темпера¬ 
туры, особенно если случайно будетъ отворена наружная дверь боковой 
лѣстницы, во-вторыхъ будутъ имѣть свободный, внѣ всякаго надвора, до¬ 
ступъ на боковыя лѣстницы, а черезъ нихъ не только на боковые выходы 
изъ зданія, но и въ подвалы н другія, не подлежащія ихъ посѣщенію мѣста, 
что едва ли желательно въ видахъ школьнаго порядка и дисциплины. 


до тѣхъ поръ, пока термометръ въ охлаждающемся помѣщепіи пѳ станетъ 
подниматься. 

Если пониженіе температуры произошло въ средпей части здапія 
(напримѣръ въ залѣ, сѣняхъ или на главпой лѣстницѣ), то, закрывъ въ 
этой части зелѳпые душники, слѣдуетъ закрыть красные въ обоихъ кон¬ 
цахъ корридоровъ. 

2) Отопленіе зданія должпо начинаться осенью съ того самаго дня, 
какъ средпяя суточная внѣшняя температура станетъ ниже 14° К. 

Для наблюденія внѣшпей температуры при здапіи гимназіи необходимо 
имѣть два наружныхъ спиртовыхъ термометра, исправныхъ, вывѣрен¬ 
ныхъ и защищенныхъ отъ снѣжныхъ запосовъ; помѣстить термометры 
слѣдуетъ одинъ съ сѣверной, другой съ южпой стороны зданія, при 
окнахъ, такъ, чтобы смотритель зданія могъ наблюдать температуру 
пзвнутри. Такъ какъ отопленіе зданія и соединенный съ нимъ расходъ 
топлива зависятъ прямо отъ внѣшней температуры, то Попечительному 
Совѣту необходимо требовать отъ смотрителя" зданія веденія журнала 
ежедневныхъ наблюденій наружнаго термометра. Журналъ этотъ долженъ 
вестись подъ контролемъ, какой пайдетъ нужнымъ установить Попечи¬ 
тельный Совѣтъ. Наблюденія должпы производиться и записываться вт> 
тѣ часы и въ томъ порядкѣ, какъ это прппято на метеорологическихъ 
станціяхъ. 

Независимо отъ непосредственныхъ наблюденій полезпо было бы войти 
въ надлежащія сношенія съ Красноярскою метеорологическою станціею 
для полученія ежедневной письменной справки о внѣшней температурѣ; 

3) Предъ наступленіемъ времепи отопленія необходимо тщательно 
осмотрѣть какъ калориферы, такъ и тепловыя галлереи и привести ихъ 
въ совершенно исправное состояніе. При этомъ необходимо обратить осо¬ 
бенное вниманіе на слѣдующее: 

1) чтобы полъ, стѣны и своды какъ колорпферпой камеры, такъ и 
галлерей были совершенно чисты отъ сору и пыли; въ особенности чтобы 
не было въ нихъ плесени и паутины, которыя легко могутъ эавестись ва 
лѣто; считаю нелишнимъ упомянуть о томъ, что галлереи должны быть 
тщательно осмотрѣны съ яркимъ фонаремъ, могущія оказаться въ нихъ 
щели или трещины должны быть или замаваны глиною, или же задѣ¬ 
ланы; въ галлереяхъ иногда заводятся крысы и мыши, и находятся ихъ 
экскременты, а подчасъ и трупы; все это должно быть тщательно уда¬ 
лено и самыя галлереи въ такомъ случаѣ дезинфѳкцировапы карболовой 
кислотой, или другими дѳзинфекцирующнмъ средствомъ. 

2) Чтобы нагрѣвателъпая баттарея калорифера (дымовые ходы) была 
совершенно чиста и нигдѣ не имѣла трещинъ, особливо пропускающихъ 
дымъ пли копоть; въ случаѣ обнаруженія таковыхъ, необходимо ихъ за¬ 
мазать глиною, или же, если трещина значительна, разобрать треснувшее 
мѣсто и тщательпо задѣлать его вновь. 

3) Чтобы дымоходы внутри не были засорены и не содержали боль¬ 
шаго количества сажи; удостовѣриться въ этомъ слѣдуетъ осмотромъ че¬ 
резъ имѣющіяся въ каждомъ колѣнѣ баттареп отверзтія (чистки); черезъ 
эти же отверзтія слѣдуетъ очистить ихъ голикомъ съ гирею и вымести 
накопившуюся сажу (что бываетъ обыкновенно только въ послѣднихъ 
колѣнахъ баттареи). 

4) Чтобы стѣнная дымовая труба была вычищена. 

5) Чтобы холодный поддувальный капалъ былъ совершенно чистъ п 
клапаны его въ исправности. 

6) Чтобы колосники лежали правильно, образуя между собою равные 
промежутки (прозоры). 

7) Чтобы топочпыя дверцы свободно отворялись и совершенно плотно 
запирались; полезно смазать петли саломъ. 

8) Чтобы поддувальныя дверцы при топкѣ были исправны и чтобы 
подъ золъпика былъ ровпый, безъ выбоинъ. 

9) Чтобы увлажнительные резервуары, трубки и воронки при нихъ не 
были заржавлепы пли загорены и не текли. 

10) Чтобы камерныя двери и форточки (клапаны) въ нихъ были въ 
псправпости и совершенно плотно запирались. 

11) Чтобы трубныя задвижки были въ исправности. 

4) Приведя въ порядокъ всѣ части калориферовъ и галлерей, слѣдуетъ 
удостовѣриться въ исправной тягѣ дымоходовъ и вмѣстѣ съ тѣмъ очи¬ 
стить ихъ отъ остатковъ сажи; это производится слѣдующимъ образомъ: 

Открывъ въ горизонтальномъ (послѣднемъ) дымоходѣ, сообщающемъ 
баттарею съ стѣнною дымовою трубою, чистку, находящуюся въ сред¬ 
немъ проходѣ между столбами баттареп, подъ первымъ оборотомъ за топ¬ 
кою, слѣдуетъ развести въ этой чисткѣ легкій огонь, подкладывая по нѣ¬ 
скольку мелко-наколотыхъ осиновыхъ полѣпъ; когда, по прошествіи 2-хъ 
или 2 1 /» часовъ, горизонтальный дымоходъ очистится отъ сажи, (что легко 
уэнать осмотромъ черезъ послѣднюю въ немъ чистку, ближайшую къ 
стѣнѣ), то, прекративъ топку, выгребя золу и задѣлавъ чистку, слѣдуетъ 
развести такимъ лее порядкомъ огонь въ двухъ симметрическихъ чист¬ 
кахъ на нѣсколько колѣнъ ближе къ топкѣ (по теченію дыма), напримѣръ 
въ обоихъ седьмыхъ или въ обоихъ шестыхъ колѣпахъ. 

Удостовѣрившись въ исправной тягѣ этой части баттареи, и удаливъ 
изъ нея сажу, слѣдуетъ повторить тотъ же пріемъ въ двухъ симметрич¬ 
ныхъ четвертыхъ или третьихъ отъ топки колѣнахъ. Затѣмъ, въ блиясай- 
шихъ къ топкѣ колѣнахъ сажи обыкновенно не бываетъ и потому доста¬ 
точно испытать лишь тягу, разведя легкій огонь въ самой топкѣ. 

(Продолженіе слѣдуетъ ). А. 


Редакторъ Э. П. Деклеронъ. 


Типографія Эдуарда Гоппе, С.-Петербургъ, Вознесенскій пр., 53. 


Издатель К. Л. Риккеръ. 
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ЛИСТЪ № 36 


годъ 


ЗАГОРОДНЫЙ домъ 
Л.Е, КЕНИГА 


ѴІЬЬА 

ИЕ М г И. КСЕШ& 


въ ИМІЬНІИ 

ТРОПТЕНЕДЪ 


А ТЕО 3 ТЕНЕТ 2 
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фдіШІ? 


подвальный этажъ 
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СОПРЕ ТКАЛ ЗѴЕКВАЬЕ 
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МЛ баЬіиеІ (кс Ьсаѵа11 
ѴПГ вНатЬгс а соисксг 
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ХУII §акпг. 

ХУЛЕ &шг' ІгоГеб 

XIX 5епг<\ьбс 

XX $аІссіѵ. 

Т) 6сър5 схібіапіб 


5 (Заж-. &азепсб 


ъ V. Затронет агсіт 


Автолнт.Ф. кремеръ 
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ЖСТЪН 0 32 


ЗАГОРОДНЫЙ ДОЖЪ ДЕ КЕНИГА 

ВЪ ЙМШНІЙ ТРОСТЕНЕЦЪ 
ХАРЬКОВСКОЙ ГУБЕРНІИ . 


ѴІЬЬА НЕ М г Ь. КЕЕШБ- 


А ТК05ТЕЙЕТ2 



1*4*4.- \ - * - {■ - -*- 3 , ѵ * -соме 

і .г пцепез 

ЫгЬпГ -н-I х - 1 - \ - ( _ \ -2- Л ? 1а {• 


В.А.Шретеръ . У БсИгбіег агедИ 

^ пьс'&тл 

Лит. Ф. Кремеръ. 

ШСНІТЕСТЕ. 

18.85 1ІР^ашіееі. 

РЬШЕ№ 37 
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ЗАГОРОДНЫЙ ДОМЪ Л.Е.КЕНИГА 


ѴІЬЬА НЕ ЖЬ.КШШС 


ВЪ ШІЬНІЙ ТРОСТЕНЕЦЪ 


А ГКО8 ГЕНЕТ 2 


ХАРЬКОВСКОЙ губерніи. 


іТИѴЕШЕМЕНТ НЕ НАККОРЕ. 


И %,келхр 

^ ткЬпл 


Шретеръ У. ЗсЪгоіег агсЪ 1 


Лит. Ф. Кремеръ 


ЬЖШТЕСТЕ . 


1885 І^ ашіве 


РШСНЕ № 38 . 













































































































































































































зодчій-; 


1885 1$*- годъ 


ЛИСТЪ №34. 
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Автолит Ф. Кремера 
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Арх.. В ШретеріБ и ІЕхтнерг. У ЗсТжйа? еі І.КШіег агсіЧ- . 


Лит. 4 ’Крешеръ. 


ЛИСТЪ № 31 


ЗОДЧІЙ 


1885 1Ф - годъ 


ДОХОДНЫЙ ДОМЪ 


МАІЗОЫ А ЬООЕК 


ПРОФ. РЕЗАНОВА 


ТИТ РЕПЕР ВЕЕАКГПЕЕ 


ВЪ С т ПЕТЕРБУРГЕ) 


ЬЖСШТЕСТЕ 




1885 М-'шшёв 


РШСНЕ № 31. 
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ГОДГБ 


ДОХОДНЫЙ ДОМЪ 

ПРОФ_ РЕЗАНОВА 
ВЪ С. ПЕТЕРБУРГШ. 


МАІЗОЫ А ЬОЙЕЯ 
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Автолргф ФЬЫіемероз 

ШСНІТЕСТЕ ^ 1В85 ( І^аттёе . 


РШСНЕ№ 32 
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доходный домъ 

Г. КОРНИЛОВА 
ВЪ С.ІШТЕРБЭРГП). 


МАШОИ А ЪОІІЕК. 
БЕ М? КОКШОРР 
А 5ТРЕТЕКЗВ0ШВ. 


Арх А Красовскій А.КгаозоѵѵаКу агей 

ШСНІТЕСТЕ. 


1ВВ5 [ІГ-'аттёе] 


Лит.Ф. Кремеръ. 

РШСНЕ№ 39 






















































































1885 11Ф™ і идъ] 


ЛИСТЪ і\і_ 2 а 



КАКСНІТЕСТЕ 
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1885 годъ (XIV). 


зодчій. 

ОРГАНЪ С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО ОБЩЕСТВА АРХИТЕКТОРОВЪ. 


Выпускъ IX и X (Сентябрь и Октябрь). 


«Зодчій» выходитъ ежемѣсячными выпусками, заключающими въ себѣ по 
5 листовъ чертежей и одинъ листъ текста. При журналѣ издается ежене¬ 
дѣльно особое прибавленіе «Недѣля Строителя», въ которомъ помѣщаются 
сообщенія о дѣятельности СПб. Общ. Архигект., правительств, извѣстія, 
строительный обзоръ и смѣсь, программа конкурсовъ и т. д. 

Статьи (въ заказныхъ письмахъ) высылаются па имя редактора —граждан¬ 
скаго инженера Эраста Наиловича Деклерона: въ С.-Петербургѣ — Забал- 
канскій проспектъ, домъ № 9, кв. № 4. 

Для переговоровъ редакція открыта ежедневно (за исключеніемъ субботъ и 
праздничныхъ дней) отъ 2 до 3 ч. 


Подписка принимается у издателя К. Л. Тиккера, Невскій пр. 14. Цѣна 
журнала «Зодчій» съ приложеніемъ «Недѣля Строителя* съ доставкою въ 
С.-Петербургѣ: за годъ 14 р., за полгода 7 р., съ перес. въ другіе города 
за годъ 15 р.; за полгода 7 р. 50 юп.; для учащихся въ техническ. учебн. 
заведеніяхъ за годъ 11 р. и 12 р.; за полгода 5 р. 50 к. и (» руб. 
Плата за объявленія 10 к. за строку петита 3 столбца въ страницѣ). 


С О ДЕР .Ж. АШЕ. 


текстъ: 


чертежи: 


1) Проф. Воронихинъ. Д-ра Воронихина. 2) Дача въ Стрѣльнѣ. В. А. Шре- 
тера. 3) Лѣса вокругъ шпица Главнаго Адмиралтейства. С. К. Вудзынскаю. 
4) Къ изслѣдованіямъ и рѣшеніямъ вопроса о вентиляціи. II . Д. Флавии - 
кто. 5) Постройка казармъ хозяйственнымъ способомъ. 6) Наставленіе для 
управленія отопленіемъ и вентиляціею зданія Красноярской женской гим¬ 
назіи. А. 7) Библіографія. 


1) Портретъ проф. Воронихина (№ 47). 2) Проектъ Казанскаго собора (Л? 48). 
3) Дача въ Стрѣльнѣ (№Л& 45 и 46). В. А. Шретера. 4) Лѣса вокругъ шпица 
(№ 51). С К . Вудзынскаю. 5) Древнія церкви Вологодской губ. (Лв 40). 
6) Деталь фасада паперти церкви Тихв. Б. М. (ЛБѴ 55 и 56). 7) Залъ въ 
Инст. Гражд. Иняс. (А« 57). I. С. Кптпера. 8) Парадная лѣстница въ 
Инст. Гражд. Инж. (№ 58). 7. С. Китнера. 


КНИЖНЫМ МАГАЗИНЪ К. Р И К К Е Р А. 

(С.-Петербургъ, Невскій проспектъ , д. А? 14) 

обращаетъ вниманіе публики па изданный имъ въ январѣ 1885 г. Каталогъ важнѣйшихъ сочиненій гю архитектурѣ инженерному искусству, меха¬ 
нической и химической технологіи и нроч. на русскомъ языкѣ, который высылается по требованіямъ безплатно. 


ВЪ КНИЖНОМЪ МАГАЗИНѢ 

КАРЛА РИККЕРА. въ С.-Петербургъ, 

Невскій пр., № 14, продаются: 

Еіеѵаііопя, Бесііопз апсі Э е 1 а і I $ 
о р тНЕ 

АЬНАМВКА 

(гот <1га\ѵт#я іакеп он (Ье «роѣ іи 1834 Ъу (Ье 
Іаіе М. .Г. СОПКУ аші іп 1834 аші 1837 Ьу 

™ЯЕ8 АЕОН Т 

2 ѵія. іп Ішрегіаі-Ро]. Ьонші 1842—1845. 

Цѣна (Б 24) 260 р. 

Р-н СШ8ТАѴЕ БЕ ВОЯ. 

Ьа сіѵііізаііоп Лек агаЪея. 

Ба гасе — Морпг.ч еі іпяіііпііопя-сіѵіііяаііоп. 
Опѵга^е іІІпяГгб; (1е К) сЬготоІііЬодгарІиея, 4 сагіея 
еі 366 #гаѵпгея, іп 8°. 

Цѣна 20 руб. 




имшшм» 


Б лагонадежный человѣкъ, знающій русскій и 
нѣмецкій языки, опытный въ управленіи до¬ 
момъ и строительнымъ матеріаломъ, ищетъ 
мѣсто надсмотрщика или въ складѣ. Треуманъ, 
Черная рѣчка, д. 6, кв. 4. 


АКОНА1МІЗТАК 

шкі зеіпе КасІкЬагІашІег. 

Ѵоп Р-Г Н В В М А N N К О 8 К О 8 С N У. 
ЕгясЬеіпі іи с. 25 Біеіегші^еп & 2 Во&еп шіі с. 200 
АЪЫЬБ, Кагіеп и. Ріііпен пші еіпег #гояяеп Кагіе ѵ. 
А%Ь&шяіап іи ГагЬеп. а БіеГ. — 36 к. 


Фіе 



Неие ДеіІзсЬгіГІ 

ІТпіег Ьеяотіегег Міілѵігкші# ѵоп Гг. РесЬі Ііег&пз&е&еЪеп ѵон Пег Ѵег- 
Іадяапяіаіі КігКипяі пші ЛѴіяяепясЬаіі ѵогтаія ГгіеДгісЬ Вгпскшапп, МйпсЬеи. 

ЗігЪзкгірІіопз-ВесІш^ип^еп: 

..йіе Кип$і Іііг АІІе“ егзсііеіні ѵот 1. ОкІоЬег 1885 аѣ іп ІіаІЬшоиаІ- 
ІісЬеп НеКеп ѵон ( ]'е са. I 1 /* Во^еп геіеіі Шпяігігіет Техі шиі са. 4 ВіЫег- 
Ьеііа^ен іп ІІшясЫа^. Ргеія Лея НеКея 36 Кор. іпг сіая ѴіегіеУаЬг (6 НеЛе). 
2 НЫ. 16 К. НеГі I Ііеці 7Діг .АпяісЬі ап я. 

АЪоппетепія пітші <1іо ВпсЫіатПші# ѵоп Сагі Кіскег, 8і. РеіегяЬпг#, 
Не\ѵяку Ргояресі, № 14: епі^е^еп. 


II роту обратить іпіиэіаніе гг. стро отелей 
ІІОРТЛАНДСКІЙ ЦЕМЕНТЪ 


15 


Е X Ю О 


ОНИ 


сс 


СЪ КРАСНЫМЪ КРЕСТОМЪ 


признанный лучшимъ изъ всѣхъ сортовъ цемента и премированный па выставкахъ Москвы, Парижа, Лондона, Филадельфіи и проч.— можно получать 

въ конторѣ 

АН др. БОГД. Э Л Л ЕР С Ъ, 

въ С.- Петербургѣ , Вас. Остр., Набер. Невы , Л? 31, между 7 и 8 лин., 

единственнаго для всей Россіи представителя этого цемента. Также можно-получить: огнеупорный кирпичъ и глину, машинный, и кузнечный каменный 
уголь, цоксъ для топки и литья, чугунъ н проч. Каковы городскіе и иногородние исполняются немедленно. 

























ВЪ КНИЖНОМЪ МАГАЗИНЪ 

К. РИККЕРА 


въ С. Петербургѣ, Невскій просп., Л» 14 
ВЫШЕЛЪ ИЗЪ ПЕЧАТИ 

в ,м 


КАТАЛОГЪ ЖУРНАЛОВЪ іа 1886 г. 

заключающій въ себѣ распредѣленныя по наукамъ 
заглавія п цѣпу важнѣйшихъ нѣмецкихъ, француз¬ 
скихъ, апглійсквхъ и русскихъ періодическихъ из¬ 
даній. 

Каталогъ высылается по востребованію безплатно. 


2и ЬегіеЬеп сІигсЬ сііе ВисЬЬапсНип^ ѵоп 
САНЬ К.ІСКЕК, Ке\ѵзку Ргояр., № 14 

АГЕШЕКРЕЙ 

ипсі 

РіЕ ]ѴЕЬТАТі88ТЕЫЛта 
18 8 5 

ѴОП 

II Е N Ё* С О К N Е 1і I. 

Сотріеі іп са 20 Ьіеіегип&еп Рок & 1 К. 20 К. 


БАЗИЛИКА 

ИМПЕРАТОРА КОНСТАНТИНА 

въ СВ. ГР. ІЕРУСАЛИМЪ. 
ПО ПОВОДУ 
русскихъ, раскопокъ близъ храма Гроба Го¬ 
сподня. 

Б. МАНСУРОВА. 

Съ 14-ю чертежами, 199 стр. іп 8°. Цѣна 4 руб. 


ЬіЪгаігіе СНАЕЬЕЗ ЕІСКЕЕ 

81. РеІегаЬигд, Хетѵзку Рг. ЛІ* 14. 

АКСНІТЕСТУВЕ еі РЕСОНАТКЖ 

сіез врс^иев 

Іоиіз XIV., іоііііі XV. ві І.оііі$ IV 

аи Раіаів сіе 

ШТШШЕАН 

сіеззіпёез &гаѵёев еі ассотра&пёез (Тип іехіе 
Ывйогщие & ЛевсгірШ раг 

К. РГп ог. 

Тгоізіёте ѵоіише. — Гогтаѣ Еоііо. 

Ргіх 105 К Ъ 1. 


ѴоггаЬЬір; іо <іег ВисЬЬапсІІип^ ѵоп 

САНЬ В I С К Е К 

8 ь. РеІѳгвЪпгд, Веѵѵзку Ргозр. Н. 14. 

•Т. Т II В N Е В 

МОХІШЕХТАЬЕ 

РКОЕАНВАНТЕИ 

РАЬАІЗ, ѴІЫіЕЯ и. 8СНЬ088&ЕВАПБЕ 

Зегіе I. — 50 Таіеіп. 

ІХНАІ/Г: 

8с1і1озз Зіогйаіѳп. — 8сЫозз ІдтсПіатт.—Ѵіііа 
Мшчлѵ. — Ѵіііа ЬеЪес1іпо\ѵ. — Ѵіііа ЗигкоіГ. — 
Раѵіііоп ипсі ЕіпіЫпѣзіЬог сіег Ѵіііа Возіраі. — 
Раіазі; Вогоѵѵзку. — ЗсЫозз Тагіпзкі. — Сазіпо 
іп СагІзіасВ. — ЗсЫозз Веііеѵие. — РаІазЪ Коэ- 
віакоѵѵ. — ЗсЫозз Региголѵзкѵ. — Ѵіііа Ваг&а. — 
Іпвеіраѵіііоп ѵоп ЗсЫовз Веііеѵие. 

Еоппаѣ Гоііо. 

Ргеіз ВЫ. 48. 


ЗоеЬеп Ьесрппі г и егзсЬеіпеп ипсі ізі сІигсЬ сііе ВисЬЬапсіІипд ѵоп САВЕ ВІСКЕВ 
51. РеІегзЪигд, Иеѵузку Ргозресі Ж 14 ги ЬегіеЬеп. 

БІЕ 

АЕСНІТЕКТІІЕ БЕК КЕМІ38АГГСЕ 

ш 

Т О 5 С А N А 

ЫАСН БЕЫ МЕІ5ТЕК.К СЕОКОЫЕТ 
сіагдезЕеИі іп йен Ііеіѵогга^епсізіеп 

КІКОНЕ^ РАЬАЗТЕЫ. ѴІЬЪЕК ШБ МОШИШТЕИ 

ѵоп Пег 

СЕЗЕІХ5СНАРТ $АЫ СІОКСІО ІЫ РЕОКЕЫ2 

МіІ^ІіесІег: А. \ѴіПтапп, Ргіесіг. Оііо ЗсЬиІге, Р. НегіІзсЬеІ, Н. Сзеіі. Мііѵѵігкепсіе: 
К. Наіітапп, Раиі Кигг, К. Веппег! *(*, К. Рогепг, \Ѵ. ЗсЫеісЬег. 

Негаизде^еЬеп ипсі \ѵеііег&ѳШ1иѣ ѵоп Вагоп Н. ѵоп ѲеутііИег ипсі Л. ЛѴЫтаіт. тіі аизПіІігІісЬет 
Шпвігігіет Тех! ѵоп Вагоп Н. ѵоп ѲеутііИег, АгсЬіІекІ. ЕЬгѳп- ипсі Согг. Міі^ІіесІ сіез гоуаі іпзьі- 
4иѣе оГ Ьгііізіі агсЫІесіз. — Зосіо Ьѳпѳтѳгііо сіеііа ге^іа ассайетіа ВаЙаеІІо. — Аззосіё согг. еігап- 
&ег сіе 1а зосіеіё паМопаІе <1ез апііциаігев сіе Ргапсе еіс. 

МіЬ еіпег ЕіпШігип& ѵоп Бг. Саіі ѵоп 8ТЕѲМЛХХ, БігесЬог сіез Ьауг. Сте\ѵегЬетизеит іп 
ІЧйгпЪег&. 

8БВ8СКІРТІ0Х8ВЕШХѲІШѲЕХ: 

Біе АгсЫЧесіиг сіег Вепаіззапсе іп Тозсапа ѵѵігсі іп зеіпег Ѵоііепсіипг итіаззеп: са. 300 Таі'ѳЬі | 
іп Стгозз Роііо (Іаѵоп са. 150 іп Тѵир^егзѣісіі и. са. 150 іп Ріюіоіуріе, са. 30 Во&еп Тех! тіЬ са 200 
Техіі 11 изігаііопеп. 

Баз ЛѴегк ѳгзсЬѳіпѣ іп са. 30 2\ѵізс1іѳпгаитеп ѵоп ип^еПіЬг 2 Мопаіеп аизги&еЪепсіеп ВіеГе- 
гип&еп а 38 ВЫ. 

.Тесіе Іде&гипд лѵігсі йигсЬзсЬшШісІі итіаззеп: 5 Кир?егк&№1п, 5 РЬоІоІуріѳп ипсі 1 Во&ѳп Техі 
тіЪ са. в— 8 ТехШІизІгаІіопеп. 

• ЫсГегип^ 1 ііе^і гиг Еіпзісііі аиз. • 


ЗоеЬеп егзсЬіеп ипсі І 5 І сІигсЬ сііе ВисЬЬапсІІип^ ѵоп САВЬ ВІСКЕВ. 5і. Реіегз- 
Ьиг", Ке\ѵзку Ргозресі, Ж 14 , ги ЬегіеЬеп: 

МАЬЕКІЗСНЕ 

ыненбАцме мовемев іѵонненббе 

іп АиГпаЬтеп пасЬ сіег Маіиг 

Ьегаиз^е^еЬеп ипсі тіі егкіагепгіеп АиГзаІхеп Ье^іеііеі 
ѵоп 

. Р. Ь и 1 Ь іи о ж*. 

II. 5 е г і е : 

ЬіеГ. I. ІпЬак: Каізегі. ЕтрГап^ззааІ іт ВаЬпЬоГ ги Наппоѵег. 

БатепЬоисіоіг іт Наизе сіез Неггп ТЬ. НоГтапп. 

Зреізегіттег Пег Ргаи С. Кеітапп — МаппЬеіт. 

Наііе іп сіег Ѵіііа сіез Неггп ЫтЬиг^ег — Ьеіргі^. 

Воисіоіг сіез Неггп ВозепЬег^ — КагІзгиЬе. 

Ргеіз 3 ВЫ. — Ьіе§ 1 : гиг АпзісЬі аиз. 


Продается въ Книжномъ Магазинѣ 

КАРЛА РИККЕРА 


въ С.-Петербургѣ. 


Невскій просп., № 14. 


ЛѴІЕКЕК 


МСШІІМЕКТАЬ-ВАН'ТЕН. 

Егзіег Вапсі. 

Егзіе АЬПіеіІип^: К. К. НоГ-ОрегпЬаиз. 

^ѵѵеііе АЫЬеіІип^: К. К. ^из 1 :ігра 1 а 5 ^:. 

Іп гѵѵеі еіедапіеп ІѴГарреп ^г. Роііо. 

Ргѳіз 8Е, 150. 


































ВЪ КНИЖНОМЪ МАГАЗИНЪ 

К. Л. РИККЕРА 

продается большой выборъ русскихъ клас¬ 
сиковъ въ изящныхъ и прочныхъ перепле¬ 
тахъ. 

Бѣлинскій В., 12 томовъ вь кален ко- 

ров. переп . 24 р. — к. 

Гоголь Н. В., 4 тома въ калепкоров. 

переил . 8 » 40 » 

2 т. въ '/а шагрен. перепл . 9 » 50 г 

4 т, ) > > > .... 12 > — » 

Гончаровъ, И. Л. 8 томовъ въ ка- 

ленкор. перепл.19 > — » 

8 т. V* шагр. перепл.30 > — > 

Грибоѣдовъ, А. въ каленкор. перепл. 2 » 8% » 

въ V* шагрен. перепл. 4 » 25 ъ 

Данилевскій, Г. И. О т. въ калеек. 

перепл.. 10 » 70 » 

Достоевскій, В. М., 14 т. въ кален¬ 
кор. перепл.40 » 50 » 

Жуковскій, В. А., 6 т. въ каленкор. 

перепл.13 » 50 » 

Лермонтовъ, М. Ю* 2 т. въ каленк. 

перепл. 5 » 70 » 

въ V» шагрен. перепл. ... 8, 9 и 9 > 50 » 

Некрасовъ, Н. А., 4 т. въ каленкор. 

перепл.12 » — » 

Потѣхинъ, А. 6 т. въ каленк. перепл. 16 » 50 » 

Пушкинъ, А. С., 6 т. въ каленкор. 

перепл.15 » — » 

6 т. въ V* шагрен. перепл. на веле¬ 

невой бумагѣ.. 26 > — » 

7 т. въ каленк. перепл. 16 > — » 

въ V» шагрен. перепл.26 » — » 

Толстой, Л. Н., 4 т. въ каленкор. 

переил. 10 » 60 » 

Л., 11 т. 6ъ каленкор. перепл. . . 26 » — > 

Тургеневъ, И. Г., 10 т. въ каленкор. 

перепл.23 » 50 > 

6 т. въ V* шагрен. перепл. . . 30 и 32 » — » 
Первое собраніе писемъ И. С. Турге¬ 
нева, въ каленкор. перепл. . . 3 » 25 :* 


Ѵоггаііііц іи сіег ВисЬЬапсІІишІІипц ѵоп 

САНЬ НІСКЕН 

8і. РЕТЕКЯВИКС, Хеѵѵякѵ ІѴояресІ 14 

РКАШІЙТВ РНІѴАТВАОТІШ 

АИЕ БЕК Т ХЕИЕХ ВОІЛ,ЕѴАКІ>8 

іп В ВО 55 ЕІ_ 

гчапяід ТаГеІп іи Роі. — І’гоік 80 КМ. 


Открыта подписка на 1880 годъ 


XVII-й годъ. 


„НИВА“ 


ХѴІІ-й годъ. 


иллюстрированный журналъ литературы, политики и современной жизни 

выходитъ еженедѣльно, т. е. 52 номера въ годъ (болѣе 2000 гравюръ, рисунковъ и чертежей 
и 2400 столбцовъ текста) съ особомъ даровымъ ежемѣсячнымъ приложеніемъ 

дПДРИЖСХИХЪ МОД*Ь м - 

(около 500 модныхъ гравюръ и рисунковъ бѣлья, 400 выкроекъ въ натуральную величину и 

350 рисунковъ рукодѣльныхъ работъ) 

и многими другими преміями. 

Подписка принимается въ С.-Петербургѣ , въ конторѣ Редакціи , Невскій 

проспектъ , д. Л? 6. 

Подписная цѣна на годовое изданіе „НИВЫ“. 

Безъ доставки въ С.-Петербургѣ 4 - р. — К. 

Съ доставкою въ С.-Петербургѣ . . 5 ^ 50 ^ 

Безъ доставки въ Москвѣ черезъ 
отдѣленіе конторы »ІІивы< у II. Н. _ 

IIсчкопской, Петровскія линіи . О ^ ^ 

>НИВАі, поставивъ себѣ эадачею быть настоящимъ русскимъ журналомъ для семейнаго 
чтенія, неуклонно идетъ по избранному пути, а потому п не считаетъ нужнымъ прибѣгать къ 
какимъ-либо рекламамъ. 

Главною нашею преміею на будущій 1886 годъ будетъ большая олеографическая картина, 
напечатанная масляными красками, точно такого-же формата, какъ и въ предыдущіе 1882—5 гг., 
подъ названіемъ: 


Съ пересылкою въ Москвѣ и въ дру¬ 
гихъ городахъ и мѣстечкахъ Им- ~ 
періи .Ь р. К . 

За границей. .8 ^ ^ 


ГАДАНЬ 


Оригиналъ картины написанъ нашимъ знаменитымъ художникомъ, профессоромъ К. Б. МА¬ 
КОВСКИМЪ. 

Содержаніе картины слѣдующее: Изъ дверей богатаго боярскаго дома выходятъ двѣ молодыя 
дѣвушки въ сопровожденіи своей мамки и просятъ встрѣтившуюся у крыльца цыганку погадать 
имъ. Выраженіе лицъ, блескъ яркихъ праздничныхъ костюмовъ того времени, прелесть пейважа 
— все это выполнено со свойственнымъ художнику талантомъ. 

Оригиналъ картины и копія съ нея выставлены въ конторѣ Редакціи »НИВЫ«. Копіи 
выставлены также во всѣхъ губернскихъ городахъ Россіи. 

Для будущаго 1886 года мы заготовили массу художественно выполненныхъ гравюръ 
лучшихъ художников!, и граверовъ и рядъ капитальныхъ литературныхъ произведеній 
нашихъ лучшихъ писателей, а именно: И. С. Тургенева (послѣди., посмерти. произведевіе), 
В. С. Соловьева, Графа Саліаса, К. К. Случевскаго, А. II. Майкова, Н. Н. Каразина, 
В. И. Немировича - Данченко, Я. II. Полонскаго, II. П, Гнѣдича, Н. Д. Ахшарумова, 
Е. Кирилова, А. Я. Максимова, II. Успенскаго, II. Петрова, II. Моренаго, В. II. Желв- 
ховской и МН. др. 

С.-Петербургъ. Иядатель »НИВЫ«: А. Ф. МАРКСЪ. 


/и ЪеяіеЬеп сіигсіі сііе ВисЫіапс11іт§; ѵоп 


С А В І_ К I С К Е В 

81. РеІегйЪиг#, Келѵ&ку Ргокрес* Кг. 14 

АКСНІТЕКТ0М8СНЕ ВОЕКВОСЕМ 

еіпе Заттіипо’ ѵоп Апзісіііеп пш8ІегоііШ#ег Ватѵегке. 


Еипйсіізі 1‘ііг йеп Еасіітапп Ъезіітті, хѵеіеііет зіе еіп геісЫіаШ&ез 
Маіегіаі гит Еп1\ѵег1еп зШ&егесМег Еадайеп (ІагЬіеІеІ, Ііаі сііезе 8атт- 
Іипе; аисіі іп (Іеп Кгеізеп сіез ^гоззегеп, кипзШеЬепйеп РиЫікитз гаііі- 
геісѣе Егеипсіе ^еіипсіеп. Іп 4еп Еатіііѳп лѵегсіѳп (ііе «Агсііііесіопізсііеп 
ВіЫегЪо&еп» ѵіеііасіі 2 и Ѳезсііѳпкеп ап .щп&еге МіІ&Несіег, лѵеіеііе зіеіі 
сіет ВаигасЪе лѵііітеп \ѵо11еп, ѵепѵепсіеі, иші іп 4ег Тііаі зііиі (ІіезеІЪеп 
Іиѳгги §ап 2 Ьевошіегз 211 етрІеЫеп, (1а сііе 8атт1ип& пт* зоіеііе АЬЬіІ- 
«Іипкѳп епіііаіі, ѵѵеіеііе ^ееі&пеі зіші. 4іе АизЫИпп^ еіпез &иІеп Ое- 
зсЬтаскез ІеЫіаІІ 211 Ібтегп. 

Біе Ъіз з'еігі егзсіііепепеп 6 НеІІѳ ІіаЪеп 1о1&еп<1еіі Іпііаіі: 

НеП 1. 

Паи 1. Баз Іпдепіеиг-ОіепзідеЬаибе іп Вегііп. Агсіііѣекѣ: (тбс1екіп8\ 
з 2. НбіеІ Аіехапсіегріаіг іп Вегііп. Агсѣііекіеп: Кагі 2ааг ипсі ѵоп 
Но 1 зі иші Магіепз. 

3. РозНикгдеЬйибе іп Вегііп. Агсііііекіеп: Тискеппапп иші Вескег. 

4. Баз КгітіпаІдегісНіз-беЬаибе іп Вегііп. Агсііііекіеп: Неггтапп, 

Ьогеп 2 иші Веітапп. 

5. АпЬаІІег ВаііпИоі іп Вегііп (ЕтрІап&з^еЫішІе иші Ѳйіегехрейіііоп). 

АгсЬіІекІ: Егапг 8сЬ\ѵес1иеп 

6. 2\ѵеі ЬапбИаизег іп (тгозз-ЪісІіІегІеІсіе Ьеі Вегііп. 

7. Баз РаЬег’зсНе Наиз іп Вегііп. Агсііііекі: Напз (тгіезеЪасІі. 

8. Ѵіег ЬапбИаизег іп Йег Бш^е^епсі ѵоп Вегііп. 


Віаи 9. Епілѵигі 2 x 1 ѳіпѳпі АиззісИізіЬигт ѵот Агсііііекіеп О. 8МеЫ. 

» 10. Без^ІеісЬеп ѵот АгсЬіЬекіеп Обгге.ч іп БііззекІогГ. 

Н ѳII 2. 

» 11. Раіаіз Вогзід іп Вегііп. АгсЬііекІ: Ьисае. 

» 12. Беіаіі 2 и Віаи 11. 

» 13. РогіаІ Йез ТИіеІе-ѴѴіпкІег'зсНеп Наизез іп Вегііп. АгсЬііекіеп: ЕЪе 

ип4 Веп(1а. 

14. МоНпНаиз іп МадіІеЬигд. Агсііііекі: Е. Ніігіеі. 

15. ѴіІІеп іп ІА/іезЬабеп. 

16. \ѴоІіпНаи$ іп МадгіеЬигд. Агсііііекіеп: Бпйе ипй Восктапп. 

17. Біе Іегизаіетег КігсЬе іп Вегііп. Агсііііекі: Е. КпоМаисІі. 

18. Наирірогіаі 4ег Іегизаіетег КігсИе. (Беіаіі 211 Віаи 17.) 

19. Біе ОапкезкігсЬе аиі <1ет АѴебсІіп^зрІаіге іп Вегііп. Агсііііекі 
ОгМі. 

20. Біе Вигд СосЬет а. й. ІѴІозеІ. Агсііііекі: Й. С. Казсіійогі. 

НеП 3. 

21. ѴіІІа 8іеіап іп Вегііп. АгсЬіІекІ: Ь. Неіт. 

22. МіИеІЫаи йез 2еидІіаизез іп Вегііп. АгсЬіІекІеп: Мегіп§, 8сЫіі1е 
Агсііііекі: Оойекіп^. 

23. МіИеІЫаи сіез Іпдепіеиг-ОіепзІдеЬаисіез іп Вегііп. (Беіаіі 211 Віаіі 
иші .Теап (1е В о (11. 



































В1аі124. №ие КігсНе іп Вегііп аиі* (Іеш Оепзйагшептагкі;. 

> 25. ЮоНп* иші СезсНаНзНаиз іп Вегііп, Магк&га&пзігаззѳ 39—40. 

АгсЬіІекІеп: Каузег иші ѵ. ОтоззЬеіт. 

26. \ѴоИпНаи5 іп Вегііп, Ьеірхіе^ег Ріаіх 15. АгсЬіІекІеп. ЕЬе иші 
Ве п4а. 

» 27. ЬеНгіег ВаЬпЬоі іп Вегііп. Агсііііесіеп: Ьепі, ЗсЬоІх иші Ьа 
Ріегге. 

28. СепегаІзіаЬз - СеЬйиіІе іи Вегііп. АгсЬіІекІеп: Еіѳізсіііп^ег, 

Ѵоі&іеі иші Сгб4екіп&. 

29. АНез Мизеит іп Вегііп. АгсЬіІесі: ЗсЬіпкеІ. 

30. ІѴаііопаІ - СаІІегіе іп Вегііп. АгсЬіІекІеп: Зійіег, Зігаск иші 

ЕгЪкат. 

НеіЧ 4. 

» 31. ЗІ.-РаиІзкігсИе іп 8сЬ\ѵегіп. АгсЬіІекІ: Тіі. Киі&ег. 

32. ЗсМозз хи Зсіпѵегіп. АгсЬіІекІеп: Бепііег иші 81іі1ег. 

33. \ѴоНпЬаиз /и Вегііп. АгсЬіІекІ: ЗееПп^. 

34. 8і.-6егеопзкігсНе хи Коіп (Озізеііе). 

» 35. Вот хи Коіп (Хоічізеііе). 

» 36. 8и(ірог1аІ аш йот хи Коіп. 

» 37. МіНеІзсИіН іт Эот хи Коіп. 

38. Мизеит хи Коіп. Агсііііекі:: Реііеп. 

39. РозідеЬйисІе іп ВиЬгой. АгсІіііекГ: Ніп4огЬ 

40. РозІдеЬНисІе хи КетзсЬѳі4. АгсЬіІекІ: Н і п (1 о г 1“. 

Ней 5. 

» 41. АрозіеІкігсИе іп Коіп. 

> 42. ЗІ.-МісЬаеІзкігсНе іп Вегііп. АгсЬіІекІ: 8о11ег. 
э> 43. Овгііігег ВаНпНо! іп Вегііп. АгсЬіІекІ: ОгіЬ. 

44. ЖоНп- шпі СезсНаПзЬаиз іп Вегііп. АгсЬіІекІ: НагІип°г. 


В1а1145. \Л/оІшИаиз іп Вегііп. АгсЬіІекІ: Нѳіт. 

» 46. (Іо. » РгіеЬиз. 

» 47. (Іо. » Куіітапп и. Неу4еп. 

48. Наиз 4. зйсііз. СезашІзсНаИ іп Вегііп. АгсЬіІекІ: Нііхі#. 

49. КдІ. 8сНаизріеІИаиз іп Вегііп. АгсЬіІекІ: ЗсЬіпкеІ. 

50 ТесНпізсНе НосЬзсИиІе хи СИагІоНепЬигд іп Вегііп. АгсЬіІекІеп: 
Ьисае, Нііхі^ иші К,азс1і4огі\ 

Ней 6. 

51. 2іопзкігсИе іп Вегііп. АгсЬіІекІ: Огііь 

52. \ѴоЬпЬаиз іп Вегііп. АгсЬіІекІ: Неі4еске. 

э 53. (Іо. » Ніиіе. 

* 54. ѴіІІа іп Ітг.-ІлсЫегі*е14 АгсЬіІекІ: Ніиіе. 

55. Жоііпііаиз іп Вегііп. АгсЬіІекІеп: Ни4е и. Нѳиіеске 

> 56. Зіеіііпег ВаИпНоІ. АгсЬіІекІеп: 8іеіи. Виззе и. Вгиііп. 

> 57. ЬапсіѵѵігіИзсИ- НосНзсІіиІе іп Вегііп. АгсЬіІекІеп: Тіе4е и. РгоЬеІ. 
58. СНет. І_аЬогаіогіипі 4. Тесііп. НосНзсІіиІе іп С1іаг1оіІепЬиг§;. АгсЬі¬ 
ІекІеп: Ьисае, Нііхі# и. К,азсЬ4огі*. 

» 59. НаирірогіаІ (ІеззеІЬеп. 

» 60. МіШегег 2еіі 4ег ЗеііепапзісИі и. ТесНп. НосНзсІіиІе хи СЬагІоІІѳп- 

Ьиг§ 

2и Ъетегкеп ізі посЬ, (Іазз (Не «Агсііііекіопізсііеп ВіЫегЬо&еп ѵоп 
, 1 ‘еіхі ап Ьіз аиі ХѴеіІегез пиг Багзіеііші&еп ѵоп аиз&еіигіеп Ваиѵѵегкеп 
епіііаііеп \ѵег(1еп. 

Ргеів рго Ней ѵоп ,)е 10 ВІШегп: I р. 20 к. 

.Те4ез Ней зо\ѵеіІ 4ег ѴоггаіЬ геісЬі, еіпхеіп хи ІіаЬеп, ^е4осЬ 
>ѵег4еп (Ііе іп 2икипЙ егіоІ&еіЫеп Отаііз-Веііа&еп пш* 4еп АЪоппепІеп 
^еііеіёгі. 


ІЬТІЕТХ ЕК8СНІЕ1ТЕІТЕ 

лѵеіеііе іп 4ег ВиеЫіап41иіі& ѵоп 

С А К Ь КІСКЕК 

іп 8т. РЕТЕЕЗВИКО, N е \ѵ з к у Рговрекі № 14 

ѴОГГ&Шо* 8І1КІ 


Ашегісап тасЫпегу аші Іооіз. 248 р. 4°. Ьошіоп. 1р. — 

Лгсіііѵ Г. гаііопѳііе 8іа41еепІ\ѵа88егші§\ Нгз^Ь. ѵ. СІі. Т. Ьіегпиг. Н. 3. 

8. 153- 225. Вегііп. 1 р. 68. к. 

Ваііііііг, С. Л. М., Б. МеіаШіийепкипНе. (телѵіппшіе: (1 МеЫІе и Раг- 
зіеііипё: ііігег ѴегЬішІип^еп іп. (1. Нииеіпѵегкеп. 627 8. ш.371 Ноіхзсіь 
Вегііп. 9 р. 60 к. 

Веекегі, ТИ., ЬеіЙшІеп х. ЕізепІіийепкипНе. 416 8. ш. 155 НоІхзсЬп. и. 

3 ШЬо^г. ТаМп. Вегііп. 5 р. 40 к. 

Воск, Л., Б. Раріег-ЗЪегеоіуріе пі. е. Апііап^ 4. Сеі 1и1оі(1-8^егоіуріе. 147 8. 

ш 47 АЬѢіИ. Ьеірхі^. 2 р. 40 к. 

Саггіа^с-Вгаіѵіп^.ч 1885. А. Шск. Ьошіоп. 4 Нейе. 13 р. — 

І)епу ? ЕЛ., Біѳ гайопеііе Неіхип^ иші ЫіЙип^. 114 8. іп. 41 НоІхзсЬп. 

Вегііп. 3 р. - 

ІИеігіеіі, Е., Б. Вштаіегіаііеп (1. Зіеіпзйаззеп. ВезсЬаЙепІіеі!;. Ѵогкот- 
теп и. (теѵѵіппи^ (ІегзеІЬеп. 289 8. іп хаЫ. АЬЬіЫ. Вегііп. 9 р. 60 к. 
ЕІігсіпѵегіІі, I. ѵ., Баз ЕізепЬШепѵѵевеп ЗсЬѵѵеНепз. 128 8. пі. 12 ІііЬо^г. 

Таіеіп и. 3 ТаЬеІІеп. Ьеірхі^. 5 р. 10 к. 

Всгііапі, IV. Р., Б. Наиз-КапаНзаІіоп. 36 8- — 72 к- 

(*еіхе, О. ѵ., МШШі*, Ѵег\ѵеп(1ііп§: (Іег ЕІекІгісіШ аіз ЬісЫ и. КгаЙ. 

136 8. іп. 3 Таіеіп. Кагізгиѣе. 1 р. 80 к. 

ПгачІюГ, Р., ТЬеогіе (1. КгаЙзшазсЬіш п. ІТ^. 1.160 8. (срН іп 5 Ы’^еп). 

ПашЬиго;. 2 р. 40 к. 

НаіиІІиісІі <1. Ваикіпміс. Е. зузІешаЬ. и. ѵоІІзШшІ /изаттепзіеііип? 4. 
КезиВаіе (1 Ваіпѵівзепзсііаііеп т. 4. хи^еііогіг НіШзѵѵіззепзсЬаІ'еп. Тп 
3 АЪШ^еп. АЬіЫ. I. НиИ’злѵіззепзсІіаЙеп Ваикип4е. В4. I 1180 8 ш. 
ейѵа 1100 НоІхзсЬп. и. 4 ЕагЪеп4гиск1аМп ^еЬ. Вегііп. 13 р. 50 к. 
ІІагсоіігі, И. Е. V., НаггЬоигз ап4 (Іоскз. іЬеіг рііузісаі іасіигез, Ьіз- 
Іогу сопзігисііоп едиіртепі, ип4 таііепапсѳ. 2 ѵо1з Ьоип4 Охіог4. 

16 р. 25 к. 

Иаіои 4е Іа ОонріІЩге. М., Стгитігізз 4. Аи^Ьегейип§:8кип4е. Аиіогіэ- 
ПеЬегз. у. Л г . КаизсЬег. 200 8. т. 93 НоІхзсЬп. Ьеірхі§-. 4 р. 80 к. 

Иаисг. I. Кійег ѵоп, Біе Ебг4егтазсЬіпеп 4ег Вег§-\ѵегке. З-іе АиП. 

872 8. Ьеірхі^-. 24 р. — 

ІѴіг.чсЬ, Л., еі. А. Всѣіхе, Ьедопз зиг Іез тасЬіпез і\ ѵареиг. Т. I. іазс. I. 

503 р. аѵ. ип аЫаз 4е 7 рі Роі. Рагіз. 10 р. — 

Ноіхпег, Н., ТаЬеІІеп х. Вегес1іпші§: (1. АизЬеиіе а. 4. Маіхеи. х зассЬаго- 
теігізсЬеп Віег Апаіузе. 11!) ^еЪ МііпсЬ^п. 2 р. 70 к. 

ІІпзпік, Лас., 4. 2іпкаІхип^. СЬеші^гарЬіе, 2іпкоіуріе. 185 8. іп. 

16 АЬЫ14. и. 4 Таіеіп. ЛѴіеп. 1 р. 80 к. 

Казнпег, 6., Тзі іп БеійзсЫашІ еіпе Ргобисііоп ѵоп КаиізсЬиск тогНсЬ. 
^езііііхі а 4. АпЬаи еіпЬеітізсЬег СиКигрЙапхеп? 47 8. ш. е. Таіеі. 
Вгсзіаи. — 90 к. 

Кіск, IV., и. О. 8сІпіЬсгі, Б. ргаскйзсЬе ЛІоЪеІііясЫег. Е. 8аішп1ип§- 
І^гбззІепіЬеіІз аиз^ейіЬйег АгЬеіІеп іп. Беіаііз іп пайігІісЬег Бгоззе. 
III 8егіе. Еоііо іп Марре. 8іии&агЬ 15 р. 60 к. 

Мах/оссЫ, В., Меіпогіа'г ІесЬш^ие ипіѵегзеі. 421 р. аѵ. 200 і’і^-. Рагіз. 

I 3 р. 25 к. 

Міііе, А., Аззаіпіззетепі: 4ез ѵіііез раг Гѳаи, Іез ёо-оиіз, Іез чтіегаііопз. 

271 р. Рагіз. 12 р. 50 к. 

Хсшиаші, К., Б. МаЫтііЫепЪеІгіеЬ. 2-Іе Аиі’1. 228 8. т. е. Аііаз ѵ. 

39 Еоііоіаіеіп и. 17 НоІхзсЬп. АѴеітаг. 8 р. 10 к. 

; Рагашеііс. Ь'ай4е (Іёсоиѵгіг Іез зоигсез. 3-е (*4Н;. 423 р., Рагіз. 3 р. 25 к. 

РісіеІ, В., Кеие Ка11:регхеи^пп§-8та8сЬіпеп.43 8. т. 1 НМю^г ТаГеІ. Ьеір- 

ѵл%. — 90 к. 


РгіѵаіЬаиіси, Ргаешіігіе, аиі* 4еп пѳиеп 
іеіп. Роі. іп Марре. Вегііп. 
РпЫІкаІіопеп 4. Сепігаіѵегеіпз ЬеІ^ізсЬег 
В4. I (тг. Роі. Вегііп. 

ВаіІіЬаиз. 4. пеие. хи Вегііп егЬаиЬ ѵоп Н. 


Вои1еѵаг4 іп Вгііззеі. 20 Та- 
30 р. — 

АгсЬіІесІеп. Иене Ро1§:е. 

16 р. 80 к. 
Р. \Ѵаезетапп. Тех! ѵоп 


Ь. А. Меуег. XXIX Таі*е1п. (тг. Роііо. Вегііп. 36 р 

ВапсЬГпзз, ЕІ, ХѴі4ѳг8іап4 ип4 Мазсіііпепіеізіип^ 4ег БаіпрІзсЬііІе. АЬ- 
ггеіеііеі ѵоп 4еп ѴегзисЬеп га. 4. >(тгеу1іоип4*. 60 8. д-еЬ. Кіеі. 

2 р. 40 к. 

ІіеісЪе, Н. ѵ., Ап1а§-е и ВеІгіеЪ 4. Багарі’кеззеі. В4. I. (іп 2 В4еп. еріі.) 

3-1е АпП. 212 8. Ьеірхі#. 4 р. 20 к. 

Ніеізсіісі, II., ЬііЙип^ и Неіхип^ ѵоп Зсііиіеп. 95 8. и. 100 8. ТаЬеІІеп 
га. 36 Таіеіп. Вегііп 5 р. 40 к. 

ІМѵоі, Е. Е., Босігаазіе. ТгаіІё (Гапаіузе 4ез зиЬзіапсез гаіпёгаіез. 2-е 
ё4Н. 2 ѵоіз. 575 & 675 р. Рагіз. 25 р. — 

К о Ьі п. чоп, Н. Р., Б гааІегізсЬе ЕіТесі. і. 4. РЬоІо^гарЬіе. 175 8. ш. ІПизіг. 

НаІІе. 2 р. 40 к 

Ноз.чшііз.чіег, Е. А., ЬеЬгЬисЬ 4 ѴегагЪеіІіш«- 4. Хар1іЬІіао4ег 4. Ег4о1ез 
аиі* ЬеисЫ- и. ЗсЬшіегоІе. 106 8. га. 27 АЬЫ14. \Ѵіеп. 1 р. 20 к. 
КііЫшапп, М., \ огЬгіі^е ііЬег СтезсЬісЫе 4ег ІесЬпізсЬеп ЛГесЬапік и 4. 
4агаіЬ іп 2изаттепЬап^ зІеЬеп4еп таіЬетаіізсЬеп ЛѴіззепзсЬаЙеп. 
553 8. іп. 85 НоІхзсЬп. и. 5 РогігаіЬз іп 81аЫз1ісЬ. ^еЬ. Ьеірхі^. 

8 р. 40 к. 

КііЫшапп, К., НашИтсЬ 4 піесЬапізсЬеп АѴаггаеіЬеогіе В4 И. Ы^ - . 3. 

(8сЫизз ѵ. В4. II). 8. (09—1001. Вгаип8сЬ\ѵеі^. 6 р 

8еЬоск, К., Апіеіит^ х. АизйПтт# и. ѴегапзсІіІа^ип^ 4ег МазсЬіпеп- 
Ъаиіеп 148 8. гаіі 6 Таіеіп. Вегііп. 1 р. 65 к. 

8сЬшнН, О. IV. О., Біе хеіеітегізсііе АизйПиип^ 4ег Ваихеісішип^еп ш. 
Вехііо- аиі* 4іе ілгЬі^е Багзіеііип^ и. (Ііе 8с1іаШеі*ип^. 24 8. т. 59 Рі^ 
Ьеірхіо;. 1 р. 68 к 

8ісГап, А., 4іе РаЬгікаііоп 4ег Каиізсішк- и. Ьеігагаазз Турен, 8іепіре1 
и. Бгискріайеп зо\ѵіе 4. ѴегагЪеіит^ 4. Когкепз и. 4ег КогкаЬШІе 
309 8. тіі 65 АЬЫ14. ЛѴіеп. 2 р. 40 к 

81еѵеп.чоп, Тіі. Біе ІПипііпаііоп 4ег ЬеисЫЬііггае. Хеие ѵѵоіііі. Аиз§-. 

248 8. тіі 16 Таіеіп. Ьеірхі#. 3 р. 60 к. 

81ІСГ, Н. Айз теіпега 8кіххепЬисЬ. АгсЬіІесІопізсЬе Ігеізезітііеп аиз 
РгапкгеісЬ Ыд*. I. Роі. (еріі іп 10 Ь%еп.) 8іиИ^агІ. 3 р. 

Тоіііап.чсн, А. и. Ь., Стгап4 зирріепіепі Іо іЬе ІесЬпоІо^ісаІ (іісііопагу ш 
Иіе еп^іізіі ^еггаап и. ігепсіі Іап^иаргез. 117 р. Ьеірхі^. 60 к. 

Топгпіег, Р. сі Л. (1с Кіоіз. Ь’агі 4е (Іёсоиѵіег Іез зоигсез ргоргез А 4оп- 
пег паіззапсе й 4ез Іопіаіпез .іаііііззапіез. 48 р. аѵ. 6 рі. Рагіз. 65 к. 
ѴсгЛеІІсі, Л., Оеоіпеіг. НашІЬисЬ Йіг Тарехігег. Міі 65 Таіеіп. Ы&. 1. 

Роііо. (еріі. іп 8 Ыдеп) Вегііп.. 5 р. 40 к. 

ѴсгхеісЬпіз.ч (1. КііЬеи/іісксгГаЪгікеп п. КаІГіисгісіі іп Кпз.чіаші. ,ТаЬг§;. 

II 18Я5—1886. 48 и. 57 8. Ма&4еЪііг#. 3 р. 60 к 

Ѵіѵагех, II., Сопзігпеііоп 4ез гёзеаих ё1ес1гі<]иез аегіепз еп Шз 4е Ьгопхе 
зііісіеих 2-1е ё(1іІ. 175 р. Рагіз. I р. 50 к. 

ЛѴагіііёг, (I. Е., Но\ѵ Іо 4гаіп а Ьопзе. Ргасіісаі іпіоггааііоп іог Ьоиззе- 
Ьо1(1ег8. 222 р., Ъоип4. Хелѵ-Уогк. 4 р. 35 к. 

\Ѵс11ег, К. ѵ., Г Есіаіга^е риЫіс раг Гёіесігісііё. 144 р. аг. Рагіз. 1 р. 
ѴѴІпкІег, Е., Ѵогігй^е ііЬег ВгискепЬаи ТЬеогіе 4. Вгііскеп. Н. I Аеиззеге 
КгаЙе 4. Ваікепіга^ег. З-Іѳ АиЙ. 356 8. тіі НоІхзсЬп. \Ѵіеп. 9 р. 60 к. 
Уайтомъ, У. Г., Руководство по теоріи кораблестроенія. 876 стр. въ Пе¬ 
тербургѣ. 5 р. 


Дозволено цензурою (’.-ІІетербургъ. И) Декабря 1885 года. 


Типографія Эдуарда Гопігв, Вознесенскій ?гр.. .V* 53. 

























Годъ XIV. 


«Зодчій» выходитъ ежемѣсячно въ 
объемѣ 5 листовъ чертежей и одного 
листа текста. Статьи (въ заказныхъ 
письмахъ) просятъ адресовать на имя 
редактора Эраста Павловича Деклерона, 
Забалканскій пр., д. 9, кв. 4. Для пере¬ 
говоровъ редакція открыта ежедневно 
(за исключеніемъ субботы и праздник.) 
отъ 2—з ч. 


ЗОДЧІЙ. 


Подписка принимается у издателя 
К. Л. Риккера, Невскій пр. 14 . Цѣна 
журнала «Зодчій» съ приложеніемъ 
«Недѣля Строителя» съ дост. въ 
С.-Петерб. за г. 14 р., за полг. 7 р. 
съ п* рес. въ другіе гор. за г. 15 р., 
за пслг. 7 р- 50 к.; для учащихся въ 
техн. учебн. завед. за г. 11 р. и 12 р.; 

за полг. 5 р. 50 к. и 6 р. 
Плата за объявленія— іо к. за строку 
петита (3 столбца въ страницѣ). 


<№><№> 9 и ІО. СЕНТЯБРЬ и ОКТЯБРЬ. 188В г. 


Днлрей ^іикифоровичъ ^Воронихинъ, строитель [-Сазансігаго собора въ 

Р-Р 


[ЕТЕРБУРГЪ. 


Старшій профессоръ архитектуры Академіи Художествъ Андрей 
Никифоровичъ Воронихинъ (р. 1759 г., *(* 1814 г.), прославившій 
свое имя построеніемъ Казанскаго собора въ С.-Петербургѣ, про¬ 
исходилъ, какъ извѣстно, изъ крестьянъ графа А. С. Строгонова. 
Имѣющіяся о немъ въ печати біографическія свѣдѣнія *) состав¬ 
лены главнымъ образомъ по оффиціальнымъ документамъ; послѣ 
А. Н. Воронихина не сохранилось никакихъ записокъ **), отно¬ 
сящихся до его жизни, не перешло въ его родѣ и никакихъ пре¬ 
даній. Мѣсторожденіемъ А. Н. Воронихина указывалось село Новое- 
Усолье ***), Пермской губ., Соликамскаго уѣзда, за годъ рожденія 
считался 1760 г. Извѣстно затѣмъ, что на 18-мъ году жизни, когда 
страсть Воронихина къ рисованію стала извѣстна графу Строго¬ 
нову, Воронихинъ былъ привезенъ для обученія въ Москву, и въ 
1786 г. 25-го іюня, когда Воронихину былъ 27-й годъ, онъ по¬ 
лучилъ отпускную. Въ Москвѣ Воронихинъ занимался подъ руко¬ 
водствомъ архитекторовъ Баженова и Казакова; въ лицѣ митро¬ 
полита Платона онъ нашелъ себѣ второго покровителя. Изъ 
Москвы гр. А. С. Строгоновъ перевелъ Воронихина въ С.-Петер¬ 
бургъ, а затѣмъ отправилъ съ своимъ сыномъ, гр. Павломъ Але¬ 
ксандровичемъ, путешествовать по Россіи и заграницу. По возвра¬ 
щеніи въ С.-Петербургъ, начинается дѣятельность Воронихина. 
Какъ шли молодые годы Воронихина до 18 лѣтъ, когда графъ 
Строгоновъ обратилъ на него свое вниманіе, остается, къ сожа¬ 
лѣнію, неизвѣстнымъ. Чрезъ это въ біографіи Воронихина имѣется 
пробѣлъ, который бы желательно выяснить, чтобы видѣть, какъ 
развивался талантъ-самородокъ при условіяхъ крестьянскаго быта. 
До самаго послѣдняго времени даже оставалось въ точности не¬ 
извѣстнымъ время рожденія А. Н. Воронихина. 

Въ апрѣльской книгѣ «Историческаго Вѣстника» за 1885 г. 
было указано нами, что годъ рожденія строителя Казанскаго 
собора А. Н. Воронихина, по всей вѣроятности, не 1760 г., а 
1759 г., и именно 17-го октября. Въ настоящее время, благодаря 
трудамъ и. д. архиваріуса Пермской духовной консисторіи Иппо¬ 
лита Порфирьевича Мостовенкова, можно будетъ признать 17-е 
октября 1759 г. за время рожденія А. Н. Воронихина. Въ имѣю¬ 
щейся за тотъ годъ метрикѣ А. Н. названъ не Воронихинъ, а 
Воронинъ; это давало поводъ сомнѣваться въ тожествѣ лицъ. 
Поэтому г. Мостовенковъ просмотрѣлъ по нашей просьбѣ испо¬ 
вѣдныя росписи, при чемъ фамиліи Ворониныхъ не оказалось 
вовсе, а Воронихины встрѣчаются ****): именно имена родителей 


*) Послѣднія, и наиболѣе точныя, и подробныя свѣдѣнія напечатаны въ 
«Русской Старинѣ» 1884г., октябрь; 1885 г., мартъ, и въ «Историч. Вѣсти.», 
1885 г., апрѣль. 

**) Мы у каліемъ на подобныя ваписки, оставленныя извѣстнымъ А. Л. 
Внтбергомъ («Русск. Стар.», 1872 г.), изъ которыхъ узваемъ (стр. 543), что 
графъ Строгоновъ, узнавъ отъ академика Воронвхина о признакахъ таланта 
въ Витбергѣ, способствовалъ принятію послѣдняго па казенный счетъ въ 
Академію Художествъ. 

***) Есть мѣстное преданіе, по которому А. Н. Воронихинъ родился въ 
деревнѣ Гурдино, находящейся въ 7 верстахъ отъ села Новое Усолье, а 
крещенъ въ Спасо-Преображенскомъ соборѣ въ Новомъ Усольѣ. 

****) Фамилія Воронихина прослѣжена до 1749 г., въ исповѣдной росписи 
за этотъ годъ эаписаны: Егоръ Анофріевъ Воронихинъ 68 л., жена его 
Марья Петрова 60 л. Дѣти ихъ: Степанъ 39 л., Иванъ 29 л., Стефанова 
жена Марья Тимофѣева 42 л. Дѣти Стефана: Никифоръ 20 л., Иванъ 13 л., 
Ѳекла 21 г., Параскева 9 л., Мавра 6 л. 


Андрея Никифоровича (приведенныя въ метрикѣ) и его брата 
Ильи; такъ, напр., за 1760 г. въ исповѣдныхъ росписяхъ Ново¬ 
усольскаго Спасо-Преображевскаго собора за 1760 г. показаны 
господъ бароновъ Строгоновыхъ дворовые люди и ихъ домашніе: 

№ 75 мужеска, Никифоръ Стефановъ Воронихинъ, 30 лѣтъ. 

Л* 113 женска, жена его Пелагія Иванова,— 28 лѣтъ. 

Л? 76 мужеска, сынъ пхъ Илья, 2 лѣтъ. 

Л® 114 женска, жилица ихъ дѣвка Мароа Ѳедорова Чиркова, 
23 лѣтъ. 

За 1764 годъ: 

№ 61 мужеска, Никифоръ Стефановъ Воронихинъ, 34 лѣтъ. 

№ 84 женска, жена его Пелагія Иванова, 32 лѣтъ. 

X? 62 мужеска, сынъ Илья, 6 лѣтъ. 

А® 85 женска, жилица дѣвка Мароа Чиркова, 27 лѣтъ. 

Поэтому въ метрикѣ Андрея Никифоровича, опубликованной 
нами въ «Истор. Вѣстникѣ», фамилія его Воронинъ написана 
ошибочно, по ошибкѣ переписчика того времени. Что такія 
ошибки возможны, понятно; но въ даннномъ случаѣ, когда при¬ 
шлось дѣлать разысканія объ Андреѣ Никифоровичѣ, съ его име¬ 
немъ встрѣтился еще недосмотръ стараго времени; именно имя 
его оказалось пропущеннымъ въ исповѣдныхъ росписяхъ, а вне¬ 
сенъ только братъ его, Илья. Вѣроятно, разъ это было забыто, 
такъ и шло далѣе по годамъ. Съ другой стороны, пропускъ имени 
Андрея Никифоровича въ исповѣдныхъ спискахъ, идущій изъ года 
въ годъ, наводитъ на мысль, не былъ ли Андрей Никифоровичъ 
взятъ малолѣтяымъ изъ родительскаго дома, и не кроется ли здѣсь 
начало его воспитанія. 

Обращаясь къ исторіи построенія Казанскаго собора, связан¬ 
наго съ именемъ А. Н. Воронихина, нельзя не обратить вни¬ 
манія на слѣдующія ошибочныя указанія. Въ «Историко - ста¬ 
тистическихъ свѣдѣніяхъ о с.-петербургской епархіи» (С.-Пб. 
1869 г.), въ главѣ о Казанскомъ соборѣ, стр. 129, гово¬ 

рится: «планъ составленъ былъ пмъ (т. е. Воронихинымъ) по 
образцу начертанному для парижскаго Дома Инвалидовъ русскимъ 
молодымъ художникомъ Баженовымъ, хранящемуся въ парижской 
Академіи Художествъ, съ подражаніемъ фасаду римской церкви 
св. Петра, въ уменьшенномъ видѣ», а въ выноскѣ къ этимъ сло¬ 
вамъ сказано: «по свидѣтельству покойнаго архитектора Плавова. 
См. также описаніе Казанскаго собора въ дѣлѣ соборнаго архиш? 
подъ № 17». Тутъ что ни слово, то нелѣпость. Вѣрное одно, что 
Баженовъ, въ бытность пансіонеромъ Академіи Художествъ за 
границею, сдѣлалъ своими руками модель храма св. Петра въ 
Римѣ. Но къ чему тутъ припутанъ Домъ Инвалидовъ — трудно 
даже придумать. 

Относительно проекта Казанскаго собора мы имѣемъ указаніе 
въ описаніи, современномъ построенію собора, именно: въ соч. 
„Ки88Іап(1 ипіег Аіехапбег бет Егзіеп. III Вб. VII ІлеГепіп{*“, 
на стр. 372, сказано: «Бег ^апге ЕпілѵигГ ипб Ріап біевез лѵігк- 
НсЬ ргасЫѵоІІеп ОеЪаибез гйіпѣ ѵоп бет НоГгаІЬ ТѴогопісЪіп, 
еіпеш 2оо;1іп^е бег Ьіезі^еп Акабетіе бег Кйпзіе, Ьег, бет аисіі, 
ипгег бег ОЪегбігекііоп без Ргазібепіеп біезег Акабетіе бгаіеп 
Віго^ополѵ, біе АизійЬгип^ йЬегІга^еп ізі». Описаніе построенія 
собора тѣмъ интересно, что оно составлено, какъ сказано, со 
словъ Воронихина; къ описанію приложена гравюра вновь строя- 
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щагося собора, исполненная въ 1804 г. (внизу гравюры помѣтка: 
ВаЬ и. Эгезйеп. 1804). На гравюрѣ соборъ изображенъ съ архан¬ 
гелами и обелискомъ. Эта гравюра представляется весьма рѣдкост¬ 
ною по времени и она на столько же древня, какъ гравюра, ис¬ 
полненная Алферовымъ въ 1804 г. п находящаяся у Д. А. Ровин- 
скаго. Въ описаніе гравюръ Казанскаго собора («Русск. Стар », 
1885 г , мартъ) указываемая нами гравюра не вошла. 

Остается неизвѣстнымъ, кѣмъ были изготовлены рисунки и 
планы Казанскаго собора, представленные на Высочайшее утверж¬ 
деніе. Въ «Описаніи Казанскаго собора» (архив. Каз. собора, 
дѣло № 17,) сказано только, что «Высочайше повелѣно было при¬ 
готовить различные рисунки и планы, изъ копхъ монаршаго 
утвержденія удостоенъ планъ архитектора Воронихина» (см. 
«Русск. Стар.», 1885 г., мартъ); но кто были составители раз¬ 
личныхъ рисунковъ и плановъ, остается неразслѣдованнымъ. 

Въ «Историко-статистическихъ свѣдѣніхъ о С.-Петербургской 
епархіи», въ цитируемой выше статьѣ о Казанскомъ соборѣ, 
глава II, говорится (въ выноскѣ), что «храмъ остался недостроенъ 
Съ южной стороны предполагалась такая же колоннада, какая 
устроена съ сѣверной». На чемъ основывается это мѣсто, неиз¬ 
вѣстно. Подлинныхъ плановъ Казанскаго собора въ архивѣ со¬ 
бора нѣтъ; существуетъ планъ, снятый съ патуры архитекторомъ 
Морганомъ и скрѣпленный 14-го апрѣля 1838 г. И дѣйствительно, 
мнѣніе о предполагавшейся южной колоннадѣ держится крѣпко. 
Но такъ ли это было въ проектѣ? Мы имѣемъ въ своемъ распо¬ 
ряженіи рукопись, переданную братомъ Андреемъ Алексѣевичемъ 
Воронихинымъ, подъ заглавіемъ: «Краткое описаніе церкви Ка¬ 
занской Богоматери, въ Санкт-Петербургѣ строющейся», слѣдов. 
рукопись, писанную въ началѣ нынѣшняго столѣтія, около 1805 г., 
и тамъ прямо сказано: «южная сторона представляетъ входъ въ 
церковь во всемъ совершенпо подобной сѣверному, но безъ кол- 
лонады». Кромѣ того у насъ имѣется чертежъ (весьма возможно, 
принадлежавшій Андрею Никифоровичу), гдѣ въ поперечномъ сѣ¬ 
ченіи собора нѣтъ южной колоннады, а на югъ отъ собора изобра¬ 
женъ планъ колокольни. 

Всѣхъ подлинныхъ (?) чертежей Казанскаго собора у насъ 7. 
Кромѣ упомянутаго, остальные изображаютъ: два — продольные 
разрѣзы собора; одинъ — внутренность собора (въ серединѣ ико¬ 
ностасъ и по бокамъ колоннады); еще два — рисунки купола въ 
первоначальномъ проектированіи ихъ, съ изображеніями еванге¬ 
листовъ. Затѣмъ, 7-й, изображаетъ фасадъ Казанскаго собора, 
писапный тушью и разчерченный по квадратамъ. Можетъ быть, 
этотъ чертежъ служилъ при работѣ барельефа Казанскаго собора 
на могил іі А. Н. Воронихина. Надо полагать, что всѣ эти чер¬ 
тежи — подлинные и, весьма возможно, принадлежали Андрею 
Никифоровичу Воронихину. 

На приложенномъ рисункѣ изображены: 1) чертежъ попереч¬ 
наго сѣченія собора, колокольни и обелиска; 2) видъ проектиро¬ 
вавшагося купола, но не исполненнаго; 3) видъ царскихъ вратъ, 
кои были назначены въ храмъ и находились въ немъ до замѣны 
ихъ впослѣдствіи (въ 1836 г.) серебряными. 

Помимо приведенныхъ рѣдкостныхъ чертежей Казанскаго со¬ 
бора мы имѣемъ «Объясненіе медали на случай сооруженія церкви 
Казанской Богородицы предполагаемой». Объясненіе это написано 
на полулистѣ бумаги и содержитъ слѣдующій текстъ: 

«Объясненіе медали 
На случай сооруженія церкви 
Казанской Богородицы 
предполагаемой 


На правой сторонѣ, два 
изображенія Государей Императоровъ 
съ надписями: 

Павелъ 1. Императоръ и Самодержецъ 
Всероссійскій. 

Александръ I. Императоръ и Самодержецъ 
Всероссійскій. 

На оборотѣ 

Геометральной фасадъ, соборной церкви 
Казанской Богородицы 
съ надписями: 
въ верху *) 

Твоя отъ Твоихъ 
внизу *) 


*) Въ текстѣ, слова: въ верху п внизу написаны тою же рукою, которая 
писала примѣчаніе. 


Во славу Пресвятыя Богородицы 
Начата въ 1801 
Окончена въ 1811». 

Внизу приписка, сдѣланная, по всей вѣроятности, рукою 
Андрея Никифоровича, съ помарками. Прочесть можно слѣдующія 
слова: 

«Примй: На правой сторонѣ надъ портретами одна госу¬ 
дарственная корона изображена; двухъ содѣйствіе для одного 
предмета». 

Имѣются и чертежи обѣихъ сторонъ медали, размѣромъ 6,3 
сент. въ діаметрѣ. 

Теперь приведемъ текстъ рукописи, озаглавленной: 

«Краткое Описаніе 
Церкви Казанской Богоматери 
въ Санкт-Петербургѣ строющейся. 

Соборная Церковь Казанскія Богоматери строится на празд¬ 
номъ мѣстѣ позади нынѣ существующей, между каналовъ, Екате¬ 
рининскаго и Мойкою, и почти на берегу перваго. 

Зданіе сіе повелѣно и начато въ 1800 году, во время цар¬ 
ствованія Императора Павла Перваго. А въ 1801 году Импера¬ 
торъ Александръ Первый положилъ первый камень съ обыкно¬ 
веннымъ въ таковыхъ случаяхъ бываемымъ торжествомъ, и къ 
трех-лѣтнему сроку прибавилъ еще пять лѣтъ; отъ чего послѣ¬ 
довать непремѣнно можетъ въ производствѣ работъ лутчее тща¬ 
ніе, а въ матеріалахъ нѣкоторое сбереженіе. Сумма же строи¬ 
тельная для сего зданія по настоящему опредѣленію состоитъ 
изъ 2843435 р. 

Начертаніе сего зданія есть произведеніе Архитектора Кол¬ 
лежскаго Ассесора Воронихина, здешней Академіи Художествъ 
воспитанника и члена, которому подъ главнымъ начальствомъ 
Президента оной Академіи Графа Александра Сергѣевича Строго- 
нова и приведеніе сего начертанія въ дѣйствіе поручено *). 

Церковь сія по сломкѣ нѣкоторыхъ съ одной стороны и сзади 
стоящихъ частныхъ строеній; также и Церкви нынѣ существую¬ 
щей, будетъ стоять на довольно пространномъ открытомъ мѣстѣ, 
окруженномъ тремя улицами п набережною канала Екатеринин¬ 
скаго. — Главной фасадъ сего зданія будетъ обращенъ на Невскій 
Проспектъ. 

Внутренное положеніе Церкви кресто-образно, на Западъ про¬ 
долженное, длиною между стѣнъ съ Востоку на Западъ 33, съ 
Сѣвера на Полдень 26 и ширины 12 саженъ. Входъ въ оную съ 
трехъ сторонъ, то есть: съ Сѣверной, Западной и Южной, п съ 
каждой стороны тремя дверьми. 

Надъ точкою кресто-образія Церкви, поставптся на четырехъ 
столбахъ украшенныхъ пиластрами куполъ, діаметра 8 саженъ; 
освѣщенной 16 окнами и покрытой двойнымъ сводомъ; изъ коихъ 
нижній въ замкѣ открытой, украшенъ прилично рѣзбою, верхній 
же замкнутой, съ изображеніемъ Господа Вседержителя во славѣ, 
живописью. 

Отъ четырехъ подкупольныхъ столбовъ, то есть: къ главному 
Олтарю п къ тремъ главнымъ дверямъ Церкви, поставятся изъ 
четырехъ рядовъ колонады, покрытыя во всю длпну пяти-сажен- 
наго отверстія сводами, украшенными подобно нижнему куполь¬ 
ному своду, рѣзбою. 

Оставшіяся по обѣ стороны отъ колоннадъ между стѣнъ раз¬ 
стоянія по 2 сажени ширины составятъ 4 галлереи, ведущія къ 
меньшимъ дверямъ трехъ входовъ Церкви, покрытыя прямыми 
потолоками прилично украшенными**). 

Олтарей въ Церкви будетъ три: главной посвященъ имени 
Божіей Матери, а протчіе два разнымъ Св. Угодникамъ. 

Главныя украшенія внутренности Церкви суть: три иконостаса 
п колоннады. 

Иконостасы предполагаются вкуса самаго смиреннѣйшаго и 
ближайшаго къ простотѣ вѣры и истинны, но елико возможно по- 
казующаго усердіе вѣрующихъ въ Бога и жертвующихъ для про¬ 
славленія имени Его. —Иконы написаны будутъ частію на зо¬ 
лотѣ; а иконостасы покрыты по частямъ кованымъ серебромъ съ 
золоченными въ огнѣ бронзовыми украшеніями. 

Внутренную Церкви колоннаду составятъ 56 колоннъ ордена 
коринфскаго изъ самаго лутчаго финскаго гранита, который плот- 


*) Архитекторъ Воронихинъ знаніемъ своимъ и всѣмъ его благосущество- 
ваніемъ совершенно обязанъ ихъ Сіятельству Графу Александръ Сергѣевичу 
Строгонову и пре достойнѣйшему сыну его, а къ тому и Академіи Худо¬ 
жествъ. 

**) Въ сихъ мѣстахъ полагаются для удобнѣйшаго помѣщенія въ празд¬ 
ничные дни собирающихся Богомольцовъ, два балкона по всей длинѣ галлерей 
въ западномъ концѣ Церкви. 
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ностію, пріятностію и расположеніемъ цвѣтовъ въ немъ видимыхъ, 
по всей справедливости есть ли не лутче, то не уступитъ Еги¬ 
петскому. Каждая колонна, между базою и капителью, цѣльныя 
іѴз аршиннаго діаметра, и отдѣланныя съ самою высокою поли¬ 
ровкою. Вазы же и капители колоннъ бронзовыя въ огнѣ золо¬ 
ченыя. Карнизъ на колоннахъ, равно стѣны и протчія части внутри 
Церкви кирпичныя, покрытыя лутчею штукатуркою и украшены 
будутъ по приличію, живописью и скульптурою. 

Мѣсто Императорское сдѣлается изъ мраморовъ Корельскпхъ, 
съ ломокъ Тивдійскихъ и Рускольскихъ или изъ Сибирскихъ съ 
бронзовыми золоченными въ огнѣ украшеніями. 

Крылосы и полъ Церкви имѣютъ быть изъ тѣхъ же мра¬ 
моровъ. 

Вышина внутренности Церкви подъ сводами 9, а подъ купо¬ 
ломъ 22-хъ саженъ; вышина же колоннъ гранитовыхъ съ базами и 
капителями 5 саженъ. 

Наружность Церкви представитъ четыре разные вида съ четы¬ 
рехъ сторонъ оной, изъ коихъ первой, со стороны Сѣверной или 
отъ Невскаго Проспекта, представитъ полу-круглую колоннаду 
Ордена Коринфскаго изъ 130 и болѣе колоннъ двуаршиннаго 
діаметра составленную, обнимающую отверстіемъ 40 саженъ часть 
площади прикосновенной къ Проспекту *) и концами своими по¬ 
крывающую двѣ улицы: Набережную Екатерининскаго канала по 
Восточной и Мѣщанскую по Западной сторонамъ Церкви, на Нев¬ 
скій Проспектъ лежащія. Въ срединѣ колонады, входъ въ Церковь 
отличится выступомъ изъ шести колоннъ, накрытыхъ фронтономъ, 
несущимъ знакъ Тріипостаснаго Божества, въ видѣ тріугольника 
въ сіяніи изъ бронзы золоченной въ огнѣ. На стѣнахъ между 
колоннъ будутъ около дверей въ нишахъ 4-е бронзовыя статуи 
въ двѣ мѣры роста человѣческаго, изображающія Св, Іоанна 
Иреттечу, Андрея Первозваннаго, Князя Владиміра и Князя Але¬ 
ксандра Невскаго. — Надъ всѣми нишами, высѣчены на стѣнахъ 
изъ тогожъ камня барельевы представляющія знатнѣйшія Бого¬ 
родичныя праздники; а надъ дверми представятся приличныя 
изъ бронзовыхъ золоченыхъ буквъ надписи. Среднія двери сего 
входа въ Церковь по обыкновенію древнихъ, отличатся отъ дру¬ 
гихъ увеличеннымъ отверстіемъ и будутъ литыя бронзовыя, 
украшенныя 10 барельевами представляющими часть древней 
Священной Исторіи; наддверіе же оныхъ будетъ отличено мрамор¬ 
нымъ фронтономъ съ двумя бронзовыми статуями Ангеловъ-мла- 
денцовъ.—Части колоннадъ покрывающія двѣ улицы прпмкнутся 
къ саду Императорскаго Воспитательнаго Дома Западная, а къ 
каналу Екатерининскому Восточная, и представятъ зрѣнію пред¬ 
меты ближайшіе изъ всего зданія въ видѣ воротъ равной съ ули¬ 
цами ширины; они украшены будутъ на Аттикѣ высѣченными 
барельевами, изображающими знаменитыя произшествія изъ древ¬ 
ней Священной Исторіи. Для украшенія площади на обѣихъ сто¬ 
ронахъ оной, прикосновенно къ концамъ колоннады на возвышен¬ 
ныхъ піедесталахъ, будутъ поставлены величиною въ три мѣры 
роста человѣческаго, двѣ бронзовыя статуи, Архангеловъ Михаила 
и Гавріила изображающія. — Свыше всего п надъ срединою ко¬ 
лонады воденъ будетъ куполъ Церкви. Наружность онаго состав¬ 
лена изъ 16 четвероугольныхъ Коринфскаго Ордена колоннъ, 
вышиною 4 саженъ, на возвышенномъ цоколѣ у стѣнъ поставлен¬ 
ныхъ; а разстоянія между колопнъ займутся каждое однимъ 
окномъ, для освѣщенія внутренности церкви. 

Сверхъ карниза прорѣзанной 16 круглыми окнами зубчатой 
Аттикъ, также выходящій изъ онаго овальной сводъ съ крестомъ 
на вершинѣ онаго; видомъ своимъ долженствуютъ елико воз¬ 
можно представить образъ древней Велико-княжеской короны 
Россійской. 

Западная сторона Церкви представляетъ входъ въ оную вы¬ 
ступомъ же изъ шести колоннъ составленнымъ въ два ряда, и съ 
фронтономъ подобно первому. На стѣнахъ около и между 3 две¬ 
рей въ нишахъ, поставлены четыре статуи бронзовые, изобра¬ 
жающія четырехъ Евангелистовъ, величиною въ двѣ мѣры роста 
человѣческаго, и надъ оными столько же барельевовъ изъ камня 
высѣченныхъ знатнѣйшихъ богородичныхъ праздниковъ.—Средніе 
двери входа, какъ отверстіемъ, такъ и украшеніемъ оныхъ, от¬ 
личены отъ другихъ двухъ, подобно какъ и на Сѣверной сторонѣ. 

Южная сторона представляетъ входъ въ Церковь во всемъ 
совершенно подобной Сѣверному, но безъ колоннады, а Восточная, 
то есть: къ каналу Екатерининскому, представляетъ выпуклость 
Олтаря украшенную на стѣнахъ двумя иконами, а на аттикѣ 

*) Площадь сія получитъ надлежащій свой видъ, когда нынѣ суще¬ 
ствующая Церковь по предварительному назначенію оттуда снимется. 


барельевомъ изъ к&мпя высѣченнымъ, изображающимъ входъ въ 
Іерусалимъ Господа нашего Іисуса Христа *). 

Цоколь всего зданія, ступени и выстилка площадокъ имѣютъ 
быть изъ разныхъ лутчихъ Финскаго и Корельскаго, то есть: Выбор- 
скаго и Сердобольскаго гранитовъ. Протчія же части зданія сна¬ 
ружи онаго всѣ, то есть: колонны, стѣны, барельевы, карнизы и 
протчеѳ изъ известковаго желто-сѣроватаго, знаемаго подъ име¬ 
немъ Пудовскаго камня. Базы колоннъ И пиластръ литыя чугун¬ 
ныя. А покрыто все зданіе будетъ луженымъ желѣзомъ. 

Вышина цоколя отъ поверхности земли 2 аршина; вышина 
колоннъ съ базами и капителями 6 саженъ, а вся колоннада съ 
цоколемъ и аттикомъ болѣе 10 сажепъ. Церковь же съ купо¬ 
ломъ и крестомъ до 30 саженъ. 

Все сіе зданіе занимаетъ поверхность около **) квадратныхъ са¬ 
женъ; площадь передъ онымъ будучи соединена съ Невскою Преспек- 
тивою представитъ пространство до 3000 квадратныхъ саженъ ***). 

По срединѣ площади имѣетъ быть Финскаго Выборгскаго гра¬ 
нита Обелискъ, вышиною до 15 саженъ, толщины же тому со¬ 
размѣрной. 

Въ теченіе 1801, 1802 и 1803 лѣтъ, работы всѣ ниже поверх¬ 
ности земли произведены и свыше оной цоколь изъ Сердоболь¬ 
скихъ гранитовъ обложенъ; чемъ основаніе сего зданія до по¬ 
верхности половъ въ теченіи трехъ лѣтъ и приведено къ окон¬ 
чанію. — Цоколь хотя и отдѣланъ съ большимъ тщаніемъ, 
однакожъ весь отъ зрителей скрыт'}. : въ нѣкоторыхъ частяхъ 
землею, въ другихъ обшитъ досками, а частію застановленъ под¬ 
мостками для будущихъ работъ сдѣланными уже въ большомъ 
количествѣ. Въ теченіи 1804 года на поверхности половъ постав¬ 
лены и укрѣплены чугунные базы колоннъ и пиластръ; а между 
оными внутри и снаружи положенъ плинтъ, потомъ стѣны Церкви, 
а равно и колонны выведены отъ Г/* до 2V* саженъ въ вышину. 

Въ теченіи тогожъ времени для украшеній сего Храма, Ху¬ 
дожниками сдѣланы многіе модели и екскизы живописью и 
скульптурою. 

Колонны гранитовыя всѣ заготовлены и отдѣлано оныхъ уже 
до половиннаго количества; къ украшенію сихъ колоннъ капите¬ 
лямъ сдѣлана модель; кои, равно и всѣ бронзовыя статуи отли¬ 
ваться будутъ въ приготовленной нарочно для сего при Академіи 
Художествъ литейной, гдѣ для главной двери Сѣвернаго входа 
нѣкоторыя части уже и отлиты; 

Полы мраморные заготовляются на Корельскпхъ мраморныхъ 
ломкахъ. 

Камень для наружности Церкви опредѣленный, на возвышеніе 
стѣнъ отъ половъ до карниза, равно и протчіе потребные на 
слѣдующіе работы матеріалы, заготовляются съ попечптельностію 
и раченіемъ >. 

Открытые нами документы: 1) разъясняютъ, гдѣ должна была 
быть воздвигнута колокольня, 2) опровергаютъ мнѣніе, что должна 
была быть поставлена вторая колоннада. 

Мы обходимъ описаніе Казанскаго собора, такъ какъ имѣли въ 
виду коснуться лишь исторической стороны построенія Казанскаго 
собора, и приведемъ перечень другихъ работъ А. Н. Ворони¬ 
хина. Пришлось провѣрять подлинность заявленій біографовъ о 
работахъ Воронихина, и къ настоящему времени мы собрали слѣ¬ 
дующія свѣдѣнія: 

1) Одна изъ раннихъ по времени построекъ, исполненная 
А. Н. Воронихинымъ, есть домъ, построенный на мызѣ Манду- 
ровой, владѣпіи графа Строгонова. По свѣдѣніямъ конторы графа 
Строгонова, домъ этотъ построенъ въ 1797 г. для лѣтняго пре¬ 
быванія графа, который далъ ему названіе <домъ Воронихина ». 
Этотъ домъ сохранился до сихъ поръ, находится близъ Строгонова 
моста, по набережной Малой Невки, и числится подъ № 101. 
Домъ этотъ ремонтированъ, но сохранилъ прежнюю архитектуру. 
Фасадъ его отличается колоннами, присущими постройкамъ А. И. 
Воронихина. 

2) Двѣ колоннады и четыре обелиска въ Петергофѣ. Описаніе 
колоннадъ приведемъ по Гейроту («Описаніе Петергофа», 


*) Всѣ какъ скульптурныя равно п живописныя внутри и снаружи 
Церкви назначенныя украшенія будутъ произведенія Г-дъ Членовъ Санкт- 
Петербургской Академіи Художествъ. 

**) Въ оригиналѣ цифра не приведена. Прим. II. Воронихина. 

***) ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ при главномъ попеченіи Его о благѣ 
народномъ пекущійся равно и о украшеніи сопряженномъ съ польвою горо¬ 
довъ въ Россіи, изволилъ уже повелѣть, чтобъ Екатерининскаго канала 
часть, стѣсняющая площадь предъ Церковью назначенную, была покрыта во 
все пространство оной мостомъ подобно какъ сдѣлано уже и на площади 
Петра Великаго, и тогда площадь предъ Церковью будетъ поверхности имѣть 
болѣе 4000 квадр. саж. 
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1868, стр. 73): «по обѣимъ сторонамъ Самсоновскаго ковша, при 
началѣ гаванскаго канала, построены двѣ мраморныя колоннады 
съ вызолочеными куполами. Вода, проведенная къ вершинѣ ку¬ 
половъ, при дѣйствіи фонтановъ, сливаясь по золотому куполу, 
надаетъ стекляною пеленою во всю ширину венеціанскихъ оконъ. 
Надъ колоннадами имѣются также фонтаны въ видѣ небольшихъ 
вазъ. Павильоны эти первоначально устроены были при импе¬ 
раторѣ Александрѣ I изъ пудожскаго камня*), по проекту извѣст¬ 
наго архитектора Воронихина, строителя Казанскаго собора. Ко¬ 
лоннады облицованы мраморомъ при императорѣ Николаѣ I въ 
1854 г.». 

Изъ дѣлъ Академіи Художествъ заимствуемъ, что 21-го августа 
1800 г., въ собраніи Совѣта разсматривали смѣту двухъ колоннадъ и 
четырехъ обелисковъ по Высочайше конфирмованнымъ рисункамъ 
академика Воронихина, назначаемыхъ для Петергофскаго сада, 
суммою: колоннадная смѣта 176,492 р. 69 к., а обелисковъ — 
37,181 р. 76 к. (Сборникъ матеріаловъ для исторіи Импер. Спб. 
Акад. Худ. за сто лѣтъ ея существ., нзд. подъ ред. II. Н. Пет¬ 
рова. 1864. Ч. 1, стр. 416). 

Надо полагать, обелиски эти суть тѣ четыре пирамиды, кото¬ 
рыя и теперь находятся въ Петергофѣ и служили для означенія 
верстъ. Обелиски стоятъ: 1-й—у С.-Петербургской заставы, 2-й— 
у Государевой фермы, 3-й — на углу С.-Петербургской улицы и 
Разводной, и 4-й— у нѣмецкой кирки. 

Съ колоннадъ въ разное время были снимаемы фотографіи, 
лучшая принадлежитъ фотографу Шульцу изъ Дерпта. 

3) Постройка и ремонтъ Стрѣлънинскаго дворца. У Гейрота 
(прив. соч., стр. 129) сказано слѣд.: «Въ 1797 г. Императоръ 
Павелъ подарилъ Стрѣльну Цесаревичу Константину Павловичу, 
при чемъ приписано было къ Стрѣлиной мызѣ 1490 душъ 
крестьянъ, тогда какъ прежде того состояло при ней всего только 
230 душъ. Вслѣдъ затѣмъ возобновленіе дворца поручено было 
члену Вольно-Экономическаго общества, Энгельману; построй¬ 
ками и ремонтомъ распоряжался архитекторъ Воронихинъ, но 
23-го декабря 1803 г. зданіе сгорѣло и возобновлено окончательно 
но плану архитектора Руско только въ 1804 году». 

4) По проекту и подъ надзоромъ А. Н. Воронихина устроена 
въ С.-Петербургской Медико-Хирургической академіи первая русская 
терапевтическая клиника, которая и была открыта 28-го января 
1806 г. Она была устроена въ той залѣ, гдѣ теперь академиче¬ 
ская церковь и безпокойное отдѣленіе клиники душевныхъ бо¬ 
лѣзней. Въ ней были отдѣленія: для мужчинъ, женщинъ и дѣтей, 
всего на 30 кроватей. Для помѣщенія мужчинъ и женщинъ боль¬ 
шая зала раздѣлена была пополамъ глухою бревенчатою перего¬ 
родкою, обитою холстомъ и проконопаченною, съ просвѣтомъ на¬ 
верху подъ нотолкомъ, закрывавшимся двойными стеклйными 
рамами. Рамы эти служили для того, что «въ случаѣ еслибъ на¬ 
добно было одну изъ двухъ залъ выстудить, то посредствомъ 
стеколъ другая сохраняетъ потребную теплоту». Каждая половина 
клинической палаты сообщалась съ аудиторіею двойными дверями. 
Дѣтская палата устроена была въ передѣланномъ студенческомъ 
флигелѣ, примыкавшемъ къ вышеописаннымъ клиническим ь пала¬ 
тамъ, въ нижнемъ этажѣ его. Между этими клиническими пала¬ 
тами устроены были: одна комната для пріѣзда ректора (кабинетъ 
клиническаго проф.), двѣ служительскія — для мужчинъ и для 
женщинъ, служительская комната при дѣтской палатѣ, двѣ от¬ 
дѣльныя ванныя комнаты — отдѣльно для мужчинъ и женщинъ—и 
небольшая кухня, а надъ нею небольшая антресоль для рабочихъ. 

Больничныя палаты для мужчинъ и женщинъ были обширныя 
и очень высоки, и для согрѣванія ихъ въ каждой находилось по 
двѣ изразцовыхъ нечи, «а на стѣнахъ, гдѣ были трубы старыхъ 
печей, для удобства чтобъ перемѣнить иногда воздухъ, постав¬ 
лены двѣ дверцы мѣдныя». Кромѣ того «для очищенія воздуха, 
когда потребно будетъ, въ залѣ поставлены ниже сквозь стѣны 
четыре трубки со втулками, а въ потолкахъ двѣнадцать желѣз¬ 
ныхъ душниковъ, кои посредствомъ цѣпочекъ и гирекъ удобно 
могутъ быть открыты и закрыты когда потребно». «Въ нужникахъ 
тоже поставлены въ стѣнахъ сквозныя трубки и изъ нужниковъ 
для истребленія запаху стѣнами вверхъ проведены особыя трубы». 
Дѣтская клиника («комната для младенцевъ») была меньше преды¬ 
дущихъ, съ одною изразцовою печью. Всѣ двери были двойныя, 
изъ опасенія холода, а при выходахъ съ тамбурами. 

Клиническая аудиторія помѣщалась въ конференцъ-залѣ на са¬ 
довой ея сторонѣ, между колоннами и стѣною, смотрѣвшею въ 
садъ. Для этого между колоннами поставлена была стекляная 


*) Дѣло Гофъ*интендантской конторы 1800 г. 18-го января. 


перегородка съ двумя стекляными же дверьми «для отдѣленія 
амфитеатра отъ залы собранія». Образовавшаяся чрезъ это ком¬ 
ната раздѣлена была надвое и въ одной ея половинѣ устроенъ 
«амфитеатръ въ четыре лавки, снаружи обтянутый холстомъ, а 
пюпитры онаго сукномъ покрыты, и весь выкрашенъ». На проти¬ 
воположной сторонѣ устроено было «возвышенное мѣсто для рек¬ 
тора». На этомч. возвышенномъ мѣстѣ поставлены были «однѣ 
богатыя краснаго дерева съ рѣзьбою бронзированныя кресла, по¬ 
крытыя украшеннымъ сукномъ, и одинъ пюпитромъ столъ, тоже 
краснаго дерева». Въ амфитеатрѣ были двѣ печи и четверо две¬ 
рей— двѣ въ залу, однѣ въ садъ и однѣ въ клиническую палату; 
послѣднія двѣ двери сохранились и донынѣ. (Взято отъ пр. Чи- 
стовича: «Клиники С.-Пб. Медпко-Хнрургической академіи», «Мед. 
Вѣсти.», 1874 г., № 3, 5, 6 и 7. Пр. Чистовичъ говоритъ, что 
подробности устройства клиники взяты имъ изъ подлинной «Описи 
устроенія клинической палаты», подписанной архитекторомъ Во¬ 
ронихинымъ 18-го января 1806 года и представленной директору 
академіи С. С. Андреевскому въ день открытія кдпники). 

5) 1806 г. апрѣля 4-го Воронихинъ назначенъ былъ строителемъ 
горнаго кадетскаго корпуса, постройка котораго произведена въ 
4 года. На сооруженіе зданія отпущено было сперва 179,888 р., 
а съ дополнительными сверхъ-смѣтными расходами вся постройка 
обошлась въ 293,890 р. 19 3 /* к. (см. «Историческое и статистическое 
описаніе горнаго кадетскаго корпуса», Д. Соколова. С.-Пб., 1830, 
стр. 32). 

6) 16-го ноября 1806 г. Воронихину поручено было строить 
фонтанъ на Пулковской юрѣ. — Такъ какъ на Пулковской горѣ 
собственно 2 фонтана и еще 1 ключъ, обдѣланный у горы, то 
намъ кажется, что слѣдуетъ признать не одинъ какой-либо фон¬ 
танъ за работу Воронихина, а всѣ три, и воть на какомъ осно¬ 
ваніи: постройка 2-хъ фонтановъ отличается колоннами, а надъ 
ключемъ у горы помѣченъ годъ: 1807, соотвѣтствующій времени 
окончанія работъ, порученныхъ въ ноябрѣ 1806 года. Чертежи 
пулковскпхъ фонтановъ находятся у завѣдующаго ими, и есть 
предположеніе опять пустить въ ходъ фонтаны, многіе годы 
стоящіе безъ дѣйствія. 

7) А. Н. Воронихинымъ начертанъ рисунокъ для гранитной 
колонны съ приличными къ ней украшеніями посреди круглаго 
двора Академіи Художествъ. Постановка сей колонны, поступившей 
отъ строенія церкви Казанскія Богоматери, поручена была г. ар¬ 
хитектору Михайлову подъ надзоромъ г. архитектора Воронихина. 
(Сборн. мат ист. Акад. Худ., стр. 502). 

8) Воронихинымъ исполнена передѣлка дома гр. Д. Н. Шере¬ 
метева, чтб на Фонтанкѣ (см. «Худ. Газету» 1837, № 22, стр. 346). 

9) Воронихинымъ устроены были царскія врата въ домашней 
церкви оберъ-прокурора Св. Сѵнода кн. А. Н. Голицына (см. «За¬ 
писки А. Л. Вптберга» въ <Русск. Стар.» 1872 г., стр. 165). 

О дальнѣйшихъ работахъ А. Н. Воронихина извѣстно только 
слѣдующее: 

Вь 1801 г. 25-го сент. въ собраніи Совѣта читалось сообщеніе 
Государственвой Мануфактуръ Коллегіи, въ которомъ послѣдняя 
просила академію* поторопить академика Воронихина окончаніемъ 
смѣтъ механической печи и доставить немедля съ отданными ему 
планами, профилями и всѣми бумагами въ коллегію, такъ какъ 
дѣло объ этой печи производится по именному Высочайшему по- 
велѣпію и въ рѣшеніи отлагательства не терпитъ. (Сборн. матер, 
ист. Акац. Худ., стр. 424). 

Въ 1806 г. 10-го января Воронихинъ представилъ эскизъ, 
вмѣстѣ съ Щедринымъ, монумента генералъ-аншефу Петру Дм. 
Еропкину. (Со. матер, ист. Акад. Худ., стр. 474). Но въ 1806 г. 
5-го мая Высочайше повелѣно представить проектъ скульпторной 
работы. 

Въ 1807 г. апрѣля 27-го въ Совѣтѣ Академіи Худ. слушано 
было предложеніе г. президента, что по разсмотрѣніи имъ пред¬ 
ставленныхъ профессоромъ Воронихинымъ чертеэюей академиче¬ 
ской церкви онъ находитъ ихъ заслуживающими уваженія и пред¬ 
лагаетъ привести оные въ исполненіе. Имѣются ли въ архивѣ 
Акад. Худ. эги чертежи, не извѣстно. Церковь же академическая 
была построена по плану проф. Захарова, которому также пору¬ 
чили представить отъ себя планъ церкви, что онъ и исполнилъ 
17-го мая 1807 г. (Сборн. матер, ист. Ак. Худ., стр. 497). 

Въ 1808 г. дек. 19-го, согласно предложенію г. президента, 
вслѣдствіе отношенія г. министра внутреннихъ дѣлъ, съ изъявле¬ 
ніемъ Высочайшей Его Ими. Величества воли, о скорѣйшемъ 
сочиненіи нѣсколькихъ проектовъ медали, предназначенной для 
ознаменованія эпохи открываемаго въ г. Полтавѣ монумента въ 
память знаменитой побЬды, Петромъ I одержанной, поручено — 
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въ числѣ другихъ художниковъ — представить рисунокъ и г. Во- 
ронихипу. (Сборн. ист. Акад. Худ., стр. 525). Былъ ли въ дѣй¬ 
ствительности представленъ этотъ проектъ медали — остается не¬ 
выясненнымъ. 

Воронихинымъ былъ исполненъ проектъ храма Спасителя въ 
Москвѣ, сдѣланный въ византійскомъ вкусѣ (см. «Записки А. Л. 
Витберга», «Русск. Старина» 1872 г., стр. 174), но, какъ извѣстно, 
Высочайшаго утвержденія удостоился проектъ Витберга. Сохранился 
ли однако въ архивѣ этотъ проектъ Воронихина — неизвѣстно. 

Воронихину приписываютъ также постройку дома Государст¬ 
веннаго Казначейства (что въ Петропавловской крѣпости). 

Въ Павловскѣ и Гатчинѣ Воронихинымъ тоже были произведены 
постройки, но чтб именно — остается невыясненнымъ. 

По живописи извѣстны 2 картины А. Н. Воронихина: 1) изо¬ 
бражаетъ въ перспективномъ видѣ картинную галлерею графа 
А. С. Строгонова (за эту картину Воронихинъ въ 1794 г. удо¬ 
стоенъ былъ званія «назначеннаго»); 2) изображаетъ домъ гр, 
Строгонова (за эту картину Воронихинъ въ 1797 г. получилъ 
званіе академика). Вторая картина находится въ залахъ Академіи 
Художествъ. Съ нея въ альманахѣ «Утренняя Заря» на 1843 г. 
приложена прекрасная гравюра, по рисунку М. Сажина испол¬ 
ненная па стали за границею съ такою подписью: 

ся Соронихина М. Сажинъ 
Ся кар Воронихина 
Даяа трасра Смроянова 


Въ этой подписи, вмѣсто русскаго и,напечатано французское и. 

Въ собраніи П. Я. Дашкова имѣется гравюра Казанскаго собора, 
исполненная съ рисунка Воронихина , подъ смотрѣніемъ Клаубера, 
въ 1805 г. На гравюрѣ собора изображены архангелы, обелискъ 
и каменный заборъ, соединяющій уголъ храма съ домами на мѣстѣ 
нынѣшней Казанской улицы. Куполъ меньшаго размѣра, чѣмъ ны¬ 
нѣшній, и нѣсколько иной формы. Подлинный рисунокъ этой гра¬ 
вюры, какъ можно думать, былъ подаренъ прусскому королю 
Фридриху Вильгельму 111 въ день посѣщенія имъ Академіи Худо¬ 
жествъ, 14-го января 1809 года. 

Въ заключеніе статьи скажемъ нѣсколько словъ по поводу 
предстоящаго 75-лѣтняго юбилея Казанскаго собора 15-го сентября 
1886 г. *). Въ виду того, что храмъ этотъ чтптся какъ Император¬ 
скою Фамиліею, такъ и всѣмъ народомъ, было-бы желательно уви¬ 
дѣть осуществленіе проектированныхъ частей храма, колокольни 
и украшеній: съ сѣверной стороны храма — двухъ архангеловъ, 
съ западной — апостоловъ Петра п Павла. Уже около 3 //. вѣка 
стоитъ въ Аптекарскомъ переулкѣ гранитная глыба, предназна¬ 
чавшаяся для изваянія апостола, и теперь, вмѣсто того, чтобы 
переставить ее на мѣсто, ей предстоитъ — какъ мы слышали — 
быть разрушенной. Но пока это не совершилось, будемъ на¬ 
дѣяться, что къ предстоящему юбилею вспомнятъ объ историче¬ 
скомъ памятникѣ, и Казанскій соборъ встрѣтитъ свой 75-лѣтній 
юбилей въ томъ видѣ, какъ онъ былъ предназначенъ къ выполненію. 

Докторъ Николай Алексѣевичъ Воронихинъ. 


^ДаЧА ВЪ уѵіызъ рТРЪЛЬНА. 


Домъ, состоящій изъ передней, кухни, людской и 5-ти чистыхъ 
комнатъ въ 1-мъ этажѣ и 3 во 2-мъ, срубленъ изъ еловыхъ 6-тп-вер- 
шковыхъ бревенъ и поставленъ на каменныхъ стульяхъ изъ крас¬ 
носельской плиты. Нижнія звенья сосновыя. Грунтъ состоитъ 
изъ твердой желтой глины. Стѣны обшиты снаружи еловымъ 
окрашеннымъ тесомъ; внутри онѣ обиты шведскимъ картономъ 
и оклеены обоями или обшиты заолифленнымъ тесомъ. Стѣнки 
двухъ боковыхъ мезанинныхъ комнатъ и башни состоятъ изъ сто¬ 
екъ, забранныхъ съ двухъ сторонъ дюймовыми досками; промежу¬ 
токъ засыпанъ древесными опилками. Башня устроена изъ четы¬ 
рехъ коренныхъ стоекъ, поставленныхъ на каменныхъ стульяхъ. 
Потолочныя балки сосновыя; смазка одѣлана изъ мѣстной глины 
по картону; полы сосновые изъ шпунтованныхъ, заолпфленныхъ 
досокъ. Потолки обиты по черной подшивкѣ шведскихъ кар¬ 
тономъ и оклеены бумагой или обшиты олпфленнымъ тесомъ. 
Кровля желѣзная. Окна двойныя створныя. Печи кирпичныя гол- 
ланки и желѣзныя (Утермарковскія п Дпвыдовскія); кухонный очагъ 
въ желѣзномъ оставѣ (системы пок. Кубли) съ мѣднымъ котломъ 
для ванны. 

Домъ такъ называемый теплый, но для зимняго пребыванія въ 
немъ надобно-бы оградить подполье. Внутри устроено отхожее 
мѣсто съ вентиляціонной трубой, проложенной изъ подъ стул- 
чака рядомъ съ кухоннымъ дымомъ. Въ подвалѣ помѣщается 
дворницкая и погребъ. Каменный со сводомъ ледникъ находится 
подъ землею. При домѣ нѣтъ прачешной, которой нельзя было 
устроитъ за недостаткомъ мѣста. Точно также нѣтъ ни конюшни, 
ни экипажнаго сарая. Стоимость постройки въ круглыхъ циф¬ 
рахъ слѣдующее: 


Матеріалы. 

1. Бутовая плита 263 руб. 


Работы. 

1. Каменная . . .170 руб. 


2. Земляная . . 

3. Черныя . . 

4. Плотничныя 

5. Печныя 

6. Канэпатныя 

7. Кровельная 


26 руб. 
44 „ 

1043 ,, 

100 
58 
82 


'1 г 


2. Известь . . .79 руб. 

4. Песокъ .... 19 ,, 

4. Лѣсъ .... 2386 ,, 

5. Пакля . . . 42 ,, 

6. Толь, картонъ и 

войлокъ . . 162 ,, 

7. Гвозди, ирибо- 1523 

ры . . . . 297 ,, 

8. Кров, желѣзо . 422 ,, 

9. Кирпичъ . .216 ,, 

10. Обои ... 62 ,, 

3949 „ 


Работы съ матеріаломъ: 

1. Малярныя и стекольныя. 839 руб. 

2. Столярныя. 446 ,, 

3. Половыя. 485 ,, 

4. Печныя (очагъ).153 ,, 

5. Водопроводныя.41 ,, 

6. Жалюзи на балкон., окнахъ.74 ,, 

2038 “ 

Итого . . . 7510 руб. 

Квадрата, саж. застроенной площади обошлась въ 150 руб., 
а куб. саж. пространства 65 руб. Въ эту сумму вошло устройство 
до 75 пог. саж. забора и палисадника. Работы исполнены іп, і '78 
и 79 годахъ самымъ тщательнымъ образомъ и изъ лучшихъ ма¬ 
теріаловъ. 

В. Шретеръ. 



ЪСА 


ВОКРУГЪ 


ШПИЦА 


НА БАШНЪ ГЛАВНАГО 


уАд^ѴШ РАЛТЕЙСТВА. 


Построенныя въ теченія августа сентября и октября мм. 1885 г. 
лѣса вокругъ шпица, какъ видно изъ прилагаемаго чертежа (№ 51) 
составляютъ жесткую систему и состоятъ изъ 2-хъ частей; 
нижняя: квадратная часть служитъ базисомъ для верхней восьми¬ 
гранной части; коренные столбы составлены изъ тройныхъ сосно¬ 
выхъ бревенъ длиною по 3 сажени, толщиною отъ 5 до 6 вершковъ. 
Столбы соединены между собою по окружности двойными рядами 
круговыхъ схватокъ изъ брусьевъ и расперты брусчатыми раско¬ 
сами. Для приданія системѣ жесткости, по высотѣ, черезъ каж¬ 


дые Г/а сажени, проэктпрованы парныя схватки, скрѣпленныя бол¬ 
тами. Бревна коренныхъ столбовъ, по обтескѣ ихъ, наращива¬ 
лись въ перевязку съ соединеніемъ ихъ болтами и обручнымъ 
желѣзомъ. 

При повѣркѣ устойчивости лѣсовъ относительно дѣйствія на 


*) Въ календарѣ Пермской губерніи на 1886 г. (ияд. Перм. статист, ко¬ 
митета) помѣщена статья объ А. Н. Воронихинѣ, посвященная его памяти и 
вызванная предстоящимъ юбилеемъ Каз. Собора. * 
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нпхъ сильныхъ вѣтровъ была принята въ разсчетъ лишь верхняя 
осьмпгранная часть лѣсовъ, считая отъ линіи аЬ; для опредѣленія 
давленія вѣтра на систему лѣсовъ принято было считать поверх¬ 
ность граней якобы сплошную, безъ пустотъ; давленіе вѣтра при 
этомъ условіи можетъ дѣйствовать одновременно на 3 грани; наиболь- 

. а'+Ъ*+2а"+2Ъ'' 7 

шая площадь,подверженная вѣтру составитъ:-^-ХЛ=42 

кв. саж. 


По наблюденіямъ, сдѣланнымъ въ Парижѣ, буря, вырывающая 
многія большія деревья съ корнями, производила давленіе въ 22 
фунт, на 1 кв. футъ, что соотвѣтствуетъ 27 пудамъ на 1 кв. 
сажень; въ данномъ случаѣ принято давленіе вѣтра 30 пуд. на 1 
кв. саж. Центръ давленія вѣтра опредѣлится изъ формулы 
д а*~\~2Ъ* 

В=—х — т~г— = 5,8 саж. Моментъ давленія вѣтра М=42Х30Х 
3 а"+Ь" 


5,8=7308 пудо сажень. Вѣсъ всей системы лѣсовъ около 4000 
пудовъ; моментъ устойчивости системы лѣсовъ М=4000ХК= 
10,000 пудо-сажень (К=2,5°). Отсюда коефиціентъ устойчивости 
лѣсовъ получается равнымъ 1,36.—Коефиціентъ этотъ можно счи¬ 
тать вполнѣ достаточнымъ, тѣмъ болѣе что въ дѣйствительности 
поверхность граней лѣсовъ не будетъ сплошная, а съ просвѣтами, 
и вѣтеръ прорываясь черезъ просвѣты, встрѣчая на своемъ пути 
самый шпицъ, съ меньшою силою дѣйствуетъ на зданія стойки 
лѣсовъ, чѣмъ было принято при разсчетѣ. 

Первая корабельная верфь въ С.-Петербургѣ заложена осно¬ 


вателемъ нашего флота Петромъ Великимъ на мѣстѣ нынѣш¬ 
няго Главнаго Адмиралтейство 5-го ноября 1704 года; первона¬ 
чально средняя башня со шпицемъ была изъ дерева, но уже въ 
1711 году была разобрана и построена на томъ же мѣстѣ камен¬ 
ная »связь« въ 2 этажа; надъ воротами поставлена была мазан¬ 
ковая башня съ высокимъ деревяннымъ шпицемъ и часами. Въ 
1806 году, по проекту архитектора Захарова, было приступлено 
къ перестройкѣ средней башни, а именно: ворота надъ шпицемъ 
были подняты выше; самый шпицъ, не разстраивая ни мало его 
связи, удержалъ настоящую свою фигуру, но фонарь, ровно какъ 
и все прочее строеніе, находящееся ниже шпица, получило суще¬ 
ствующій въ настоящее время видъ. Въ 1846 году была возоб¬ 
новлена позолота мѣдныхъ листовъ шпица, для чего архитекто¬ 
ромъ Ридлеромъ построены были лѣса, которыя начинались отъ 
перваго большого уступа и обхватывали собою въ видѣ призмы 
всю башню съ колоннами и со шпицемъ; изъ выборки, сдѣлан¬ 
ной со смѣты, стоимость части лѣсовъ отъ парапета до вершины 
была тогда 9786 руб. По сравненію современныхъ цѣнъ съ цѣ¬ 
нами 1846 года, усматривается, что въ періодъ послѣднихъ 38 лѣтъ 
цѣны на матеріалы и рабочихъ болѣе чѣмъ удвоились; такъ что 
лѣса построенныя по системѣ 1846 года, стоили бы въ настоящее 
время болѣе двадцати тысячь. Стоимость выведенныхъ нынѣ лѣ¬ 
совъ составляетъ 7.000 руб. 

Инженеръ С. Будзынскій. 


Кт= ИЗСЛѢДОВАНІЯМЪ И РѢШЕНІЯМЪ ВОПРОСА О ВЕНТИЛЯЦІИ. 

Окончаніе *). 


Теперь обращаюсь къ той части разбора моихъ сочиненій 
г. Доброславина, гдѣ мой критикъ съ особенною настойчивостью 
отвергаетъ приведенные мною факты существованія въ природѣ, 
въ лучшую пору года и на здоровыхъ мѣстностяхъ, явленій низкой 
относительной влажности, (т. е. менЬе чѣмъ 50°/ о ), каковыя онъ 
считаетъ только случайными и весьма кратковременными, пли 
свойственными мѣстностямъ со степнымъ климатомъ. При 
этомъ г. Доброславпнъ въ своихъ возраженіяхъ идетъ еще даль¬ 
ше: онъ увѣряетъ, что если и проходитъ человѣку даромъ его 
нахожденіе короткое время въ сухомъ атмосферномъ воздухѣ, то 
это, онъ говорить, только потому, что его организмъ одаренъ 
свойствомъ приспособляться къ окружающимъ условіямъ. Онъ гово¬ 
ритъ по поводу вышеприведеннаго разсказа о желѣзно-дорожномъ 
туннелѣ »Г. Флавицкій не знаетъ средствъ физіологической матеріи 
приспособляться къ окружающимъ условіямъ« и т. д.; наконецъ онъ 
заключаетъ такъ: »Организмъне паровозъ и можетъ проходить без¬ 
препятственно чрезъ самыя узкія мѣста внѣшнихъ условій п не 
страдать, находясь даже при влажности въ 16—14—11 —8°/ 0 внѣш¬ 
няго воздуха, если только онъ не остается въ этихъ условіяхъ 
по-долгу. Вотъ почему примѣры г. Флавпцкаго бездоказательны« 
и т. д. Изъ всего высказываемаго г. Доброславинъ выводитъ слѣ¬ 
дующее положеніе, а именно: Относительная влажность воздуха 
имѣетъ громадное значеніе для физіологическихъ отправленій ор¬ 
ганизма, и нѣтъ такого климата въ мірѣ, гдѣ можно было бы 
встрѣтить людей, постоянно живущихъ въ воздухѣ не только съ 
4°/ л или 8°/ 0 увлажненія, но даже и съ 20°/ о , которые г. Флавицкій 
клоненъ считать нормальными для воздуха нашихъ жилищъ.« (?) 

Вникая въ смыслъ этого положенія не трудно замѣтить, что 
оно вполнѣ произвольное , неоснованное ни на какихъ научныхъ 
данныхъ и дѣйствительныхъ фактахъ, такъ какъ прежде всего 
подъ словами «относительно влажный воздухъ» г. Доброславинъ 
рааумѣетъ воздухъ, содержащій въ себѣ водяныхъ паровъ отъ 50°/ о 
до 75°/ 0 . Съ своей же стороны я никогда не приписывалъ нормаль¬ 
нымъ условіямъ относительную влажность воздуха не только 4°/ 0 
или 8°/ 0 , но п 20°/ о ; послѣднюю же, т. е. 20°/ 0 , я принялъ только 
какъ минимальную въ указаніяхъ на атмосферную влажность въ 
лучшую сухую пору гола весною и лѣтомъ и на здоровыхъ мѣст¬ 
ностяхъ, гдѣ она вообще бываетъ менѣе 50°/ 0 . Напомню же мо¬ 
ему критику, что въ моихъ сочиненіяхъ я постоянно утверждаю 
только о томъ, что относительная влажность воздуха въ предѣ¬ 
лахъ между 50°і о и 20*1 0 не имѣетъ вреднаго вліянія на человѣка, 
ибо противъ того не имѣется ни одного научнаго указанія, тщетно 
разыскиваемаго г. Доброславпнымъ. Мнѣ остается жалѣть, что 


*) См. »Зодчій» выпускъ VII и VIII (Іюль п Августъ). 


мой критикъ, преждѣ чѣмъ возражать вообще пе обратилъ 
никакого вниманія на цѣлый рядъ научныхъ данныхъ и фактовъ, 
приводимыхъ въ моихъ сочиненіяхъ и служащихъ основаніемъ 
выставляемыхъ мною положеній. 

Поэтому я долженъ преждѣ всего заявить моему критику, 
что приведенные въ разсматриваемомъ имъ моемъ сочиненіи ^Ре¬ 
зультаты Изслѣдованія« и проч.) факты явленій весьма низкой ат¬ 
мосферной относительной влажности взяты изъ достовѣрныхъ 
источниковъ, къ которымъ относятся свѣдѣнія объ ежедневныхъ 
метеорологическихъ наблюденіяхъ Главной Физической Обсервато¬ 
ріи въ С.-Петербургѣ и ея Лѣтописи, на что я постоянно и ссы¬ 
лаюсь въ моихъ указаніяхъ. Слѣдовательно, недоумѣвающему чи¬ 
тателю, встрѣчающему противорѣчія между показаніями и выво¬ 
дами моего критика и моими, я могу только предложить раскрыть 
страницы упомянутаго сочиненія: 10, 11, 12, 13, и 14; иначе 
мнѣ пришлось бы здѣсь повторять все мною уже изложен¬ 
ное, что должно бы было значительно растянуть мой отвѣтъ на 
неосновательно дѣлаемыя возраженія. 

Г. Доброславпнъ, какъ видно, главнымъ образомъ здѣсь наста¬ 
иваетъ на томъ, что указываемые мною случаи весьма низкой ат¬ 
мосферной влажности, какъ то: 10°/ о , 8°/ 0 и даже 4°/ 0 весьма рѣдки 
и являются только въ необитаемыхъ мѣстностяхъ съ степнымъ 
климатомъ; но мѣстности, называемыя мною, а именно: Петро- 
Александровскъ , Нукусъ, Пекинъ и друг., вовсе пе необитаемыя 
мѣстности, а степной климатъ считается даже здоровымъ. Если 
самыя степи или пустыни необитаемы, то вовсе не потому, что 
въ нихъ атмосферный воздухъ очень сухой; доказательствомъ без¬ 
вредности сухаго степнаго воздуха служить то, что, какъ извѣстно, 
нашимъ войскамъ не разъ случалось совершать въ теченіе цѣлыхъ 
мѣсяцевъ весьма продолжительные переходы чрезъ обширныя степ¬ 
ныя или пустынныя пространства (въ Малой Азіи), при самыхъ 
благопріятныхъ условіяхъ ихъ санитарнаго состоянія, если исклю¬ 
чить утомленіе отъ совсѣмъ постороннихъ причинъ: солнечнаго 
зноя и сильной жажды, вслѣдствіе недостатка воды *). 

Но оставимъ тѣ отдаленныя мѣстности, приведенныя мною 
лишь для указанія наблюдающихся въ природѣ крайне низкихъ 
степеней относительной влажности, вовсе неимѣющихъ вреднаго 
вліянія на здоровье людей, подвергающихся, вопреки утвержденію 
г. Доброславина, продолжительному пребыванію въ чрезмѣрно су- 


*) Хотя мы не имѣемъ точныхъ свѣдѣній объ атмосферной влажности 
въ степяхъ Малой Азіи, тѣмъ не менѣе по сравниваніи съ близъ лежащими 
орошенными и населенными мѣстностями—оазисами, гдѣ находятся метеоро¬ 
логическія станціи, напр. съ Петро-Александровскомъ, гдѣ атмосферная влаж¬ 
ность бываетъ до 9 °/о и 8 °/о, можно полагать, что собственно въ степяхъ она 
бываетъ значительно ниже, т. е. до 5°/о и даже менѣе. 
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>мъ воздухѣ: спрашивается, почему же авторъ критическаго раз¬ 
бора моего сочиненія скрываетъ цѣлый рядъ моихъ показаній, 
приведенныхъ изъ ежедневныхъ наблюденій въ Главной Физиче¬ 
ской Обсерваторіи относительно весьма низкой атмосферной влаж¬ 
ности, наблюдавшейся съ замѣчательнымъ постоянствомъ въ Апрѣ¬ 
лѣ 1884 года въ нашемъ сыромъ Петербургѣ , при томъ въ нѣсколь¬ 
кихъ десяткахъ шаговъ отъ Невы и сотняхъ отъ взморья? Я пред¬ 
ложилъ бы читателю обратить вниманіе на 11-ю страницу раз¬ 
сматриваемаго моего сочиненія (см. выноска), затѣмъ, если онт> 
житель С. Петербурга, прпиомнить ту прекрасную, при весеннемъ 
живительномъ воздухѣ, погоду, которая продолжалась во всю не- 
ѣлю Св. Пасхи (8—14 Апр.) и особенно въ послѣдніе дни, 
когда атмосферная влажность понижалась до 28°/ 0 , 26°/ 0 , 23°/ 0 , 
21°/ 0 и даже до Ю°/ 0 . Означенныя низкія степени относительной 
влажности воздуха вѣдь далеко ниже тѣхъ, которыя наблюдались 
въ уноминаемой мною (стр. 8 »Результ. Изслѣд.«) студенческой 
коллегіи Полякова, самими студентами, т. е. 33°/ 0 37°/ 0 *), гдѣ всѣ 
квартирующіе громко вопіяли противъ ужасающей сухости воздуха 
іатоиленныхъ помѣщеніи, гдѣ студенты заболѣвали, по отзыву ди¬ 
ректора и мѣстнаго врача, преимущественно дыхательными органа¬ 
ми (гортань, горло, грудь). Если же угодно моему критику утверж¬ 
дать, что и тѣ низкія степени атмосферной влажности были только 
случайными въ часы наблюденій и кратковременными, то мнѣ остается 
напомнить, что относительная влажность атмосферы въ продолже¬ 
ніе дня повышается и понижается въ зависимости отъ пониженія 
и возвышенія температуры (разумѣется за исключеніемъ случаевъ 
внезапной перемѣны погоды); а такъ какъ температуру атмосфернаго 
воздуха въ 1 часъ дня, т. е. во время дневнаго наблюденія, еще далеко 
нельзя считать максимальной, и такъ какъ послѣ того она обыкно¬ 
венно повышается и доходитъ до максимальной около 4-хъ часовъ 
и даже позднѣе (лѣтомъ) п затѣмъ уже начинаетъ понижаться, 
достигая до прежней, наблюдавшейся въ 1 часъ, къ вечеру около 
7 пли 8 часовъ,—изъ этого слѣдуетъ, что атмосферная влажность, 
отмѣчаемая въ бюллетеняхъ Физической Обсерваторіи одинъ разъ 
днемъ и именно въ 1 часъ (кромѣ того у насъ наблюденія дѣла¬ 
ются утромъ въ 7 часовъ и вечеромъ въ 9 часовъ), должна счи¬ 
таться далеке не случайною и не кратковременною , а скорѣе сред¬ 
нею дня и даже иногда цѣлыхъ сутокъ. 

Мнѣ нерѣдко приходилось констатировать такіе факты, что 
относительная атмосферная влажность, наблюдавшаяся въ 1 часъ 
дня около 60°/ 0 , затѣмъ, постепенно понижаясь, въ зависимости 
отъ повышенія наружной температуры, доходила между 3 п 6 ча¬ 
сами дня до 40°/ 0 и 35°/ 0 ; а потомъ, повышаясь снова къ вечеру, 
достигала въ 9 часовъ до прежней — 60>. 

Повѣрка фактовъ, которые я только-что привелъ, доступна 
каждому имѣющему подъ руками психрометръ и психрометриче¬ 
скія таблицы. 

Изъ того же слѣдуетъ, что и тѣ чрезмѣрно низкія стенени 
атмосферной влажности, которыя я приводилъ изъ Лѣтоппсп Глав¬ 
ной Физической Обсерваторіи по наблюденіямъ надъ нею въ Петро- 
Александровскѣ, Нукусѣ, Некинѣ п друг., точно также не должны 
считаться кратковременными, какъ угодно увѣрять г. Доброславпну. 

Примѣчаніе . Для большей полноты моего опроверженія воз¬ 
раженій, дѣлаемыхъ г. Доброславинымъ противъ существованія въ 
природѣ низкихъ степеней атмосферной влажности и безвреднаго 
ея вліянія на здоровье обитателей сухихъ мѣстностей, я между 
прочимъ считаю нужнымъ указать на тѣ противорѣчія, которыя 
встрѣчаются почти вездѣ въ выводахъ и возраженіяхъ моего 
критика, а въ Данномъ случаѣ въ нижеслѣдующихъ его положе¬ 
ніяхъ, которыя выписываю здѣсь дословно. 

Г. Доброславинъ говоритъ: 

>Если же мы возьмемъ на себя рѣшимость просмотрѣть всѣ от¬ 
четы, изданные нашей главной Физической Обсерваторіей въ то¬ 
махъ Метеорологическаго Сборника« и остановимъ свое вниманіе 
на наиболѣе сухихъ мѣстностяхъ земпаго шара, то увидимъ, что, 
по Вильду, наименьшая влажность была наблюдаема: 

Въ Екатеринбургѣ . . . 48,9°/° въ маѣ, въ 3 часа дня (?) 


Барнаулѣ . . 

. . . 45,7°/о ,, ,, ,, 

3 „ 

„ (?) 

Нерчинскѣ . . 

. 43,0°/о ,, ), эі 

4 „ 

.. (?) 

Пекинѣ . . . 

. . . 32,0°/о „апрѣлѣ,, 

2 м 

>, (?) 


»По БгіігзсЪе, въ У томѣ »Метеорологическаго Сборника« Рос¬ 
сійской Академіи находимъ слѣдующія слова наблюдателя: «Въ 


*) Означенныя степени влажности наблюдались при весьма высокихъ 
внутреннихъ температурахъ доходившихъ, до 30° Д, а па лѣстницѣ вверху 
даже до 35° Ц. 


нѣкоторыхъ случаяхъ въ мартѣ, апрѣлѣ, маѣ н іюнѣ въ Пекинѣ 
относительная влажность падаетъ до немногихъ только °/ 0 и не¬ 
дѣлями держится влажность, свойственная степи» (ТѴіізіе) (стр. 
44). Наименьшая же влажность, по РгііязсЪе, въ Пекинѣ за 
1850—55 гг. была наблюдаема въ апрѣлѣ, въ 3 часа дня, —Зб,4'7 0 

»Ясно, что РгііязсЪе считаетъ влажность меньшую, чѣмъ предла¬ 
гаемая г. Флавицкимъ для жилыхъ помѣщеній, за влажность пу¬ 
стыни. (?) А такъ какъ г. Флавицкій самъ ссылается на климати¬ 
ческія условія Иекпна, то приведенная выписка не можетъ не быть 
для него недоказательною. (??) 

»Что касается до возможности органической жизни при усло¬ 
віяхъ увлажненія воздуха въ пустыняхъ, то заключеніе само со¬ 
бою явствуетъ изъ самаго названія. (?) Пустыня потому такъ и 
называется, что въ ней никто не живетъ, а часто ничто и не ра¬ 
стетъ. Въ томъ-же »Сборнпкѣ« (т. УН, № 1 за 1879 г.) есть 
статья віііііпд'а »ІІеЬег Деп ^аЬгІісІіѳп 6ап<* бег ѴегДипзкт^ 
іп Кді88ІапД’а«, въ которой говорится, между прочимъ, о Нукусѣ 
слѣдующее: »Сухость воздуха не позволяетъ почвѣ покрываться 
травой п допускаетъ произрастаніе лишь глубже коренящихся 
растеній «. 

»Изъ 5-ти-лѣтнихъ наблюденій, тѣмъ не менѣе, относительная 
влажность Нукуса опредѣлена въ 
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»Отсюда слѣдуетъ, что наиболѣе сухія мѣстности Азіи—Пе¬ 
кинъ, Нукусъ, Петро-Александровскъ,—подвергшіяся изслѣдова¬ 
ніямъ, вовсе не имѣютъ той ужасающей влажности въ 20°/ о , ко¬ 
торую считаетъ полезною г. Флавицкій«. 

Съ самаго начала выше приведенной выписки читатель уже 
встрѣчаетъ противорѣчіе въ приводимыхъ г. Доброславинымъ слу¬ 
чаяхъ наименьшей влажности , которая, будто-бы была наблюдаема 
на наиболѣе сухихъ мѣстностяхъ земного шара: въ Екатеринбургѣ, 
Барнаулѣ , Нерчинскѣ, — п наконецъ въ Пекинѣ; въ первыхъ 
трехъ отъ 48,!)°І<> до 45,б°/ 0 , а въ Пекинѣ 32 а / п \ при этомъ обо¬ 
значены, и часы наблюденій между 2-мя и 4-мя часами, конечно, днемъ. 
Недоумѣвающій читатель весьма, естественно, долженъ задаться во¬ 
просомъ: какъ же это въ разсматриваемомъ сочиненіи Флавицкаго 
есть также ссылки на Лѣтописи Главной Физической Обсерваторіи, 
но тамъ наименьшія степени влажности наблюдавшіяся въ Пекин!;, 
показаны: Х2°/ 0 , 9°і 0 , 8°І 0 п даАе только 4°/ 0 (стр. 13), какимъ же 
образомъ у г. Доброславина 32°/о является наименьшимъ? Нако¬ 
нецъ самъ г. Доброславпнъ, цитируя слова наблюдателя изъ V 
тома »Метеорологическаго Сборника«, говоритъ, что »въ нѣкото¬ 
рыхъ случаяхъ въ мартѣ, апрѣлѣ, маѣ п іюнѣ въ Пекинѣ отно¬ 
сительная влажность падаетъ до немногихъ только °/ 0 и недѣлями 
держится влажность , свойственная пустынной степи «, а затѣмъ 
вдругъ онъ опять указываетъ на наименьшую влажность въ томъ 
же Пекинѣ, гдѣ она будто бы была наблюдаема 36,4°і 0 , за 1850—55 гг. 
въ апрѣлѣ въ 3 часа. Вѣдь 36,4 °/ 0 далеко еще не немногіе °/ 0 . 

Едва-лп читатель можетъ догадаться, что приведенныя г. До¬ 
брославинымъ наименьшія степени относительной влажности 
во все не наблюдались фактически , а составляютъ только среднія 
числа выведенныя изъ наблюдавшейся влажности въ извѣстные 
мѣсяцы и часы за оптъ годъ пли за нѣсколько лѣтъ, напримѣръ, 
въ послѣднемъ случаѣ — за 5 лѣтъ. 

Мнѣ уже приходилось ранѣе выяснить тѣ причины, почему 
среднія числа годовой атмосферной влажности не могутъ быть 
принимаемы въ соображеніе; точно также среднія числа месячной 
и даже суточной влажности ни какъ не могутъ представлять на¬ 
именьшую атмосферную влажность, существующую на данной мѣст¬ 
ности; въ этомъ п заключается разница въ указаніяхъ на наимень¬ 
шую влажность, приводимую мною фактически , прямо изъ наблю¬ 
деній ', и выводимую мопмъ критикомъ на основаніи среднихъ 
чиселъ. 

»Пустыня потому н называется пустеней«, объясняетъ г. До¬ 
брославинъ »что въ ней никто не живетъ, а часто ничто и не 
растетъ.« Но я уже замѣтилъ выше, что въ пустыняхъ не жи¬ 
вутъ вовсе не вслѣдствіе вредности сухого воздуха, такъ такъ 
хорошо извѣстно, что степной климатъ даже считается здоровымъ, 
чему служатъ примѣры здороваго состоянія войска во время про- 




должптелънаго перехода чрезъ степныя пространства; а если въ 
пустыняхъ часто ничто не растетъ, то этому вина—сухая заноси¬ 
мая песками почва, отсутствіе дождей, безъ которыхъ не можетъ 
развиваться растительность, точно такъ же какъ п человѣкъ не мо¬ 
жетъ долго переносить жажду, если онъ не находить источниковъ 
для ея утоленія. Что сильная сухость воздуха не особенно про¬ 
тиводѣйствуетъ даже произрастанію растеній, объ этомъ, какъ бы 
протпворѣча самому себѣ, г. Доброславпнъ свидѣтельствуетъ сло¬ 
вами ЗШІіпд'а изъ «Сборника» (т. УН, № 1 за 1879 г.) «Су¬ 
хость воздуха (въ Нукусѣ) не позволяетъ почвѣ покрываться тра¬ 
вой и допускаетъ произрастете лишь глубже коренящихся ра¬ 
стеній». Если вникнуть хорошенько въ смыслъ этпхъ словъ, то 
выходитъ, что вовсе не сухость воздуха , а сухость поверхности 
самой почвы не позволяетъ послѣдней покрываться травой, ибо 
если глубже коренящіяся растенія способны произрастать, то это 
уже доказываетъ, что на извѣстной глубинѣ почва влажнѣе, такъ 
что тогда произрастете происходитъ, не смотря на сильно сухой 
воздухъ Нукуса. 

Но мнѣ случалось слытать еще возраженія другаго рода, что 
явленія такой низкой атмосферной влажности, па которую я ука¬ 
зываю изъ наблюденій на разныхъ мѣстностяхъ, на основаніи 
свѣдѣній изъ лѣтописей Главной Физической Обсерваторіи, имѣ¬ 
ютъ болѣе частный характеръ, что атмосферный воздухъ С.-Пе¬ 
тербурга весьма непостоянный относительно температуры, вѣт¬ 
ровъ и, слѣдовательно, влажности, что наблюдаемая въ немъ по 
временамъ низкая относительная влажность находится въ зависи¬ 
мости отъ извѣстныхъ, большею частію, восточныхъ вѣтровъ (не 
всегда) и что въ западной Европѣ вообще воздухъ влажнѣе и счи¬ 
тается, будто-бы потому, болѣе здоровымъ. 

Съ цѣлію доказать несостоятельность подобныхъ возраженій п 
желая пополнить свѣдѣнія о существованіи низкой атмосферной 
влажности въ другихъ населенныхъ и прп томъ болѣе здоровыхъ 
мѣстностяхъ, я, въ прошломъ 1885 году, рѣшился прослѣдить за цѣ¬ 


лымъ рядомъ наблюденій надъ атмосферною относительною влаж¬ 
ностью въ Парижѣ—городѣ далеко не съ степнымъ климатомъ, 
и благодаря любезному мнѣ содѣйствію г. Саззё , директора Метеоро¬ 
логической Обсерваторіи ОгиЪу , расположенной въ адоровѣйшей 
части города, на возвышенности Монмартра (ВиНез —Мопітагіге) 
я въ настоящее время имѣю таблицы полныхъ ежедневныхъ на¬ 
блюденій и ежемѣсячные выводы (Кёзптёѳ сіев оЪзегѵаІіопв 
тёіёогоіо^щиез), доставляемые мнѣ г. Саввё съ его замѣтками и 
разъясненіями. 

Въ виду замѣчательнаго постоянства низкой атмосферной от¬ 
носительной влажности въ Парижѣ въ теченіе трехъ лѣтнихъ 
мѣсяцевъ: въ іюнѣ, іюлѣ и августѣ, я привожу здѣсь таблицу на¬ 
блюдавшейся влажности, для избѣжанія новыхъ нареканій, подъ- 
рядъ за каждый день, съ отмѣтками температуры соотвѣтствующей 
наблюденіямъ въ полдень и максимальной, затѣмъ атмосферное 
давленіе и, наконецъ, отмѣтки состоянія погоды. Относительно же 
предыдущихъ мѣсяцевъ упомяну только о томъ, что тогда ат¬ 
мосферная влажность подвергалась большему колебанію въ зави¬ 
симости отъ болѣе низкихъ температуръ и продолжительныхъ 
дождей, при чемъ она повышалась до 96°/о, доходила въ январѣ, 
февралѣ и мартѣ до полной и понижалась въ хорошую погоду 
весеннихъ дней до 24°/о и даже до 20°/ о . Апрѣля 19-го наблю¬ 
далась въ Парижѣ относительная влажность воздуха на одной об¬ 
серваторіи—на возвышенности Монмартра всего только 75°/ 0 и на 
другой—въ Сентморскомъ паркѣ (сіи Раге бі. Маиг) 17° 0 . На¬ 
именьшая влажность въ зимніе мѣсяцы наблюдалась: въ январѣ, 
на возвышенности Монмартра— 60°/ о , а въ Сентморскомъ паркѣ 
44°/о (29-го янв.). Въ февралѣ, на Монмартрѣ— 57 °/ 0 , въ пар¬ 
кѣ же 33°/о. 

Необходимо замѣтить, что всѣ показанія наблюдавшейся въ Па¬ 
рижѣ атмосферной влажности, какъ только что приведенныя, такъ и 
въ нижеслѣдующихъ таблицахъ, составляютъ среднюю влажность 
дня, выведенную изъ наблюденій въ полдень и въ 7 часовъ вечера. 


Таблица I . 


Относительная влажность атмосфернаго воздуха въ Парижѣ изъ ежедневныхъ наблюденій на Метеорологи¬ 
ческой Обсерваторіи Грюби на возвышенности Монмартра въ 1885 г. 

(ОЪзегѵаіоіге ѲгиЪу, ѣиііез Жопітагіге . Рагіз). 
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43°/о 

19 

2. 

32°/о 

19 

з! 

33°/о 

22 

4. 

29°/о 

28 

5. 

43 г /о 

29 

6 . 

88°/о 

26 

7. 

85°/о 

28 

8. 

50% 

21 

9. 

67°/о 

21 

10. 

38°/ о 

18 

11. 

36°,о 

16 

12. 

22°/о 

20 

13. 

20°/о 

27 

14. 

20°/о 

27 

15. 

40°/о 

23 


1 . 

73°, о 

14 

2. 

63% 

19 

3. 

60°/о 

24 

4. 

70°/о 

20 

5. 

64°/о 

21 

6. 

66°/о 

22 

7. 

38°/о 

20 

8 . 

41°/о 

24 

9. 

45°/о 

23 

10- 

52°/о 

25 

11. 

41°/о 

28 

12. 

53°/о 

25 

13. 

ЗІ°/о 

23 

14. 

39°/о 

19 

15. 

38°/о 

22 

16. 

34°/о 

22 


17 

(21.2) 

759 

Ясно. 

Въ 

I ІО II ѣ. 

16. 5І°/о 

19 

(21,5) 

760 

Ясно. 


17. 

82°/о 

24 

(26,8) 

756 

Ясно. 


18. 

53°/о 

29 

(32,9) 

753 

Ясно; немпого облачно. 


19. 

70°/о 

28 

(31,2) 

753 

Ясно. 


20. 

50°/о 

27 

(28,5) 

755 

Ясно; немного облачно. 


21. 

49°/о 

29 

(30,2) 

752 

Ясно; немпого облачно. 


22. 

41°/о 

22 

(30,6) 

748 

Облачно; проясненіе. 


23. 

29°/о 

18 

(22,8) 

751 

Ясно; немного облачно. 


24. 

33°/о 

17 

(19,4) 

754 

Ясно. 


25. 

720/о 

17 

(18,6) 

759 

Ясно. 


26. 

78°/о 

21 

(22,9) 

759 

Ясно. 


27. 

73°/о 

26 

(28.7) 

756 

Ясно. 


28. 

72°/о 

26 

(28.7) 

756 

Ясно. 


29. 

87°/о 

24 

(31,2) 

753 

Ясно 


30. 

97°/о 

13 

(15,6) 

755 

Облачно; дождь. 

Въ 

Іюлѣ. 

17. 4«°/о 

18 

(20,2) 

757 

Облачно; къ дождю. 


18. 

37°/о 

23 

(24,8) 

756 

Облачно; проясненіе. 


19. 

38°/о 

19 

(23,2) 

756 

Ясно; немпого облачно. 


20. 

40°/ 0 

23 

(25.3) 

758 

Ясно. 


21. 

52 г '/о 

21 

(25,7) 

760 

Ясно; немного облачно. 


22. 

30°/о 

24 

(27.7) 

760 

Ясно. 


23. 

36°/ 0 

25 

(29) 

757 

Облачно; проясненіе; пасмурно. 

24. 

29°/о 

23 

(25) 

758 

Ясно; немного облачно. 


25. 

39°/о 

34°/о 

24 

(28,6) 

757 

Ясно. 


26. 

26 

(31,5) 

756 

Ясно; немпого облачно. 


27. 

47°/о 

22 

(27,6) 

755 

Облачно; проясненіе. 


28. 

25 V 

21 

(27) 

755 

Ясно; немного облачно. 


29. 

84°/в 

23 

(23,3) 

727 

Тоже. 


30. 

33°/ 0 

24 

(27,1) 

759 

Тоже. 


31. 

48®/о 

24 

(26,8) 

755 

Облачно; проясненіе. 




24 

23 

(26) 

751 

Облачно; туманъ. 

19 

17 

(23,5) 

746 

Бурная погода; гроза. 

18 

19 

(22,6) 

754 

Облачно; проясненіе; дождь. 

20 

19 

(23) 

752 

Облачно; дождь. 

20 

17 

(23,2) 

746 

Тоже. 

16 

16 

(17,7) 

754 

Тоже. 

17 

21 

(23,8) 

753 

Облачно, проясп., перем. къ дождю, 

23 

25 

(27,6) 

756 

Ясно. 

25 

28 

(31) 

751 

Ясно. 

26 

23 

(29,2) 

752 

Облачно; клоненіе къ гровѣ. 

22 

18 

(23.2) 

755 

Пасмурно; гроза. 

18 

19 

(19,2) 

756 

Облачно; клоненіе къ грозѣ. 

24 

22 

(26) 

751 

Тоше. 

19 

16 

(24,7) 

749 

Облачно; бурная погода. 

14 

12 

(16,8) 

750 

Дождливая бурная погода. 


17 

18 

(26,9) 

755 

Ясно; немного 

облачно. 

23 

23 

(26,8) 

754 

Ясно. 


25 

27 

(27,5) 

754 

Ясно; немного 

облачно. 

22 

23 

(26) 

759 

Ясно. 


21 

24 

(25,8) 

761 

Ясно. 


23 

22 

(25,4 

762 

Ясно. 


23 

21 

(26) 

758 

Ясно; немного 

облачно. 

25 

23 

(24,7) 

756 

Ясно. 


25 

24 

(26,5) 

760 

Ясно. 


28 

27 

(29,4) 

760 

Ясно. 


27 

26 

(29,8) 

758 

Ясно. 


24 

24 

(26,4) 

758 

Ясно. 


23 

21 

(24,2) 

757 

Ясно. 


22 

21 

(24,2) 

756 

Ясно. 


20 

19 

(21,7, 

755 

Ясно. 
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Бъ Августѣ. 

1. 26°/о 24 23 (25,8) 752 Ясно. 17. 24° /о 25 24 (28.2) 758 Ясно; немного облачно. 

2. 37°/о 24 22 (26,1) 752 Ясно. 18. 46% 22 16 (24) 754 Тоже. 

3. 37% 22 21 (24,8) 752 Ясно; немного облачно. 19. 50% 18 17 (19 5) 753 Тоже. 

4. 46% 24 20 (26,8) 751 Облачно, проясненіе. 20. 63% 15 14 (17) 749 Облачно: туманъ. 

5. во 0 о 21 19 (26,6) 751 Облачно; проясненіе; дождь. 21. 52% 15 18 (20,1) 748 Облачно; проясненіе. 

6. 66 % 15 18 (21,2) 752 Тоже. 22. 57% 19 17 ( 21,2) 749 Ясно; немного аблачно. 

7. 77% 19 15 (21,8) 750 Тоже. 23. 53% 22 20 (23,7) 750 Тоже. 

8. 37% 21 20 (22,5) 755 Тоже. 24. 41% 21 18 (23) 753 Тоже. 

9. 5і% 21 24 (26,1) 755 Облачно; проясненіе. 25. 34% 23 21 (25,3) 752 Тоже. 

10. 26% 29 28 (31,6) 749 Облачно; дождливо. 26. 68% 24 17 (27,2) 751 Ясно; дождь. 

И. 37°/о 21 22 (28,1) 751 Облачно; проясненіе; вѣтеръ. 27 . 55% 25 22 (27) 750 Облачно; проясневіе. 

12. 45% 21 21 (24) 752 Облачно: проясненіе; дождь. 28. 90% 19 17 (22.6) 745 Пасмурно; дождливо. 

13. 43% 19 17 (22,5) 756 Ясно. 29. 91 % 14 12 (18) 740 Дождливо. 

14. 30% 22 19 (24) 760 Ясно. 30. 

15. 25% 23 20 (24,8) 759 Ясно; немного облачно. 31. 78% 17 13 (18,4) 753 Дождливо. 

16. 18% 24 23 (25,6) 758 Ясно. 


Таблица II. 

Наименьшая относительная влажность атмосферы, наблюдав- 
аяся въ Парижѣ на двухъ разныхъ метеорологическихъ обсер¬ 
ваторіяхъ: 

На возвыш. Монмартра. Въ Сенморскомъ паркѣ: 


ѣсяцы. ( ОЪз-ге де Іа ІЗиііез Моиітагіс ), {ОЪз-ге йи Раге 81. Маиг). 

Въ январѣ.бо% числа 29-го 44% числа 29-го 

» февралѣ. 57 % » 24 33°/ 0 » 24 

мартѣ.34°/ 0 » 17 — — 

» апрѣлѣ. 15% » 19 17°/ 0 » 19 

> маѣ.29°/ 0 » 9 25°/ 0 » 18 

» іюнѣ.2о°/ 0 » 13 20°/ о » 13 

» іюлѣ.25% » 28 24% » 24 

> августѣ.18% » 16 — — 


Изъ разсматриванія приведенныхъ таблицъ видно, что: 

Во-первыхъ , число дней, въ которые влажность атмосфернаго 
воздуха наблюдалась ниже 50%, было: въ іюнѣ— 17 (выше 50%— 
13 дн.), въ іюлѣ— 22 (выше 50%—9 дн.) и въ августѣ 16 (вы¬ 
ше 50%—15 дн.) 

Во-вторыхъ, постоянныя низкія влажности, наблюдавшіяся 
днемъ были въ продолженіе слѣдующаго числа дней подъ рядъ, 
а именно: въ іюнѣ— 8-ми, съ 1-го по 7-е, гдѣ она наблюдалась 
между 29% и 47°/ 0 ; затѣмъ 6-ти дней, съ 10-го по 15-е, между 
20% и 40% (12 и 13 она была 22°/ 0 п 20%). Въ іюлѣ и Августѣ, 
сначала въ теченіе 7-ми дней, съ 13-го по 19-е, потомъ въ те¬ 
ченіе 11-ти подъ-рядъ, съ 22 іюля по 4 августа. Далѣе, повы- 
с вшись, чрезъ три дня снова, понизилась 8-го до 37%, 9-го она 
наблюдалась 51% и за тѣмъ оставалась днемъ съ низкимъ про¬ 
центомъ въ теченіе 9-ти дней подъ-рядъ, съ 10-го по 18 и въ 
это время она понижалась до 30%, 26%, 25%, 24% а 16-го ав¬ 
густа была наблюдаема даже при 18%. Это уже очень сухой 
воздухъ. Въ послѣдніе дни августа, съ 26-го числа, пошли дож¬ 
ди, и атмосферная влажность повысилась и была въ этотъ день 
68%, а въ послѣдующіе: 55%, 90%, 91%, 70% и 78%. 

Въ-третьихъ , Приведенныя въ таблицахъ цифры низкой ат¬ 
мосферной влажности, разумѣется само собою, нельзя считать ми¬ 
нимальными, такъ какъ они представляютъ среднюю влажность 
дня, выведенную изъ наблюденій въ полдень и въ 7 часовъ ве¬ 
чера. Съ возвышеніемъ наружной температуры влажность воздуха, 
естественно, еще понижалась и становилась наименьшею при паи- 
высшихъ температурахъ, которыя означены въ таблицѣ I особо 
въ скобкахъ. 

Въ-четвертыхъ , въ разные дни низкія степени атмосферной 
влажности не былп вызываемы особенно высокою температурою 
атмосфернаго воздуха, ибо онѣ часто п даже большею частію со¬ 
отвѣтствовали обыкновенней комнатной температурѣ нашихъ на¬ 
топленныхъ зимою зданій, напримѣръ: 11-го іюня относительная 
влажность 56% наблюдалась при температурахъ 16°—17° Ц. (12,8°— 
3,6°Реом.); 12-го—влажн. ,2,2% при 20° п 21° Ц (16°—16,8° Реом.), 

I ;>-го августа—влажн. 25°іо при 23° Ц. (18,4 Реом.), а 16-го влажн. 
—78% прп 24 Ц. (19,2° Реом.). Въ весенніе же мѣсяцы: въ мартѣ, 
апрѣлѣ и маѣ влажность ниже 30% наблюдалась даже при 13° Ц. 
(10,4° Реом.). 

Считаю также не лишнимъ замѣтить, что, не смотря даже на 
.исключительно жаркое лѣто въ настоящемъ 1885 году въ С.-Пе¬ 
тербургѣ, на постоянно высокую температуру въ іюлѣ (какой въ 
среднемъ выводѣ не наблюдалось въ нашей столицѣ, какъ замѣ¬ 
чаютъ, уже болѣе столѣтія) и не смотря на умѣренное лѣто въ 
Парижѣ, при болѣе низкой температурѣ въ теченіе того-же іюля, 
—атмосферная влажность въ С. -Петербургѣ наблюдалась вообще бо¬ 


лѣе высокая: въ то время, какъ въ Парижѣ, по вышеприведенной 
таблицѣ насчитывается 21 день съ пизкою атмосферною влажность, 
у насъ таковыхъ было всего 17. Въ Парижѣ было два на¬ 
блюденія влажности ниже 30%, у насъ ни одного. Тамъ наблю¬ 
далась влажность ниже 40% въ теченіе 15-ти дней, у насъ только 
8-мн дней. Между тѣмъ какъ въ Парижѣ нѣтъ ни одного наблю¬ 
денія влажности при температурѣ выше 28° Ц. (при послѣдней же 
всего только одинъ разъ), у насъ было таковыхъ 4 дпя при 30°Ц. 
Вообще въ Парижѣ наблюдалась болѣе низкая атмосферная влаж¬ 
ность и при томъ при болѣе нпзкпхъ температурахъ въ іюлѣ 
1885 года, чѣмь у насъ въ С.-Петербургѣ. 

Привожу для сравниванія нижеслѣдующую таблицу наблюдав¬ 
шейся въ С.-Петербургѣ низкой атмосферной влажности въ прош¬ 
лое лѣто за то же время, т. е. въ іюлѣ, а именно: 


Числа 

Атмосф. 

Темп. 

Числа Атмосф. Темп. 

Числа Атмосф. Темп. 

іюля. 

влажн 

по Ц. 

поля 

влажн. 

по Ц. 

іюля 

влажн. 

по Ц. 

1 

46% 

29,3° 

12 

33% 

25,9° 

18 

39% 

29,6° 

3 

49% 

20° 

13 

38% 

27,8° 

20 

40% 

22,4° 

4 

46% 

23,8° 

14 

зо% 

30,1° 

21 

43% 

26,7° 

6 

48% 

22 2° 

15 

37% 

30,2° 

24 

45% 

30° 

9 

45% 

25° 

16 

37% 

30,1° 

26 

88% 

22,8° 

11 

44% 

24,Ь° 

17 

39% 

28,6° 





Примѣчаніе. 12-го іюля низкая атмосферная влажность была 
наблюдаема трп раза; въ 7 часовъ утра 42°/о при 20,9° Ц., за 
тѣмъ въ 1 часъ дня 55% при 25,9° и вечеромъ въ 9 часовъ 45% 
при 22,2° Ц. 

Считаю нужнымъ сдѣлать оговорку относительно приведен¬ 
ной для сравниванія влажности атмосферы въ С.-Петербургѣ, гдѣ 
она соотвѣтствуетъ часу наблюденія, т. е. 1 часу дня, и въ Па¬ 
рижѣ за то же время, гдѣ она составляетъ среднюю изъ наблюденій 
въ полдень и въ 7 часовъ вечера: такое сравниваніе можно при¬ 
нять совмѣстнымъ, ибо влажность атмосферы въ С.-Петербургѣ, 
наблюдаемая въ 1 часъ дня, должна близко соотвѣтствовать так¬ 
же средней дневной влажности по причинѣ выясненной мною ра¬ 
нѣе, т. е. на томъ основаніи, что наибольшая влажность атмо¬ 
сферы является гораздо позднѣе и совпадаетъ съ высшею темпера¬ 
турою въ теченіе дня. 

Если обратить особенное вниманіе на то вліяніе, какое произ¬ 
водитъ на внутреннее состояніе человѣка высокая п низкая отно¬ 
сительная влажность воздуха п въ особенности въ жаркое время, 
то легко дать себѣ отчетъ въ томъ, что мы себя чувствуемъ всегда ; 
лучше, бодрѣе и, какъ-бы, здоровѣе тогда , когда, воздухъ суше, и 
при томъ состояніе тѣмъ болѣе улучшается, чѣмъ болѣе пони¬ 
жается степень относительной влажности . Въ это время высо¬ 
кая температура не бываетъ такъ утомительна и переносится го¬ 
раздо легче *). Напротивъ того, при высокой относительной 
влажности: 60%, 70% и болѣе, вопреки мнѣнію г. Доброславина, 
ссылающагося на приведимую имъ таблицу Гельмгольца , воздухъ 
высокой температуры и лѣтняя жара производятъ угнетающее 
дѣйствіе, изнеможеніе, располагаетъ къ лѣни, при этомъ является 
сильная потливость, вслѣдствіе задерживающагося испаренія вы¬ 
ступающей отъ поверхности тѣла влаги, намачивающей нижнее 
бѣлье и располагающей къ простудамъ на вѣтрѣ, особенно сквоз¬ 
номъ. Жажда развивается сильнѣе въ жаркую пору при высокой 
влажности воздуха, что совершенно противъ существующаго пре- 

*) Сюда, конечно, не слѣдуетъ относить то обстоятельство, при кото¬ 
ромъ наружная атмосфера, вслѣдствіе 8асухп отъ продолжительнаго отсут¬ 
ствія дождей, обременяется пылью и частицами васохшпхъ нечистотъ, какъ 
напримѣръ, въ неопрятно содержимыхъ городахъ, гдѣ потому воздухъ дѣ¬ 
лается испорченнымъ совершенно независимо отъ низкой степепи своей влаж¬ 
ности пли отъ сухости. 
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дубѣжденія. Къ этому еще прибавлю то, что самое качество воз¬ 
духа отъ присутствія въ немъ большого количества водяныхъ па¬ 
ровъ ухудшается отъ являющагося свойства—легко принимать въ 
себя вредныя испаренія и міазмы. Дурной запахъ въ воздухѣ бы¬ 
ваетъ особенно чувствителенъ именно, когда онъ наиболѣе вла¬ 
женъ *). 

Бывшее въ прошломъ 1885 г. въ С.-Петербургѣ жаркое 
лѣто представляло весьма удобные случаи испытать упомянутыя 
различныя вліянія сухого и влажнаго воздуха, и если іюльскія 
чрезмѣрныя жары при температурѣ, поднимавшейся не разь до 
30° Ц. и выше, не всегда были особенно изнурительны, то это 
благодаря только нѣкоторой сухости атмосфернаго воздуха. Въ 
самомъ жаркомъ іюлѣ мѣсяцѣ въ С.-Петербургѣ влажность атмо¬ 
сфернаго воздуха наблюдалась ниже 50°/ 0 въ теченіе 17-ти дней. 

Примѣчаніе. По поводу вышеприведенныхъ мною таблицъ 
наблюдавшейся въ 1885 году относительной влажности атмосферы 
въ Парижѣ, я долженъ сказать, что во-первыхъ, лѣто въ 1885 г. 
въ Парижѣ не отличалось ни особенно высокою температурою 
воздуха ни особенною сухостью послѣдняго и во-вторыхъ, сухость 
атмосфернаго воздуха, наблюдавшаяся на метеорологической об¬ 
серваторіи, расположенной на возвышенности Манмартра, не со¬ 
ставляет ь исключительное мѣстное явленіе. По сообщеннымъ мнѣ 
свѣдѣніямъ отъ директора Метеорологической Обсерваторіи 
ОгаЬу—г. Саззё, въ отвѣтъ на нѣкоторые моп вопросы (въ 
письмѣ его отъ 3-го сентября 1885 г.), влажность атмосфернаго 
воздуха въ Парижѣ распредѣлена весьма неравномѣрно: вообще 
он і выше въ густо-населенныхъ частяхъ гороіа, особенно болѣе 
низменныхъ, и понижается на открытыхъ мѣстностяхъ, особенно 
мало-населенныхъ. Такимъ образомъ, на основаніи наблюденій 
надъ влажностью атмосферы на двухъ метеорологическихъ обсер¬ 
ваторіяхъ, расположенныхъ на разныхъ мѣстностяхъ, оказывается, 
что въ Сентморскомъ паркѣ воздухъ суше, чѣмъ на возвышен¬ 
ности Монмартра, ибо въ упомянутомъ паркѣ даже зимою она 
понижалась: въ январѣ до 44°въ февралѣ до 33 0/ 0 , между тѣмъ 
на Монмартрской возвышенности она въ тоже время понижалась: 
въ январѣ до 60°/о ивъ февралѣ до 57. Затѣмъ, въ апрѣлѣ, маѣ, 
іюнѣ и іюлѣ, атмосферная влажность понижалась: на возвышен¬ 
ности Монмартра до 15°/ 0 , 29°/ 0 , 20°/ 0 и 25°/ 0 , а въ паркѣ до 
17%, 25°/о, 20°/ о л 24°/о. Относительно здоровости сухой атмо¬ 
сферы на возвышенности Монмартра я могу замѣтить, что эта 
часть города считается въ Парижѣ одною изъ здоровыхъ. Улица 
Лепикь (Беріс), на которой расположена метеорологическая обсер¬ 
ваторія ОпіЬу, одна пзъ многолюдныхъ и довольно тѣсно-застроен¬ 
ныхъ, быстро поднимается по склону возвышенности и оканчи¬ 
вается заворотомъ, далеко еще не достигая фортификаціонной 
ограды, составляющей черту города. Она мнѣ хорошо знакома, 
такъ какъ въ половинѣ семидесятыхъ годовъ мнѣ часто прихо¬ 
дилось иавѣщать одного жившаго въ ней больного соотечествен¬ 
ника (брата одного пзъ нашихъ научныхъ дѣятелей). Больной, 
жившій прежде въ центральной части Парижа, переѣхалъ на 
квартиру въ улицѣ Ьеріс почти въ безнадежномъ состояніи, по 
совѣту Парижскихъ врачей, рекомендовавшихъ ему возвышенную 
мѣстность въ городѣ. Здѣсь въ короткое время, почти въ моихъ 
глазахъ, онъ настолько поправился, что неоднократно, дѣлая 
утреннія прогулки, заходилъ ко мнѣ пѣшкомъ, хотя я жилъ въ 
то время въ одной изъ центральныхъ частей Парижа, далеко отъ 
улицы Беріс. 

Остается неизвѣстнымъ почему мой критикъ въ своихъ 
бездоказательныхъ возраженіяхъ, противъ представляемыхъ мною 
положеній умалчиваетъ объ одномъ весьма важномъ обстоятельствѣ, 
которымъ выясняется дѣйствительная причина всѣхъ жалобъ 
на сухой воздухъ въ натопленныхъ помѣщеніяхъ, причина, заклю¬ 
чающаяся вовсе не въ сухости воздуха, а въ свойствахъ нѣкото¬ 
рыхъ способовъ его нагрѣванія. При отапливаніи зданій хорошими 
печами, а тѣмъ болѣе сильно вентилирующими каминами отно¬ 
сительная влажность комнатнаго воздуха нерѣдко понижается до 
30‘7 о , а иногда даже до 20°/ 0 ; въ началѣ весны, когда относитель¬ 
ная влажность наружной атмосферы бываетъ часто довольно 
низкая и когда еще такъ холодно, что зданія продолжаютъ 


*) Съ другой стороны то же самое свойство влажнаго и сырого воздуха— 
растворять въ себѣ испареніе и проводить пахучія вещества—доставляетъ 
ему нѣкоторое преимущество на мѣстностяхъ, покрытыхъ растительностью, 
въ рощахъ и садахъ,—гдѣ подъ его вліяніемъ распространяется благоуханіе 
ароматовъ зелени и цвѣтовъ, что особенно замѣчается по утрамъ н вечерамъ, 
когда суточная влажность бываетъ наибольшею. 


отапливать — комнатный воздухъ въ хорошихъ, такъ называемыхъ, 
сухихъ квартирахъ дѣлается очень сухимъ, особенно вслѣдствіе 
усиленной натуральной вентиляціи, обусловливаемой неплотно¬ 
стями въ окнахъ отъ выставленныхъ въ это время зимнихъ пе¬ 
реплетов ь, и тогда никто пе жалуется на сухой воздухъ; напро¬ 
тивъ, ощущеніе его пріятно, благотворно, и никто не станетъ 
спорить противъ того, что такой воздухъ болѣе здоровъ, чѣмъ 
онъ бываетъ въ другое время, зимою и въ сырую погоду. 

Жалобы на сухость комнатнаго воздуха дѣлаются жильцами 
совершенно несознательно: они ощущаютъ просто печной воздухъ, 
наполненный тонкою пылью, изсушенною нагрѣвательнымъ дѣй¬ 
ствіемъ нѣкоторыхъ приборовъ отопленія (наир, духового и водя¬ 
ного— отъ горячихъ трубъ и батарей). Развитіе же такой пыли въ 
помѣщеніяхъ, натопленныхъ посредствомъ горячихъ поверхностей 
и нагрѣтаго внутри конструкціи печей и калориферовъ воздуха, 
достаточно объясняется новѣйшими открытіями Клерка и Лодге, 
состоящими въ томъ, что нагрѣтая поверхность тѣла, точно также 
и нагрѣтый воздухъ, имѣютъ замѣчательное свойство отталкивать 
въ среду менѣе нагрѣтую частицы плавающей въ воздухѣ пыли, 
въ которой, какъ извѣстно, находятся во множествѣ споры раз¬ 
ныхъ микроорганизмовъ *). Такимъ образомъ, положеніе, выстав¬ 
ленное мною на стр. 17 моего сочиненія: Результаты изслѣдо¬ 
ванія причинъ вреднаго вліянія внутренняго воздуха въ зданіяхъ въ 
зависимости отъ способовъ отопленія и искусственной вентиляціи , 
напечатаннаго еще ранке опубликованія у насъ упомянутыхъ от¬ 
крытій Клерка и Лодге, подтверждается ими вполнѣ **). 

Изъ всѣхъ вышеприведенныхъ возраженій моего критика, по¬ 
лагаю, вполнѣ опровергнутыхъ настоящимъ моимъ разборомъ, на 
основаніи научныхъ данныхъ и явныхъ фактовъ видно, что онъ 
приписываетъ особенно вредное свойство сухому воздуху — уси¬ 
ливать перспирацію или невидимую испарину съ поверхности 
кожи на счетъ животной теплоты (см. демонстрированіе его таб¬ 
лицъ Вейриха, Эрисмана и Гельмгольца). Напомню же поэтому 
профессору гигіены то, что никакой сухой воздухъ въ покойномъ 
состояніи, въ каковомъ онъ находится даже въ весьма сильно 
вентилируемыхъ закрытыхъ помѣщеніяхъ, не способенъ такъ уси¬ 
ливать невидимую испарину и вообще испареніе, какъ воздухъ 
на открытой атмосферѣ, постоянно возобновляющійся даже въ 
тихую погоду, сравнительно, при значительныхъ скоростяхъ; а 
между тѣмъ никто не станетъ утверждать, что по этой причинѣ 
атмосферный воздухъ вреденъ. 

Случаи нахожденія человѣка подъ вліяніемъ весьма значитель¬ 
ной быстроты возобновленія воздуха, нерѣдко сухого, около тѣла 
на открытой атмосферѣ: во время продолжительныхъ переходовъ 
и переѣздовъ, даже чрезъ степныя мѣстности, какъ извѣстно, не 
сопряжены съ какими либо, свойственными подобному вліянію 
сухаго воздуха, болѣзненными явленіями; напротивъ непосред¬ 
ственное вліяніе атмосфернаго воздуха признается всѣми полез¬ 
нымъ и благотворнымъ во всѣхъ случаяхъ за исключеніемъ его 
высокой температуры и сильной влажности. 

Изъ остальныхъ возраженій г. Доброславина, точно также во 
всемъ значеніи произвольныхъ и бездоказательныхъ и уже опро¬ 
вергнутыхъ мною въ моемъ отвѣтѣ, напечатанномъ въ № 41 
журн. «Врачъ», упомяну для нѣкоторой полноты только о тѣхъ, 
которыя касаются разсматриваемаго вопроса, а именно: относительно 
моего указанія на факты географическаго распространенія ча¬ 
хотки въ зависимости отъ влажной атмосферы. По этому случаю 
г. Доброславинъ возражаетъ слѣдующимъ образомъ: «Г. Фла- 
вицкій ссылается на статью г. Галанина о бугорчаткѣ («Вѣстникъ 
Суд. Мед. и Гигіэны», 1883, т. 3) и выписываетъ оттуда нѣ¬ 
сколько выгодныхъ для себя фразъ» будто бы <на выдержку». 
Затѣмъ мой критикъ замѣчаетъ, что авторъ упомянутой статьи, 
считая о нелишним ь предпослать изложенію современнаго состоянія 
вопроса краткій очеркъ географическаго распространенія и этіо¬ 
логіи этой болѣзни, какою она представлялась до открытія 
КосКа , и видитъ въ послѣднемъ только источникъ свѣта для вы- 


*) Сущность открытій Клерка н Лодге въ отношеніи къ разсматривае¬ 
мому случаю, мною уже была выяснена въ особой статьѣ: Вліяніе нагрѣ¬ 
таго воздуха на развитіе сухой пыли въ отапливаемыхъ и вентилируемыхъ 
помѣщеніяхъ. (Ом. «Недѣля Строителя», № 37 г 15-го сентября 1885 г.) 

**) Привожу это положеніе изъ упомянутаго моего сочинепія, стр. 17: 
Причина кажущейся сухости и неблагопріятнаго вліянія внутренняго воз¬ 
духа въ зданіяхъ, отапливаемыосъ нераціональными способами, совергиенно 
не зависитъ отъ степени его влажности; она заключается не въ сгухости 
самаго воздуха, а въ сухой носящейся въ немъ органической пыли , состоя¬ 
щей изъ разныхъ микроорганизмовъ, подвергшихся изсушивающему дѣйствію 
горячихъ поверхностей нагрѣвателъныхъ приборовъ . 
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я» іенія истинныхъ понятій о болѣзни, которыя до тѣхъ поръ на¬ 
зываетъ лиліь смутными представленіями о ней. Все это г. Фла- 
іііщкій скрылъ« и т. д. На все это считаю долгомъ отвѣчать, что 
не »нѣсколько выгодныхъ для себя фразъ«, а цѣлое указаніе, на 
которое отведено въ моемъ сочиненіи (»Результаты изслѣдов.«) по¬ 
чти двѣ страницы (56-я и 57-я), приведено мною изъ названной весь¬ 
ма обстоятельной статьи д-ра Галанина. Было бы вовсе неумѣстно 
и странно, если бы, имѣя въ виду только указать на вредное вліяніе 
влажной атмосферы, я вдругъ заговорил!, о Каховскихъ палоч¬ 
кахъ; но и эти послѣднія, какъ извѣстно, развиваются только подъ 
вліяніемъ влажности, т. е. по преимуществу въ тѣхъ мѣстностяхъ 
сч влажною атмосферою, въ которыхъ распространеніе чахотки 
составляетъ фактъ и на которыя я указалъ, ссылаясь на упомя- 
п тую статью д-ра Галанина. 

Вслѣдъ за тѣмъ г. Доброславинъ, желая оспорить точность 
приведеннаго показанія относительно вліянія влажной атмосферы 
ич развитіе чахотки и называя нѣкоторыя страны, какъ бы въ 
подтвержденіе противоположнаго мнѣнія, говорит!,: »а въ Китаѣ, 
хой климатъ котораго такъ превозноситъ г. Флавицкій, по Жі- 
:іі 80 п у, бываетъ масса чахоточныхъ смертей, особенно зимою и 
весною*. Но, во-первыхъ, мое указаніе на сухую атмосферу отно- 
птея къ Пекину, а не ко всему Китаю, и, во-вторыхъ, если ча¬ 
хотка не составляетъ особенной рѣдкости и въ Пекинѣ, то слѣ¬ 
дуетъ также замѣтить, что тамъ пора съ сухою атмосферою,— 
когда ея относительная влажность понижается иногда до 12°/ 0 10°/ о 
и 6°/ 0 , а вообще бываетъ ниже 50°/ о , —смѣняется періодомъ почти 
постоянныхъ дождей и постоянно высокой степени атмосферной 
влажности (80°/ о , 90% и 100%); такъ что въ Пекинѣ двумъ трех- 
мѣсячнымъ періодамъ весьма сухой атмосферы противопоставляются 
два столь же продолжительныхъ періода нездоровой атмосферной сы¬ 
рости. Кромѣ того профессоръ гигіены вѣроятно не станетъ спорить 
съ тѣмъ, что развитію чахотки, какъ и другихъ болѣзней, могутъ 
не мало способствовать и другія условія въ связи съ образомъ 
ізпи и мѣстными обычаями. 

Какъ бы то ни было, но явные факты отсутствія между 
итателями степныхъ оазисовъ Малой Азіи, Сахары и дру-. 
ихъ населенныхъ мѣстностей съ степнымъ сухимъ климатомъ 
чахотки свидѣтельствуютъ самымъ убѣдительнымъ образомъ, что 
воздухъ постоянно сухой атмосферы производитъ благотворное 
вліяніе на дыхательные оргапы, вопреки мнѣнію профессора 
гигіены. 

Затѣмъ пройду молчаніемъ весьма смѣлое возраженіе г. Добро- 
гдавина съ его собственными умозаключеніями противъ выводовъ 
и мнѣній уже не моихъ, а четырнадцати поименованныхъ мною 
(въ разсматриваемомъ сочиненіи) французскихъ авторитетовъ: 
врачей, гигіенистовъ и другихъ ученыхъ, изучившихъ въ своемъ 
отечествѣ на самомъ мѣстѣ санитарное состояніе парижскихъ 
больницъ въ зависимости отъ разныхъ способовъ ихъ отопленія 

вентиляціи *). 

Наконецъ я не могу оставить безъ опроверженія напрасное 
обвиненіе меня моимъ критикомъ въ томъ, что, будто-бы я, гдѣ- 
либо, увѣряю, что полезенъ воздухъ сухой >съ 12°/о до 8°/о отно¬ 
сительно увлажненія«. Ни на одной страницѣ моихъ сочиненій я 
такого увѣренія не дѣлалъ. На стр. 23 (»Резулът. изслѣди) я за¬ 
мѣчаю только то, что 50°/о влалшостн воздуха должно считать не 
наименьшимъ, а, напротивъ, наибольшимъ предѣломъ относитель¬ 
ной влажности, пониженіе которой могло бы быть допущено безъ 
вреда до предѣла 30 °/ 0 и даже до 20°/ о . 

Что же касается до влажности воздуха, то, хотя я также не 
увѣрялъ, что влажный воздухъ безусловно вреденъ, но утверждаю, 
что при высокихъ температурахъ онъ положительно вреденъ и вотъ 
гочему: во 1-хъ) онъ парализуетъ отдѣленіе накожной испарины, 
перспирацію, и тѣмъ самымъ обусловливаетъ избыточное нагрѣ- 
аиіе тѣла и во 2-хъ) кпслородность воздуха уменьшается на 
четъ увеличиванія относительной влажности, по мѣрѣ возвышенія 
его температуры. Въ воздухѣ при полномъ насыщеніи водяными 
парами, даже при комнатной температурѣ 18° Ц. 14,4° Реом.), 
убыль кислорода уже составляетъ почти 4 /б 0 ; при температурѣ 
0° Ц.—% 5 , при 65° — 4 /<, при 80° Ц.—до V, а при 100° Ц. 
кислородъ вовсе отсутствуетъ (т. е. весь воздухъ вытѣсненъ во¬ 
дяными парами). 

Кромѣ того слишкомъ влажный воздухъ, т. е. болѣе 50°/о насыще¬ 
нія, долженъ быть вообще вреднѣе уже потому, что самая влажность 

*) Вотъ имена тѣхъ ученыхъ авторитетовъ, мнѣнія н выводы которыхъ 
. Доброславинъ старается оспорить: Оовзеііп , Ъіпідаіпе , Веѵегдіе , Хагге?/, 
Згоса, ѲігаМев, Оиегіп , Ѵегпеиіі , Тгёіаі , МісЬеІ Вёѵу, Оаііагсі , І'аиѵеі, 
Ѵаіііп и Воисііагйаі. (^Результаты изелѣдов.*, стр. 3.) 


его обусловливаетъ извѣстное свойство проводить вредные газы, 
испаренія и міазмы. Поэтому влажный воздухъ въ жилыхъ по¬ 
мѣщеніяхъ, гдѣ неизбѣжны постороннія отдѣленія отъ разныхъ пред¬ 
метовъ, веществъ и самихъ живущихъ, долженъ считается болѣе 
вреднымъ, чѣмъ сухой, имѣющій влажность меньшую. Такъ какъ 
вліяніе на усиленное испареніе и перспирацію кожи ставится за¬ 
щитниками влажности воздуха и его искусственнаго увлажненія 
единственною причиною вредности воздуха сухаго (т. е. съ пизкою 
степенью влажное!и) и такъ какъ испаряющая способность по¬ 
слѣдняго и количество испаряемой влаги увеличиваются отъ ско¬ 
рости движенія воздуха, то изъ этого слѣдуетъ, что при одина¬ 
ковыхъ температурахъ наружный атмосферный воздухъ, нахо¬ 
дящійся въ постоянномъ движеніи, долженъ быть при болѣе силь¬ 
ной влажности значительно менѣе вреденъ, чѣмъ внутренній 
воздухъ въ закрытыхъ зданіяхъ, гдѣ онъ находится въ относи¬ 
тельномъ покоѣ. 

А изъ этого уже слѣдуетъ то, что при одинаковыхъ темпе¬ 
ратурахъ внутренній воздухъ въ зданіяхъ необходимо поддержи¬ 
вать болѣе сухимъ, чѣмъ наружная атмосфера на сухихъ здоро¬ 
выхъ мѣстностяхъ. 

И такъ, изъ всего вышеизложеннаго мною въ отвѣтъ на воз¬ 
раженія моего почтеннаго критика,—приложившаго все свое стараніе 
опровергнуть во что бы то ни стало точность положеній, приве¬ 
денныхъ мною въ разсмотрѣнныхъ имъ моихъ трудахъ и для того 
истощившаго повидимому весь запасъ свѣдѣній по данному во¬ 
просу,—слѣдуетъ, что нѣтъ научныхъ указаніи, нѣтъ ни одного , ни 
физическаго , ни физіологическаго факгпа ни противъ сухого возду¬ 
ха, ни въ пользу влаоюнаго. 

Въ научныхъ вопросахъ часто встрѣчаются разныя мпѣпія и 
иногда даже совершенно противоположныя; къ такимъ вопросамъ 
можно отнести современный вопросъ о холерѣ, возбуждающій каж¬ 
дый разъ при ея появленіи въ Европѣ нескончаемые диспуты и 
разные толки въ медицинскихъ совѣтахъ и спеціальныхъ коммис¬ 
сіяхъ, учреждаемыхъ правительствами во всѣхъ государствахъ и, 
какъ извѣстно, не пришедшихъ до сихъ поръ ни къ какимъ положи¬ 
тельнымъ рѣшеніямъ. Вопросъ о пользѣ оспопрививанія успѣлъ уже 
породить многихъ противниковъ изъ ученыхъ знаменитостей,—осо¬ 
бенно, какъ извѣстно, въ Германіи,—въ то время, какъ въ Англіи 
воздвигали памятникъ основателю оспопрививанія Дженеру, а во 
Фрапціп Пастеръ дѣлалъ опыты прививки яда собачьяго бѣшен¬ 
ства и т.п. Но въ подобныхъ вопросахъ, гдѣ каждое мнѣніе доказы¬ 
вается на основаніи извѣстныхъ научныхъ данныхъ съ строгою 
логическою послѣдовательностью, разногласія могутъ происходить 
только вслѣдствіе разности взглядовъ на явленія, не поддающіеся 
точнымъ изслѣдованіямъ по ихъ особенной сложности и по недо¬ 
статочности положительныхъ фактовъ. Ничего подобнаго спор¬ 
наго не встрѣчается въ разсмотрѣнномъ вопросѣ о вліяніи су¬ 
хого воздуха на человѣческій организмъ, и всѣ возраженія во что бы 
то ни стало совершенно опровергаются достаточно изслѣдован¬ 
ными физическими свойствами воздуха и законами теплоты, и на 
основаніи общихъ, почти элементарныхъ, свѣдѣній о физіологіи, 
и при всемъ томъ многочисленными положительными фактами. 

Разсмотрѣнный вопросъ ставится ясно: вреденъ ли сухой воз¬ 
духъ въ нашихъ зданіяхъ при той относительной влажности — 
меньшей 50 °/ 0 , при которой онъ бываетъ въ наружной атмосферѣ 
въ лучшую пору весною и лѣтомъ и на здоровыхъ мѣстностяхъ? 
Изъ него естественно возникаютъ другіе: лучше ли влажный воз¬ 
духъ при относительной влажности болѣе 50 °/ 0 ? Есть ли точныя 
научныя данныя и положительные факты въ пользу одного пли 
другого положенія и какіе пменно? 

Я утверждаю, что противъ защищаемаго мною положенія о 
безвредности сухого воздуха, въ предѣлахъ относительной влаж¬ 
ности 50°/о—20°/о, нѣтъ ни одного научнаго указанія и никакихъ 
положителънглхъ фактовъ; тогда какъ въ защиту его научныя 
данныя п факты столь многочисленны, что ихъ было бы трудно 
привести въ надлежащей полнотѣ. 

Вкоренившееся понятіе о необходимости влажнаго воздуха въ 
нашихъ зданіяхъ весьма много мѣшаетъ устраненію существен¬ 
ныхъ, въ гигіеническомъ отношеніи, недостатковъ отопленія и 
вентиляціи и надлежащему улучшенію воздухонагрѣвательныхъ 
способовъ; ибо такіе недостатки обыкновенно стараются припи¬ 
сывать естественному, будто бы, дурному и вредному вліянію су¬ 
хого воздуха. Вотъ почему положительное рѣшеніе вопроса о без¬ 
вредности сухого воздуха должно имѣть весьма важное значеніе 
въ прогрессѣ мѣропріятій для улучшенія п оздоровленія внутрен¬ 
няго воздуха въ нашихъ зданіяхъ. 

Въ заключеніе моихъ опроверженій всѣхъ возраженіи по 
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разсмотрѣнному вопросу я не могу не обратить вниманія моихъ чи¬ 
тателей на одинъ изъ примѣровъ, показывающихъ, къ какимъ ре¬ 
зультатамъ непозволительныхъ въ научныхъ вопросахъ несообраз¬ 
ностей приходятъ иногда желающіе подъ вліяніемъ самоувѣрен¬ 
ности возражать во что бы то ни стало. 

Такъ какъ всѣ возраженія моего критика противъ без¬ 
вредности сухого воздуха въ предѣлахъ отъ 50°/° до 20°/° влаж¬ 
ности и въ пользу искусственнаго его увлажненія до — отъ 50 о/ ° 
до 75°/°, сами собою вполнѣ опровергаются строго-научными дан¬ 
ными и весьма явными положительными фактами, на которые я 
указалъ въ моемъ «отвѣтѣ», напечатанномъ въ 41 журнала 
«Врачъ» и въ настоящей статьѣ для читателей спеціальнаго архи¬ 
тектурнаго органа, а приводимыя имъ таблицы, какъ то: Т Ѵеу- 
гісіьъ и Эрисмана (числомъ 3), нисколько не касаясь вреднаго 
вліянія сухого воздуха на человѣческій организмъ, только под¬ 
тверждаютъ ту непреложную истину, что сухой воздухъ при оди¬ 
наковой температурѣ производитъ сильнѣе испареніе, чѣмъ влаж¬ 
ный, и что самое испареніе происходитъ на счетъ затраты нѣко¬ 
тораго количества тепла, другими словами: что ни одна капля 
въ мірѣ не испаряется даромъ — безъ расхода теплоты, то мнѣ 
здѣсь остается еще опровергнуть произвольный и несообраз¬ 
ный выводъ г. Доброславнна изъ приведенной имъ таблицы, 
Неітіюія'а, на которомъ профессоръ гигіены основываетъ самое 
главное, рѣшающее по его собственному убѣжденію дѣйствительно 
научнымъ путемъ *) значеніе вредности сухого воздуха (50°/°—20°/°) 
для человѣческаго организма и необходимости искусственнаго его 
увлажненія. 

Вотъ эта таблица Неітіюіг а, которую я считаю нужнымъ 
еще разъ представить въ томъ видѣ, какъ приводитъ ее для сво¬ 
его демонстрированія профессоръ Доброславинъ: 


Температура 

атмосферы. 

Прп относительной влажности. 
50°/о 70°/о 90°/о 100°/о 

Безъ 

испаренія. 

35° Ц. 

11,6 

8,0 

4,3 

2,4 

0,5 

един. 

тепла. 

30° » 

15,0 

12,1 

9,3 

7,9 

М 

» 

» 

25° » 

17,9 

15,8 

13,6 

12,5 

2,9 

» 

» 

20° » 

20,5 

18,9 

17,3 

16,5 

4,2 

» 

» 

15° » 

22,9 

21,7 

20,5 

19,9 

5,6 

» 


10° » 

25,1 

24,2 

26,5 

23,3 

22,9 

6,9 

» 

» 

5° » 

27,2 

25,9 

25,9 

7,4 

» 

» 

0° » 

29,1 

28,6 

28,2 

28 

9,9 

» 

» 


Изъ этой таблицы, которая, сама по себѣ, вычислена Гельм¬ 
гольцемъ совершенно точно г. Доброславинъ выводитъ слѣдующее, 
повторю его собственныя слова, уже приведенныя мною ранѣе, а 
именно: 

«При высокихъ температурахъ, слѣдовательно, охлажденіе по¬ 
средствомъ испаренія значительно превосходитъ нагрѣваніе воз¬ 
духа. При атмосферѣ въ 35° для нагрѣванія воздуха требуется 
только Ѵ /я ° той теплоты, которая нужна для доставленія воздуху 
его насыщеннаго парами состоянія» (?) «даже и въ томъ случаѣ, если 
бы предварительно онъ былъ уже на V* увлаженнымъ. Понятно от¬ 
сюда (?), что если воздухъ сухой, по сравненію съ насыщеннымъ 

на V я водою, отнимаетъ въ 20 разъ (въ 23 раза, ибо = 23,2) 

болѣе отъ тѣла теплоты, то можетъ ли это обстоятельство ука¬ 
зывать на подтвержденіе положенія г. Флавицкаго, будто относи¬ 
тельная влага воздуха не имѣетъ гигіеническаго значенія»? 

Далѣе г. профессоръ добавляетъ слѣдующее: 

»Уже безъ дальнѣйшихъ соображеній каждый безпристрастный 
человѣкъ согласился бы, въ виду приведенныхъ цифръ, что зна¬ 
ченія увлажненія воздуха нѣтъ ип малѣйшей возможности отри¬ 
цать для гигіеническихъ условій жизни, колъ скоро мы знаемъ , 
что путемъ увлажненія или лишенія влаги окружающаго насъ 
воздуха, мы можемъ вызвать въ организмѣ приготовленіе и расхо¬ 
дованіе тепла въ 20 разъ болыиее или въ 20 разъ меньшее « (???.) 

Очевидно мой критикъ, демонстрируя таблицу Гельмгольца, 
не анализировалъ предварительно ея выводъ, иначе, можетъ быть, 
онъ смекнулъ бы, что своими подобными выводами онъ приходитъ 
къ несообразностямъ и, выражаясь языкомъ математиковъ, къ не¬ 
лѣпости; ибо точно такимъ же, по собственному убѣжденію 
г. Доброславина, рѣшающимъ вопросъ о вредности для человѣка 
сухого и пользѣ для него влажнаго воздуха научнымъ (?) путемъ 
слѣдуетъ придти и къ такому заключенію, а именно: если 
атмосферный воздухъ при температурѣ 35° Ц. и влажности 50°/°, 
т. е. далеко еще не сухой , отнимаетъ отъ тѣла въ 20 разъ (23 р.) 

*) Собственныя слова г. Доброславнна приведенныя имъ по поводу его 
вывода изъ таблицы Гельмгольца. 


большее количество теплоты, и если такая потеря, по его же мнѣ¬ 
нію, вредна организму человѣка *), то потеря тепла въ нѣсколько 
сотъ разъ большая, по логической послѣдовательности, должна бы 
угрожать ему моментальною смертью. А что же тогда, когда такая 
потеря превышаетъ по такому лее научному выводу въ 1.000 и 
нѣсколько тысячъ разъ? Наконецъ, какъ объяснитъ г. профессоръ 
то, что на основаніи его метода опредѣленія потери теплоты 
человѣческимъ тѣломъ, таковая потеря можетъ получиться въ 
выводѣ, даже и не для особенно рѣдкихъ случаевъ, безконечно большою? 

Въ самомъ дѣлѣ, стоитъ только взять довольно обыкновенный 
случай въ лѣтнюю жаркую пору въ странахъ съ степнымъ кли¬ 
матомъ, напримѣръ, на какомъ нибудь малоазіатскомъ или на 
африканскомъ оазисѣ, гдѣ спокойно себѣ живутъ цѣлыя населенія, 
гдѣ климатъ, по отзывамъ бывшихъ тамъ путешественниковъ, от¬ 
личается своею благотворностью, гдѣ неизвѣстна чахотка, обязан¬ 
ная своимъ развитіемъ дурному качеству воздуха и сырости, и гдѣ 
атмосферный воздухъ бываетъ чрезмѣрно сухой *), а именно: 

Разсматривая тотъ случай на данной мѣстности, гдѣ темпера¬ 
тура окружающаго воздуха весьма мало разнится отъ температуры 
человѣческаго тѣла, принятой ири вычисленія таблицы Гельм¬ 
гольца 37° Ц. напр. только на «/ю°, а влажность воздуха 15°/°, 
находимъ слѣдующее: 

0,033—0,15X0,0325=0,028; О 028X618-(-0,025=17,3, 

По 9Т0М У р&= 692 - 

т. е въ данномъ случаѣ количество теряемой тѣломъ теплоты 
выходитъ большее въ 692 раза. Выводъ, очевидно, несообразный. 

Если же предположить, что температура окружающаго воз¬ 
духа равна температурѣ тѣла, т. е. разность температуръ 
37°—37°=0, пли же температура воздуха выше 37° хоть на 1°, 
т. е. 37—38= — 1, тогда знаменатель обращается въ одномъ 
случаѣ въ 0, и потеря теплоты получается безконечно великая , а 
въ другомъ въ отрицательную величину, и въ обоихъ случаяхъ 
выводъ получается, по математическому выраженію, — нелѣпый . 

Для полученія такого вывода нѣтъ надобности, чтобы воз¬ 
духъ былъ сухой и относительная влажность его можетъ быть 
даже значительно выше 50°/°. При температурѣ воздуха 37° и при 
полномъ насыщеніи его влагою отношеніе, принимаемое г. Добро- 
славинымъ для своихъ доказательствъ обращается въ %. 

Вотъ анализъ таблицы Гельмгольца, введшей моего критика 
въ рызсматриваемыхъ имъ случаяхъ въ такое глубокое заблуж¬ 
деніе. 

При 37° Д. 1 килогр. воздуха вполнѣ насыщеннаго водяными 
парами заключаетъ въ себѣ воды: 0,033 килогр. 

При 35° Ц. и при влажн. 50°/° воды: 0,5X0,0304=0,0152 кил. и т. д. 

» 20° » » » > » » 0,5X0,0132=0,0066 » 

» 15° » » » » » » 0,5X0,0099=0,0049 » 

» 0° » » » » > » 0,5X0,0038=0,0019 » 

Для нагрѣванія 1 килогр. воздуха при влажности 50°/° до 
37° Ц. съ испареніемъ воды до полнаго насыщенія при 37°, отъ 
нижеслѣдующихъ температуръ: 

35° Ц.—0,033—0,0152=0,018 кил. 0,018X618+0,5=11,6 един. 

20° > —0,033—0,0066=0,026 » 0,026X618+4,2=20,5 » 

15° » —0,033—0,0049=0,028 » 0,028X618+5,6=22,9 » 

0° > —0,033—0,0019=0,031 » 0,031X618+9,9=29,1 > 

Въ этихъ выраженіяхъ: 618 представляетъ количество тепла, 
необходимое для обращенія 1 килогр. воды въ паръ при темпе¬ 
ратурѣ 37° Ц., выведенное изъ формулы Реньо: 

С=606,5+0,305X37=617,78 или 618 един. кил. Ц. 

Число 0,5—количество тепла для нагрѣванія 1 килогр. воз¬ 
духа при температурѣ 35° и влажности 50°/° до 37° съ нагрѣва- 


Не можетъ же пе быть извѣстнымъ профессору гигіены, что отнятіе 
отъ тѣла теплоты только въ 2 раза, больше того количества, какое орга¬ 
низмъ способенъ вырабатывать, уже сопряжено съ явнымъ его потрясеніемъ. 
Напримѣръ, если принять для извѣстнаго субъекта ва нормальное вырабаты¬ 
ваніе организмомъ тепла количество послѣдняго, соотвѣтствующее охлажденію 
тѣла при разности температуръ тѣла и окружающаго воэдуха 37°—17°—20°, то 
пропорціональная двойному охлажденію, разность температуръ 40°—37°—(—3) 
при тѣхъ же самыхъ условіяхъ должна подвергать организмъ того субъекта 
уже явному вреду. 

*) Недостатокъ въ атмосферѣ водяныхъ паровъ, обусловливающій чрез¬ 
мѣрную сухость воэдуха въ степныхъ оазисахъ, служитъ причиною отсут¬ 
ствія дождей, составляющихъ тамъ рѣдкость. Въ нѣкоторыхъ изъ такихъ 
населенныхъ мѣстностей обильный дождь считается даже бѣдствіемъ, такъ 
какъ онъ размываетъ и разрушаетъ до основанія жилища, устроенныя изъ 
земляныхъ кирпичей. Нерѣдко дома строятся безъ крышъ, считающихся по 
рѣдкости дождей излишними. (Таковы строенія одного большого стариннаго 
въ Малой Азіи, такъ называемаго, Персидскаго города, разрушеннаго текин¬ 
цами и хивинцами). 
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ніемъ, требуемаго до полнаго насыщенія при 37°, количества 
поды безъ испаренія, а именно: 

С'=(37°—35°)Х(0,237+0,018)=0,51 пли 0,5, 
гдѣ 0,237—теплоемкость воздуха п 0,018—количество воды въ 
килограммахъ, недостающее до полнаго насыщенія воздуха при 37°. 

Точно такимъ же образомъ получены выводы для температуръ: 
20°—4,2, для 15°—5,6 и т. д. и наконецъ для 0°—9,9, а именно: 
С"=(37 —0)Х(0,237+0,031)=9,9. 

Поэтому, такъ какъ при температурѣ воздуха 35° Ц. влаж¬ 
ность его часто доходитъ до 20%, вмѣсто означенпой въ таблицѣ 
50%, то на основаніи вывода профессора Доброславнна количе¬ 
ство теряемой теплоты дѣлается большимъ уже въ 32% раза, 
а именно: 

0,033—0,20X0,0304=0,027; 0,027X618+0,53=17,22, 

17 22 

т. е. въ -^^- = 32,5 раза. 


Вмѣстѣ съ уменьшеніемъ разности температуръ между темпе¬ 
ратурами тѣла и окружающаго воздуха знаменатель 0,5 умень¬ 
шается и все болѣе и болѣе увеличивается число разъ потерн 
тепла организмомъ, доходя до 100, 1000, 10000 н т. д., на- 
нецъ, при равенствѣ температуръ п затѣмъ при превышеніи 
температуры окружающаго воздуха надъ температурою тѣла зна¬ 
менатель обращается въ 0 н въ отрицательную величину п отно¬ 
шеніе потерн теплоты организмомъ дѣлается безконечно великимъ 
н несообразнымъ т. е. результатъ получается математически не¬ 
лѣпый, вслѣдствіе несообразности его вывода. 

И такой путь вывода вредности сухого воздуха (т. е. съ низ¬ 
кимъ процентомъ влажности отъ 50" 0 до 20%) почтенный мой 
критикъ считаетъ <дѣйствительно научнымъ:-. 

И. Флавицкіи. 



ОСТРОЙКА 


КАЗАРМЪ ХОЗЯЙСТВЕННЫМЪ 

(Окончаніе). 


СПОСОБОМЪ. 


Кузница въ отдѣльномъ каменномъ, подъ желѣзною крышею, 
строеніи, съ 2-мя горнами о двухъ фурмахъ каждый, въ 10 кв. 
еаж.; при ней за перегородкой мѣсто для желѣза въ 1 кв. саж 
и для угля въ 2 кв. саж.; всего 13 кв. саж. 

Полковые цейхгаузы: 

а) оружейный съ сухимъ и по возможности согрѣваемымъ по¬ 
мѣщеніемъ, для храненія 2,000 ружей, — 24 кв. саж.; 

б) вещевой съ холодпыми, но сухими помѣщеніями: 1) для 
храненія всѣхъ вещей неприкосновеннаго запаса, нужныхъ при 
мобилизаціи полка, считая по 0,86 кв. фут. на человѣка, 36 кв. 
саж., и 2) для храненія матеріаловъ и расходныхъ вещей, 18 кв. 
саж.; всего 54 кв. саж. 

Лазаретный цейхгаузъ для склада лазаретныхъ вещей, въ 9 кв. 
саж., если нѣтъ лазарета, можетъ быть расположенъ въ связи съ 
общимъ полковымъ цейхгаузомъ. 

Полковые цейхгаузы могутъ быть помѣщаемы въ особомъ 2-хъ- 
этажномъ зданіи или во 2-мъ этажѣ надъ обознымъ сараемъ, 
должны имѣть въ окнахъ желѣзныя рѣшетки, а въ дверяхъ и 
воротахъ, кромѣ сплошныхъ, еще и рѣшетчатыя полотна. 

Пороховой складъ. Для храненія боевого комплекта патроновъ 
и учебныхъ огнестрѣльныхъ припасозъ — особый деревянный са¬ 
рай, въ 6 кв. саж. 

Обозный сарай . Для полковыхъ повозокъ, по 2 кв. саж. на 
повозку, а всего для 64 повозокъ 128 кв. саж.; высота сарая 
4 ! | 4 арш ; высота воротъ 4 арш.; съ приспособленіемъ (до 100 
спицъ) для вѣшанія хомутовъ, шлей и т. п.; можетъ быть и 
2-хъ этажный. 

Ротныя повозки хранятся подъ легкимъ навѣсомъ, по расчету 
2 кв. саж. на повозку, а всего 36 кв. саж. 

Конюшня на 54 лошади; стойла въ два ряда; длина стойлъ 
4 арш.; ширина съ разгородкой 2*| 2 арш., безъ разгородки 2\ 
арш.; проходъ между рядами 3*| 4 арш., — всего до 87 кв. сажГ 
Внутренняя высота не менѣе 6 арш. 

Чанъ для водопоя и помѣщеніе для овса до 4 кв. саж. 

Полъ въ конюшнѣ глинобитный, а въ проходѣ мощеный. 

Для сѣна и соломы отдѣляется площадь двора въ 50 кв. саж., 
для храненія 2-хъ-мѣсячнаго фуражнаго запаса на указанное 
число лошадей. 

Офицерское собраніе : передняя 6 кв. саж.; библіотека 8 кв. саж. 
комната дежурнаго по полку 3 кв. саж.; 2 или 3 столовыя ком¬ 
наты, общею площадью до 30 кв. саж.; буфетная 3 кв. саж.; убор¬ 
ная 3 кв. саж.; кухня 5 кв. саж.; кладовая 3 кв. саж.; жилье для 
буфетчика 5 кв. саж. и для прислуги 5 кв. саж.; всего 71 кв. 
саж., и кромѣ того отхожее мѣсто въ два отдѣльныхъ сидѣнья. 
При офицерскомъ собраніи погребъ для провизіи, 3 кв. саж., и 
ледникъ, предназначаемый и для пользованія больныхъ, площадью 
подъ льдомъ въ 3 кв. саж. 

Помѣщеніемъ офицерскаго собранія пользуется п полковой судъ. 

Офицерскія квартиры при казармахъ устраиваются лишь въ 
томъ случаѣ, когда по мѣстнымъ обстоятельствамъ это окажется 
совершенно необходимымъ. 

При проектированіи квартиръ слѣдуетъ разсчитывать, коман¬ 
диру полка 50 кв. саж.; штабъ-офицеру до 30; ротному коман¬ 
диру 21; субалтернъ-офицзрамъ 6 кв. саж. и для прислуги ихъ 


по 4 кв. саж. на двухъ; въ этихъ количествахъ должны заклю¬ 
чаться чистыя комнаты и кухни съ кладовыми. Отхожія мѣста: 
для квартиръ, имѣющихъ свыше 20 кв. саж., по одному на каж¬ 
дую; для прочихъ—по одному на 4 илп на 6 квартиръ вмѣстѣ; 
людскія отхожія мѣста устраиваются особо, на дворѣ, въ два от¬ 
дѣленія: мужское и женское. 

При устройствѣ офицерскихъ помѣщеній прежде всего должны 


быть помѣщены при полку: 

Командиръ полка..1 (50 кв. саж.) 

Старш. штабъ-офицеръ.1 (30 » » ) 

Завѣдывающій хозяйствомъ.1 (30 » » ) 

Полковой адъютантъ ......... 1 (8 » » ) 

Полковой казначей.1 (8 » » ) 

Ротныхъ командировъ . ..9 (189 » » ) 

Старшій врачъ.1 (30 » » ) 

Завѣдывающ. учебн. командою.1 (8 » » ) 

Завѣдыв. офицерскою столовою и библіо¬ 
текою .1 (8 » » ) 

Дѣлопроизводитель по хозяйственной части 1 (8 » » ) 

Всего квартиръ 18 или 369 кв. саж. 
Затѣмъ во вторую очередь относятся квартиры: 

Баталіонныхъ командировъ.3 (90 кв. саж.) 

Младш. гат.-офицера.1 (30 » » ) 

Ротныхъ командировъ.8 (168 » » ) 

Баталіон. адъютантовъ.4 (32 » » ) 

Завѣдывающаго оружіемъ.1 (8 » » ) 

Младшихъ офицеровъ. 30 (240 » » ) 

Баталіон. врачей.4 (84 » » ) 

Священника . .1 _(11 _»_» _) 


Всего квартиръ 52 или 673 кв. саж. 

При офицерскихъ помѣщеніяхъ полагается: прачечная 6—8 
кв. саж. и сарай для экипажей 16 кв. саж. 

Прп проектирэваніи казармъ слѣдуетъ имѣть въ виду, чтобы 
добавочныя помѣщенія, площадь коихъ выше не указана, какъ-то: 
сѣни, лѣстничныя клѣтки, проходы и коридоры, значительно 
вліяющіе на стоимость построекъ, были ограничиваемы самою 
строгою необходимостью. 

Строительные матеріалы избираются тѣ, которые наиболѣе 
выгодны на мѣстѣ. Для жилыхъ помѣщеній слѣдуетъ предпочи¬ 
тать кирпичъ, мѣстный строительный камень или дерево; для 
нежилыхъ допускаются всякіе строительные матеріалы п способы 
постройки, употребляемые мѣстными жителями. 

Фундаменты опредѣляются назначеніемъ построекъ, свойствомъ 
грунта и глубиною промерзанія земли въ данной мѣстности. 

Стѣны каменныхъ строеній снаружи безъ штукатурки; внутри 
же — въ офицерскихъ помѣщеніяхъ штукатурятся, а въ прочихъ 
только затираются и бѣлятся известью. 

Во всѣхъ деревянныхъ жилыхъ строеніяхъ стѣны внутри 
штукатурятся и бѣлятся известью, снаружи же оставляются въ 
натуральномъ вщѣ; въ офицерскихъ помѣщеніяхъ обшиваются и 
окрашиваются масляной краской. Стѣны нежилыхъ деревянныхъ 
строеній оставляются внутри, какъ п снаружи, въ натуральномъ 
видѣ. 
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Крыши жилыхъ помѣщеній желѣзныя, аспидныя, черепичныя 
(исключительно для каменныхъ зданій), тесовыя или гонтовыя; 
для нежилыхъ пли менѣе значительныхъ строеній допускаются 
крыши толевыя и драничныя. 

Помѣщенія нижнихъ чиновъ, при благопріятныхъ къ тому 
климатическихъ и другихъ мѣстныхъ условіяхъ, могутъ быть 
устраиваемы безъ потолковъ, съ крышами, не пропускающими 
тепла, и съ подшивкою, вмѣсто потолочной, по регелю и стро¬ 
пиламъ. 

Въ строеніяхъ отапливаемыхъ, но не предназначенныхъ для 
жилья (кухни, столовыя, пекарни, мастерскія и т. п.), упомяну¬ 
тое устройство крышъ-потолковъ можетъ имѣть болѣе широкое 
примѣненіе, почти независимо отъ мѣстныхъ условій. 

Полы въ офицерскихъ помѣщеніяхъ досчатыѳ, крашенные, 
въ жилыхъ помѣщеніяхъ для нижнихъ чиновъ деревянные, некра¬ 
шенные пли асфальтовые; въ отхожихъ мѣстахъ и въ умываль¬ 
ныхъ комнатахъ, а также въ нижнихъ жилыхъ этажахъ, подвер¬ 
женныхъ сырости, исключительно асфальтовые. Въ прочихъ по¬ 
мѣщеніяхъ полы допускаются и цементные, плитные, кирпичные, 
мощеные и глинобитные. 

Потолки въ офицерскихъ помѣщеніяхъ подшивные, штука¬ 
туренные; въ помѣщеніяхъ для нижнихъ чиновъ подшивные въ 
разбѣжку, крашенные бѣлою масляною краскою; въ нежилыхъ же 
помѣщеніяхъ — безъ подшивки. 

Окна и двери вездѣ должны быть окрашены масляной краской. 
Въ теплыхъ помѣщеніяхъ оконные переплеты двойные, а въ хо¬ 
лодныхъ одиночные. Рамы прислонныя. Форточки въ половинномъ 
числѣ оконъ, въ комнатахъ же съ однимъ окномъ непремѣнно 
должна быть форточка. Приборъ къ дверямь и окнамъ въ офи¬ 
церскихъ помѣщеніяхъ можетъ быть обтянутый мѣдью, въ сол¬ 
датскихъ же желѣзный, простого и прочнаго устройства. 

Печи , въ общей ихъ системѣ, должны удовлетворять тремъ 
главнымъ условіямъ: а) достаточному и равномѣрному нагрѣва- 
нію помѣщеній, б) удобному освѣженію въ нихъ воздуха и в) воз¬ 
можной экономіи въ расходованіи топлива, при чемъ самое топливо 
должно избираться наиболѣе выгодное для казны. 

Общее расположеніе строеній обусловливается административ¬ 
ными, гигіеническими п экономическими соображеніями. Офицер¬ 
скія помѣщенія и лазаретъ слѣдуетъ располагать по возможности 
особо отъ жилыхъ помѣщеній для нижнихъ чиновъ, а хозяйствен¬ 
ныя постройки группировать по возможности въ одномъ мѣстѣ. 
Общее расположеніе полка слѣдуетъ ограничивать лишь необхо¬ 
димою площадью, избѣгая однако тѣсноты въ расположеніи 
строеній, разстоянія между коими должны быть соображены съ 
потребностью обезпечить ихъ отъ пожара. Во всѣхъ случаяхъ, 
когда земля для расположенія полка отводится даромъ или не 
требуетъ на пріобрѣтеніе большихъ затратъ, слѣдуетъ включать 
въ расчетъ площади полкового расположенія общій плацъ, имѣю¬ 
щій по длинѣ примѣрно отъ 80 до 100 саж. (фронтъ разверну¬ 
таго баталіона пли 4-хъ баталіонныхъ колоннъ), а въ ширину 
нѣсколько меньше. 

Расположеніе строеній, занятыхъ нижними чинами и полковымъ 
хозяйствомъ, должно быть по возможности замкнутое. Для сего 
промежутки между зданіями ограждаются заборами (каменными, 
деревянными, глинобитными, плетневыми), или канавами съ зем¬ 
ляными валами плн же живыми изгородями. 

Водоснабженіе. Расположеніе полка должно быть обезпечено 
достаточнымъ количествомъ воды, какъ для питья и варкп пищи 
для людей, такъ и для всѣхъ хозяйственныхъ надобностей, спосо¬ 
бом!. возможно дешевѣйшимъ, въ зависимости отъ мѣстныхъ условій. 

Водостоки устраиваются въ видѣ небольшихъ плоскихъ кана¬ 
вокъ или лотковъ съ общимъ скатомъ къ сторонѣ низшей точки 
окружающей мѣстности (обыкновенно въ рѣку) или въ суще¬ 
ствующіе уже городскіе водостоки. Для удаленія воды отъ цоко¬ 
лей строеній вокругъ оныхъ устраиваются отсыпи или отмосткп. 

Удаленіе нечистотъ . Слѣдуетъ избѣгать обширныхъ выгребовъ 
при отхожихъ мѣстахъ, а также большихъ помойныхъ ямъ п 
сорныхъ ящиковъ. Если мѣсто свалки нечистотъ не слишкомъ 
удалено отъ казармъ, и полкъ можетъ располагать рабочею си¬ 
лою для частаго вывоза ихъ, то въ казармахъ должно примѣ¬ 
нять систему подвижныхъ выгребовъ и помойныхъ бочекъ и сор¬ 
ныхъ ящиковъ на колесахъ. Въ противномъ же случаѣ нужно 
руководствоваться слѣдующими правилами: 

1) Выгребы должны имѣть непроницаемыя стѣны, быть за¬ 
крыты сверху накатомъ пли сводомъ; особенно рекомендуются 
герметически закрытые выгребы, примѣняемые къ очисткѣ пнев¬ 
матическими аппаратами Бергера. 


2) Помойныя ямы должны имѣть дно и стѣпы непроницае¬ 
мыя для жидкостей и быть покрытыми сверху крышею съ 
дверцами. 

3) Сорные и навозные ящики не должны быть углублены въ 
землю. Сверху они прикрываются легкою крышею. 

Само собою разумѣется, что съ изданіемъ новыхъ правилъ 
постройки казармъ дѣло сооруженія послѣднихъ въ сущности 
только упростилось, но этимъ еще не обезпечивался немедленный 
приступъ къ возведенію строеній. И только съ постановкой во¬ 
проса на чисто практическую почву, т. е. съ передачей постройки 
казармъ въ руки самаго войска, можно считать дѣло сооруженія 
казармъ фактически разрѣшеннымъ. Мысль эта положительно счаст¬ 
ливая, ибо никто изъ предпринимателей не можетъ быть заинте¬ 
ресованъ хорошимъ и подходящимъ къ нуждамъ полка устройствомъ 
казармы, въ такой мѣрѣ, какъ тотъ полкъ, для котораго она 
строится; кромѣ того, дѣлая полкъ хозяиномъ предпріятія, устра¬ 
няются излишнія переплаты въ видѣ барыша, безъ котораго, ко¬ 
нечно, никакой частный предприниматель не станетъ и браться 
за дѣло. 

Какъ совершенно новую особенность въ дѣлѣ постройки ка¬ 
зармъ войсками хозяйственнымъ способомъ, нельзя не отмѣтить 
тотъ фактъ, что для возведенія казармениыхъ сооруженій отнынѣ 
привлеченъ новый элементъ — архитекторы и гражданскіе инже¬ 
неры, завѣдывающіе въ настоящее время производимыми построй¬ 
ками казармъ въ различныхъ пунктахъ Россіи. 

Такъ какъ постройка казармъ хозяйственнымъ способомъ — 
пріемъ вовсе новый, у насъ еще не бывалый, то Казарменной 
Коммиссіей выработаны по этому предмету особыя правила, во¬ 
шедшія въ утвержденное въ 1883 г. военнымъ министромъ 
<Положеніе объ опытной постройкѣ казармъ распоряженіемъ 
войскового начальства хозяйственнымъ способомъ». Въ силу этого 
Положенія, постройкой казармъ завѣдуетъ особая, учреждаемая 
каждый разъ командующимъ войсками въ округѣ, коммиссія, на 
которую возлагается обязанность слѣдить затѣмъ, чтобы для войскъ 
помѣщенія были удобны, возведены въ кратчайшій срокъ и безъ 
лишнихъ расходовъ. 

Коммиссія , подъ предсѣдательствомъ бригаднаго командира, 
состоитъ изъ членовъ: командира полка и штабъ-офицера, завѣ- 
дывающаго хозяйствомъ въ полку; довѣреннаго отъ командующаго 
войсками лица; представителя мѣстнаго (губернскаго или уѣзд¬ 
наго) Распорядительнаго Комитета по воинской квартирной по¬ 
винности, и техника, т. е. архитектора, гражданскаго или воен¬ 
наго инженера. Веденіе отчетности и дѣлопроизводства возлагается 
на одного изъ офицеровъ полка. 

Предсѣдатель коммиссіи, завѣдывая постройкою, есть главный 
по ней распорядитель и отвѣтчикъ. Члены коммиссіи отъ полка 
и техникъ суть ближайшіе помощники предсѣдателя; на техника 
возлагается отвѣтственность за искусственную часть работъ. Лицо, 
назначаемое по особому довѣрію командующаго войсками, и пред¬ 
ставитель отъ мѣстнаго Распорядительнаго Комитета суть совѣ¬ 
щательные члены коммиссіи, придающіе вмѣстѣ съ тѣмъ гласность 
ея дѣйствіямъ. 

Разсмотрѣнію коммиссіи подлежатъ всѣ общіе хозяйственные 
и техническіе вопросы по постройкѣ казармъ. 

Для составленія первоначальныхъ соображеній о возведеніи 
казармъ, комиссія руководствуется особо - составленными Поло¬ 
женіями *) о проектированіи казарменныхъ зданій, опредѣляющими 
размѣры помѣщеній и общія отъ нихъ требованія. 

Примѣняя эти Положенія къ дѣлу, коммиссія должна: а) со¬ 
гласовать общее размѣщеніе построекъ съ мѣстными удобствами 
того участка земли, который предназначенъ для устройства ка¬ 
зармъ; б) выяснить дѣйствительныя цѣны на всѣ матеріалы и 
рабочую силу и в) опредѣлить, какая часть матеріаловъ могла бы 
быть получена безплатно пли за уменьшенную цѣну изъ казен¬ 
ныхъ или общественныхъ имуществъ, и какія работы полагалось 
бы исполнить хозяйственнымъ употребленіемъ нижнихъ чиновъ, 
въ видахъ удешевленія построекъ. 

Затѣмъ коммиссія составляетъ: 

1. Подробные проектные чертежи всѣхъ казарменныхъ зданій 
и разныхъ сооруженій при нихъ (мостовыхъ, водостоковъ ит. п.). 

2. Подробную пояснительную записку, съ объясненіемъ кон¬ 
струкціи сооруженій, выбора матеріаловъ и техническихъ спосо¬ 
бовъ исполненія работъ. 

3. Смѣтныя исчисленія стоимости исполненія всего проекта. 


*) Помѣщено выше. 
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4. Планъ заготовокъ, т. е. предположеніе о способахъ пріобрѣ¬ 
тенія матеріаловъ, выполненія работъ п опредѣленія цѣнъ. 

5. Соображеніе о томъ, въ какіе сроки какія работы могутъ 
быть выполнены, съ приблизительнымъ исчисленіемъ суммъ, нуж¬ 
ныхъ для покрытія строительныхъ расходовъ въ каждый изъ 
предположенныхъ сроковъ. 

Разработанный такимъ образомъ общій проектъ постройки ка¬ 
зармъ представляется командующему войсками, который съ своимъ 
заключеніемъ препровождаетъ проектъ въ Высочайше учрежденную 
при Военномъ Совѣтѣ Коммиссію по устройству казармъ на утвер¬ 
жденіе. Послѣдняя, при разсмотрѣніи поступившаго проекта не 
входитъ въ повѣрку подробностей исчисленія количества и стои¬ 
мости отдѣльныхъ работъ, а также деталей техническаго испол¬ 
ненія постройки, которыя всецѣло остаются на отвѣтственности 
мѣстной коммиссіи. 

По полученіи утвержденныхъ проектовъ и смѣтъ, а также 
кредита, строительная коммиссія опредѣляетъ послѣдовательность 
въ возведеніи различныхъ казарменныхъ зданій и время приступа 
къ работамъ; затѣмъ входитъ въ предварительное соглашеніе съ 
в ладѣльцами отходящихъ подъ казарменныя постройки недвнжи- 
ѵихъ имуществъ; выбираетъ и утверждаетъ, кромѣ главнаго, хо¬ 
зяйственнаго, также и другіе способы производства работъ и по- 
авокъ; производитъ по собственному усмотрѣнію торги съ вы¬ 
зовомъ къ участію въ нихъ однихъ лишь извѣстныхъ своею бла¬ 
гонадежностью и опытностью промышленниковъ, заводчиковъ, фа¬ 
брикантовъ и мастеровъ, и утверждаетъ заключаемые для сего 
контракты и подписки,-—въ предѣлахъ смѣтной суммы и кре¬ 
дита, назначеннаго на исполняемыя въ этотъ срокъ работы. 

Въ случаѣ необходимости строительная коммиссія замѣняетъ 
способъ заготовокъ, указанный въ утвержденномъ планѣ, другимъ 
способомъ, если стоимость новаго способа не превышаетъ общаго 
и частнаго (по срокамъ производства работъ) назначенія смѣтныхъ 
суммъ; равнымъ образомъ она можетъ, не нарушая общихъ осно¬ 
ваній первоначально утвержденнаго проекта, замѣнить нѣкоторыя 
изъ утвержденныхъ работъ другими, но въ предѣлахъ стоимости 
мѣнительныхъ работъ до 10 т. руб. и съ тѣмъ, чтобы расходъ 
скрывался смѣтной суммой отмѣненныхъ работъ. 

Дополнительныя работы строительная коммиссія имѣетъ право 
производить до 2 т. руб., не выходя однако изъ предѣловъ общей 
смѣты. 

Свидѣтельствованіе матеріаловъ и поставокъ производится при 
участіи техника. 


Для отчетности, ведутся слѣдующія шнуровыя книги: 

а) денежный журналъ приходо-расхода наличныхъ суммъ по 
постройкѣ казармъ; 

б) книга прихода и расхода матеріаловъ , съ указаніемъ по¬ 
купныхъ цѣнъ; 

в) журналъ рабочихъ силъ , съ ежедневными записями числа 
обратившихся при постройкѣ поденныхъ мастеровыхъ, рабочихъ 
и подводъ, съ обозначеніемъ причитающейся имъ платы и указа¬ 
ніемъ рода произведенныхъ работъ. 

Кромѣ того, во время работъ комиссія ведетъ особую отчет¬ 
ную тетрадъ при каждой смѣтѣ. Въ этой тетради на лѣвыхъ 
страницахъ пишется копія со смѣты, а въ графахъ правыхъ стра¬ 
ницъ постепенно отмѣчаются произведенныя работы и средства, 
для нихъ употребленныя. При хозяйственномъ способѣ работъ 
отчетная тетрадь есть отчетъ въ видѣ смѣты, составленный ча¬ 
стями во время производства работъ;‘ при подрядномъ же способѣ 
работъ она представляетъ собой сборникъ расчетов!,, прилагае¬ 
мыхъ къ квитанціямъ, выдаваемымъ для уплатъ подрядчикамъ. 

Годовой отчетъ долженъ заключать въ себѣ свѣдѣнія о ьсѣхъ 
выполненныхъ работахъ, съ указаніемъ количества употребленныхъ 
матеріаловъ, рабочихъ силъ и всѣхъ полученныхъ и израсходо¬ 
ванныхъ суммъ, а также оставшихся отъ работъ денегъ и мате¬ 
ріаловъ, съ обозначеніемъ стоимости послѣднихъ. 

По окончаніи всей постройки составляется окончательный от¬ 
четъ и не позже мѣсяца по окончаніи работъ представляется ко¬ 
мандующему войсками, который дѣлаетъ распоряженіе о повѣркѣ 
отчета и препровожденіи въ Высочайше учрежденную Комиссію 
по устройству казармъ только смѣтъ и отчетной тетради. Вмѣстѣ 
съ окончательнымъ отчетомъ строительная комиссія представляетъ 
сдаточную опись построенныхъ зданій, съ приложеніемъ къ ней: 
плановъ, фасадовъ и разрѣзовъ. 

Строительная коммиссія руководствуется Положеніемъ о по¬ 
стройкахъ военнаго вѣдомства (книга ХѴШ Св. Воен. Пост, из¬ 
данія 1869 г.), за исключеніемъ тѣхъ частностей, которыя измѣ¬ 
нены настоящимъ Положеніемъ, сообразно съ особыми условіями 
опытной постройки казармъ хозяйственнымъ способомъ. 

Командующій войсками въ округѣ слѣдитъ за правильнымъ и 
согласнымъ съ утвержденными проектами исполненіемъ построекъ, 
чрезъ избранное имъ лицо Инженернаго вѣдомства. 

Постройка казарменныхъ помѣщеній хозяйственнымъ способомъ 
подчинена предварительной, фактической и послѣдующей повѣркѣ 
Государственнаго Контроля. 



АСТАВЛЕНІЕ АЛЯ 


УПРАВЛЕНІЯ ОТОПЛЕНІЕМЪ И ВЕНТИЛЯЦІЕЮ 
СКОЙ ЖЕНСКОЙ ГИМНАЗІИ. 


ЗДАНІЯ КРАСНОЯР- 


5) При затапливаніи калорифера, какъ и всякой другой печи, въ пер¬ 
вый разъ послѣ долгаго промежутка, а въ особенности послѣ ремонта, 
смазыванія пли передѣлки колѣнъ или другихъ частей прибора, можетъ 
случиться, что дымъ будетъ выбрасывать изъ топки черезъ топочную 
дверцу или даже черезъ поддувало. Хотя совремепемъ это и прекратится, 
тѣмъ не менѣе возможно избѣгнуть этого непріятнаго обстоятельства 
проп сходящаго отъ присутствія влажности въ нѣкоторыхъ частяхъ при¬ 
бора, принимая слѣдующія предосторожности: 

а) не накладывать на первый разъ много дровъ въ топку 10—15 
сухихъ полѣнъ для первой затопки послѣ лѣтняго перерыва совершенно 
достаточно. 

6) тщательно закрывать топочную дверцу послѣ эатопки, и не отво¬ 
рять ее до совершеннаго сгарапія находящихся въ топкѣ дровъ (что 
іегко видѣть чрезъ поддувало). 

в) постепенно увеличивать съ каждою послѣдующею затопкою коли¬ 
чество накладываемыхъ дровъ по мѣрѣ просушки и нрогрѣванія баттареи. 

б) Колориферы, какъ и всякій другой пагрѣвательный приборъ, слѣ¬ 
дуетъ топить возможно сухими, лучшаго качества дровами. Для топки 

огутъ употребляться дрова мѣстныхъ породъ, то-есть сосновые, листвя- 
ничные, еловые, березовые и осиновые. При существующихъ цѣнахъ на 
дрова, то-есть при 1 р. 30 коп. до 1 р. 50 коп. за сажепь сосновыхъ и 
при 1 р. 80 к. до 2 р. за сажень березовыхъ, выгоднѣе, а для топки и 
удобнѣе, употреблять дрова березовые. Прп этомъ полезно эапасать на 
іждыя двадцать саженей березовыхъ (или на 10 саж. сосновыхъ) по 
одной сажени осиновыхъ дровъ, для того чтобы отъ времени до времени 
(оава два въ мѣсяцъ, а при сосновыхъ дровахъ и чаще) протапливать 
1 ілориферы осиновыми дровами, имѣющими свойство очищать дымоходы 
ъ сажи. Дрова слѣдуетъ приносить въ помѣщеніе заблаговременно и 
ладывать по обѣимъ сторонамъ подваловъ, находящихся предъ калори¬ 
ферами, въ полѣнницы до самаго свода; чѣмъ дольше дрова успѣютъ про- 
сохпуть здѣсь до тонки, тѣмъ лучше. Слѣдуетъ наблюдать, чтобы истоп¬ 
никъ употреблялъ дрова изъ полѣнницъ по порядку ихъ приноса. 

н?0 


Дрова для калориферовъ должны быть колотыя, толщиною полѣнъ отъ 
двухъ до трехъ вершковъ. Въ длину размѣръ дровъ самый удобный 
аршинный или нѣсколько менѣе, то-есть обычный въ здѣшней продажѣ. 

7) Количество дровъ извѣстпаго качества, потребное для топки кало¬ 
риферовъ, зависитъ отъ наружной температуры. Точное опредѣленіе ко¬ 
личества топлива, потребнаго для нагрѣванія зданія при различныхъ тем¬ 
пературахъ зимнихъ морозовъ, должно быть произведено испытаніемъ въ 
теченіе цѣлой зимы. Въ настоящее же время могутъ быть даны по этому 
предмету лишь приблизительныя указанія, которыми слѣдуетъ руководство¬ 
ваться на первое время для того лишь, чтобы не впасть въ крайности, 
и которыя не трудно будетъ варіировать по мѣрѣ надобности по непо- 
средственнону указанію первыхъ же опытовъ. 

Для руководства при отопленіи эданія гимназіи па первое время 
можно принять слѣдующее правило: па сколько градусовъ средняя на¬ 
ружная температура ниже нормальной комнатной температуры (то-есть 
14° К), на столько же градусовъ температура калориферпой камеры (по 
термометру, повѣшенному’ на половинѣ высоты камеры) должна быть 
вйшіе комнатной температуры *). 

Руководствуясь этимъ, легко управлять отопленіемъ. Такъ, напримѣръ 
если осенью средняя температура за сутки будетъ + 5° К, то-есть на 9° 
нпже нормальной комнатной, то слѣдуетъ топить калориферъ на столько, 
чтобы температура въ камерѣ была 14 + 9 = 23° К. Пли, если въ де¬ 
кабрѣ средняя температура сутокъ будетъ — 25° К, то колориферъ дол¬ 
женъ быть натопленъ до 14 + (14 — (— 25)) = 14+ (14 + 25) = 53° Я. 

Приблизительное же количество полусухихъ годовалыхъ сосновыхъ 


*) Правило это близко подходитъ, къ результатамъ вычисленій, служив¬ 
шихъ для опредѣленія температуры притекающаго воздуха, въ душникахъ 
и въ камерѣ. 

Примѣчаніе автора . 
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дровъ, которое потребуется для топкн каждаго калорифера въ сутки, бу¬ 
детъ слѣдующее: 

Іірп каждой температурѣ 4* 10° К — 1‘/з куб. арш. 

> » 5° К — 2 > » 

> > > 0 — 2 7 * > > 

» » > — 5° К — 3. » » 

> > > — 10° К — ЗѴз > > 

> > > — 15° К — 4 » > 

и такъ далѣе, считая на каждые 5° К по */* куб. арш. 

Повторяю, однако, что эти цифры лишь приблизительныя, зависятъ 
отъ слишкомъ многихъ и разнообразныхъ условій, какъ напримѣръ ка¬ 
чества и степени сухости дровъ, исправнаго состоянія печей, правильнаго 
ухода эа ними, правильной и искусной топки, большей или меньшей дѣя¬ 
тельности вентиляціи, вѣтра или спокойнаго состоянія погоды п тому по¬ 
добное. Единственнымъ же рѣшительнымъ указателемъ истопнику дол¬ 
женъ быть термометръ въ классахъ и коррпдорахъ гимназіи. 

8) Искусство и исправность истопника играютъ немалую роль въ 
отопленіи и въ расходѣ дровъ. Въ этомъ отношеніи нельзя поручать 
должность истопника человѣку неблагонадежному, нетрезвому, неисправ¬ 
ному, несообразительному или недобросовѣстному; нельзя вабывать также, 
что мелочная экономія въ рубляхъ на жалованье истопника можетъ 
отозваться нелишнимъ расходомъ сотенъ на дровахъ и невознаградимою 
потерею на здоровьѣ молодежи, учащейся въ гимназіи. Способный и добро¬ 
совѣстный истопникъ долженъ до тонкости изучить свой калориферъ, энать 
всѣ его достоинства и недостатки, примѣниться къ его свойствамъ и даже 
капризамъ, если бы таковые оказались; онъ долженъ знать и какъ можно 
чаще помѣщать не только калориферную камеру, но и каждую вѣтвь 
тепловыхъ галлерей; долженъ изучить каждый каналъ, каждый душ¬ 
никъ, долженъ попять и усвоить себѣ всю систему и изучить каждую 
деталь ея; онъ долженъ быть все равно, что машинистъ на паровозѣ, пли 
капитанъ на кораблѣ. Дать подробную письменную инструкцію истоп¬ 
нику трудно и безполезно, такъ какъ дѣло его — дѣло наблюдательности, 
смѣтливости и опыта. Поэтому здѣсь возможно ограничиться только нѣ¬ 
сколькими общими, главными указаніями. 

Дрова хорошо горятъ на рѣшеткѣ, когда они лежатъ по всей ея по¬ 
верхности слоемъ не слишкомъ тонкимъ и не слишкомъ толстымъ; въ 
первомъ случаѣ, то-есть когда дрова лежатъ слишкомъ тонкимъ слоемъ, 
и въ особенности когда они не занимаютъ всей поверхности рѣ¬ 
шетки, хотя горѣніе и происходитъ энергичное и полное, и слѣ¬ 
довательно хотя и развивается даннымъ количествомъ топлива наи¬ 
большее количество теплоты, но значительная часть этой тепло¬ 
ты теряется безполезно па нагрѣваніѳ пэбытка воздуха, притекающаго 
черезъ порожнія отверстія рѣшетки, не участвующаго въ горѣніи, а лишь 


понижающею температуру въ топливникѣ и въ дымоходахъ. Во второмъ 
случаѣ, то-есть когда дрова лежатъ на рѣшеткѣ слишкомъ толстымъ 
слоемъ, горѣніе будетъ неполное вслѣдствіе того, что толстый слой топ¬ 
лива затрудняетъ притокъ воздуха къ пламени. Наивыгоднѣйшая тол¬ 
щина слоя дровъ на рѣшеткахъ устроенныхъ въ зданіи гимназіи калори¬ 
феровъ есть отъ 8-ми до 10 тп и не болѣе 12-ти вершковъ. Такъ какъ 
поверхность рѣшетки имѣетъ 2 аршина длины при полутора аршинахъ 
ширины, слѣдовательно содержитъ 3 квадратныхъ аршина, то наимень¬ 
шая величина одной закладки дровъ составитъ 1‘/а куб. аршина, а наи¬ 
большая — 24* куб. арш. 

Дрова слѣдуетъ укладывать правильными рядами вдоль рѣшетки и 
совѳршѳнно ровнымъ слоемъ, въ двѣ полѣнницы одну за другой. 

Растопки, то-есть мелко наколотыя лучины, щепу или кору (при бе¬ 
резовыхъ дровахъ) лучше всего класть между двумя полѣнницами. 

Сообщивъ огонь растопкамъ и давъ имъ слегка разгорѣться при от¬ 
крытыхъ топочныхъ дверцахъ, слѣдуетъ ва тѣмъ не быстро затворить 
ихъ, отворивъ въ то же время поддувало, черезъ которое и наблюдать 
нѣкоторое время за развитіемъ пламепп. Полная эакладка дровъ, то-есть 
2Ѵ 4 куб. арш., сгараютъ совершенно въ топкѣ устроеннаго калорифера въ 
теченіе двухъ часовъ *). Горѣніе 1V* куб. арш., то-есть закладки въ 8 
вершковъ, продолжается отъ I 1 /* до I 1 /» часовъ. Горѣніе должно быть 
полное и энергичное, сопровождающееся сильнымъ развитіемъ яркаго, 
свѣтлаго пламени, энергическимъ порывомъ воэдуха въ поддувало и рав¬ 
номѣрнымъ по всей рѣшеткѣ опаданіемъ топлива; при дальнѣйшемъ ходѣ 
топки въ ней не должно оставаться головней, то-есть обуглившихся, но 
не сгорѣвшихъ, или отстающихъ въ горѣніи полѣньевъ, что всегда 
служитъ признакомъ пли дурнаго качества дровъ, или же дурной ихъ 
укладки; по силѣ свѣта и цвѣту пламени, наблюдаемымъ черевъ подду¬ 
вало, по треску и легкимъ взрывамъ, сопровождающимъ горѣніе дровъ, 
наконецъ по шуму и гулу, слышимымъ черезъ топочную дверцу, че¬ 
резъ стѣнки топливника и дымоходовъ, опытный и изучившій приборъ 
истопникъ можетъ не только судить объ общемъ ходѣ горѣнія въ топ- 
линникѣ, но и о происходящемъ въ томъ или другомъ краю, въ томъ или 
другомъ углу топливника; такая наблюдательность весьма нужна истоп¬ 
нику для того, чтобы не открывать беэъ особой надобности топочныя 
дверцы; каждое открываніе ихъ сопровождается входомъ въ топливникъ 
излишней струи воздуха, не только понижающей температуру горѣнія, 
но и неправильно волнующей внутренность топливника, черевъ что мо¬ 
жетъ происходить выбрасываніе дыма и пламени. .Искусный истопникъ 
долженъ умѣть управлять горѣніемъ сниэу, черезъ рѣшетку; для облег¬ 
ченія его въ этомъ отношеніи устроено двое поддувальпыхъ дверецъ. 

(Окончаніе будетъ.) А. 
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Нѣмецкія художествепо-промышленпыя изданія. 

Въ текущемъ году проф. Кольбе издано сочиненіе, посвящен¬ 
ное живописи на стеклѣ въ образцахъ средневѣковыхъ и эпохи 
Возрожденія (СИазшаІегеіеп без Міиеіакегз ипсі бег Яепаіззапсе). 
Среди множества рисунковъ, помѣщенныхъ на 12 листахъ хромо¬ 
литографій, воспроизгедены между прочимъ образчики романской 
живописи XI вѣка, находящіеся въ аугсбургскомъ соборѣ, и изо¬ 
браженіе св. Екатерины (XIII ст.) на одномъ изъ оконъ въ церкви 
св. Куненберте въ Кёльнѣ. 

Затѣмъ слѣдуютъ рисунки оконъ мюнхенскаго національнаго 
музея, а также оконъ различныхъ церквей, находящихся въ 
Германіи, Швейцаріи и Англіи, съ мотивами болѣе жизненными, 
внесенными въ строгій романскій стиль готикой. 

Наконецъ воспроизведены живописныя по стеклу изображенія, 
находящіяся въ церквахъ Нюренберга и Кёльна и въ ратушѣ въ 
Хингенѣ на Дунаѣ, представляющія собою произведенія эпохи 
Возрожденія, замѣчательныя по яркости красокъ и богатству ком¬ 
позиціи, достигнутыхъ благодаря усовершенствованіямъ техни¬ 
ческихъ пріемовъ живописи на стеклѣ, а такъ же общему вліянію 
на искусство направленія фламандской школы. 

«Кеізезкіггеп» архитектора Доллингера, извѣстнаго своимъ 
рѣдкимъ дарованіемъ схватывать на лету особенности попадаю¬ 
щихся ему на пути зданій и мастерски передавать въ эскизѣ съ 
натуры характерныя черты художественныхъ произведеній,—пред¬ 
ставляютъ на 8 листахъ отдѣльныя части зданій, ихъ внутреннее 
устройство, мебель, всякаго рода обстановка и т. д., зарисован¬ 
ные авторомъ проѣздомъ чрезъ Мюльгаузенъ, Страсбургъ, Штут¬ 
гартъ, Эберлингенъ, Гейслингенъ и проч. 

Сочиненіе И. Пеля «Біе Кепаіззапсе іп бег КігсІіепЬаикипзі» 
представляетъ интересную попытку примѣнить формы Ренессанса 
къ нѣмецкимъ протестантскимъ церковнымъ постройкамъ въ духѣ 
Враманте п Перуцци. Судя по разработкѣ помѣщенныхъ здѣсь 
проектовъ, надо признать въ авторѣ глубокое пониманіе формъ 
классической архитектуры и умѣніе приспособить эти формы къ 


требованіямъ современнаго христіанскаго храма. Фасады его весьма 
красивы, а въ способѣ обработки внутренности церквей замѣтно 
стремленіе воспользоваться всѣми средствами живописи и пластики 
для импонированія на религіозное чувство молящихся. Удастся-ли 
автору или не удастся провести въ практику нѣмецкаго зодчества 
своп тенденціи, во всякомъ случаѣ его работы отмѣчены печатью 
таланта и заслуживаютъ полнаго вниманія художниковъ. 

Въ архитектурныхъ эскизахъ (АгсЬПесіопізсЬе ЯипбзсЬаи) 
Эйзенлора и Вейгле находимъ собраніе образцовъ современныхъ 
разнородныхъ построекъ, исполненныхъ въ различныхъ городахъ 
Германіи, Италіи и Франціи, какъ напримѣръ: домъ Валлота въ 
Франкфуртѣ-на-Майпѣ и Циренгофа въ Вѣнѣ, дворецъ Пуртамса 
въ Парижѣ — произведеніе Дюбакъ съ изящнымъ фасадомъ въ 
стилѣ Возрожденія, роскошная вилла Бетмана, построенная Гофе- 
номъ, построенный арх. Кейзеромъ садовый павильонъ для 
г. Липерайде въ Берлинѣ. Есть тутъ множество прекрасныхъ заго¬ 
родныхъ построекъ, исполненныхъ по рисункамъ архитекторовъ 
Гофона, Кремера, Волькенштейна; дача хирурга Бильрота—работы 
Бейера; а также зданія: ратуша работы Гаубернессера, театръ въ 
Монте-Карло и помѣщеніе парижскаго клуба — сочиненія Гарнье, 
башня близъ Гейльбронна работы Эйзелора и Вейгле, замокъ 
Кетрица близъ Дрездена работы Росбаха и проч. Кромѣ фасадовъ 
есть также детали построекъ и внутренняяя декоративная часть, 
какъ напр. исполненный по рпсункакъ Гризбаха подъѣздъ въ 
домѣ банкира Фабера въ Берлинѣ, вестибюль архитектора Прохіера 
въ Мюнхенѣ, богато украшенная аудиторія Политехнической 
школы въ Дрезденѣ работы Гейне, ворота ресторана Зихена въ 
Берлинѣ съ красивымъ фризомъ изъ кованаго желѣза сочиненія 
Вегенера и т. д. Въ общемъ подборъ произведеній сдѣланъ со 
вкусомъ и пониманіемъ дѣла, исполненіе же рисунковъ вполнѣ 
изящное и отчетливое 


*) Сравп. примѣчаніе, сдѣланное выше по поводу количества дровъ, 
сгарающихъ на рѣшеткѣ въ часъ. Примѣчаніе автора, 
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КОНСТРУКЦІЯ ЛЕСОВЪ ВОКРУГЪ ШПИЦА ГЛАВНАГО АДМИРАЛТЕЙСТВА 
ЁСНАГАШЖЕ АИТОЖБЕ ЬАЕЬЕСНЕ ВЕ КАМПШТЁ А31РЁТЕКЗВОІЖВ. 

ФАСАДЪ 


ЁАДАПЕ 
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РАЗРІЬЗЪ ПО СБ. СОБРЕ СВ 


РАЗРІЬЗЪ ПО ЕР. СОБРЕ ЕР 


1 

Проект, и по стр шж. СВудзынскш. Егоре! сопзіг раг З.ВоисІаіпзкііп| . 


Авгс.Ф.Ккаиерь. 

ШСНІТЕСТЕ. 1885 (14™ашше). 

- 

РШСНЕ № 51. 






























































ДЕРКОВЪ В5 вологодской ГНБ , ТОТЕМСКОМЪ в - . 

ЁБЫ5Е ъи БООУЕВЫЕМЕОТ веѴШЬОВООЗК. 


аппее 



>' о 

















































гПГіТП 


'ОТГТТГГ 


ТТСТ 


г іто л 1 ачг ' "іът 


"ГГ" 





ПСТМТИИВ^ШМШМ ѵу у у ІГ^ГТ. 


/, ; ; ?шѵ ; 


йкі$А ѵ А *здЩб 


'.ЖНТГГ 


1 ь 


1885 114 - е а... 


РШІСш 


1Ѵ~ + 






















































































































































































зодчій. 


1885 [14 ы - й годъ 


ЛИСТЪ №57. 



>Ѵ- Ку 6 г \/' г , •> 
Ь' •• л**ѵ^ѵ.--г,,ѵл' ігѵ-ѵ. і. •„%' іѵ, 


:Дг4бД**.. 


ЗАЬЬЕ бе ЗОЬЕШІТЁ АІ/ШЗТІТІІТ 

без ШСЕШЕІЖЗ СІѴІЬЗаЗТРЕТЕНЗВОПЕЕ 


Іі ФСШТЕСТЕ . і« 


18В5 14™ е ашёе 


РШСНЕ № 57. 







































































іавь 


годъ 


ЛИСТЪ №58. 
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Годъ XIV. 


«Зодчій» выходитъ ежемѣсячно въ 
объемѣ 5 листовъ чертежей и одного 
листа текста. Статьи (въ заказныхъ 
письмахъ) просятъ адресовать на имя 
редактора Эраста Павловича Деклерона, 
Забалканскій пр., д. 9 , кв. 4 . Для пере¬ 
говоровъ редакція открыта ежедневно 
(за исключеніемъ субботы и праздник.) 
отъ 2 —з ч. 


№№ 11 и 12. 


Подписка принимается у издателя 
К. Л. Ринкера, Невскій пр. 14. Цѣн а 
журнала «Зодчій» съ приложеніемъ 
«Недѣля Строителя» съ дост. въ 
С.-Петерб. за г. 14 р., за полг. 7 р. 
съ перес. въ другіе гор. за г. 15 р., 
за полг. 7 р. 50 к.; для учащихся въ 
техн. учебн. завед. за г. 11 р. и 12 р.; 

за полг. 5 р. 50 к. и 6 р. 
Плата за объявленія— іо к. за строку 
петита (3 столбца въ страницѣ). 

#пубя»4чнаял 

НОЯБРЬ и ДЕКАБРЬ. Хщ# 1885 г. 


ЗОДЧІЙ 


Объ изданіи журнала >30ДЧІЙ> въ 1886 году. 

Бъ 1886 г. журналъ »30ДЧІЙ« будетъ издаваться по прежней программѣ и въ такомъ же размѣрѣ, какъ п въ предъидущіе 
годы. При журналѣ будетъ еженедѣльное приложеніе — »Недѣля Строителям »ЗОДЧ1Й« будетъ выходить выпусками— каждый мѣсяцъ 
или одинъ двойной выпускъ въ два мѣсяца. 

Подписка принимается у издателя К. Л. Риккера, въ С.-Петербургѣ, — Невскій пр., 14. 

Цѣна на годовое изданіе: съ доставкою въ Петербургѣ — 14 р., съ пересылкой въ другіе города — 15 р. Для учащихся же 
Техническихъ Учебныхъ заведеній — безъ доставки — 11 р., съ доставкою — 12 р. 



ДАНІЕ 


ВЫСШИХЪ ЖЕНСКИХЪ КУРСОВЪ 


ВЪ 



ЕТЕРБУРГЪ, 


Зданіе высшихъ женскихъ курсовъ находится на Васильевскомъ 
островѣ у Средняго прспекта, въ 10-й линіи, д. № 33. 

Земли подъ строеніемъ и дворами около 635 кв. саж. 

Зданіе выведено въ три этажа на подвалахъ, крытыхъ корен¬ 
ными сводами. 

A. Въ подвальномъ этажѣ (при вышинѣ З 1 2 арш.) имѣются: 

а) кухня для общей столовой курсистокъ; Ъ) цементированные 

шлюзы для притока наружнаго воздуха въ вентиляціонныя камеры; 
с) дворницкая; (I) швейцарская; е) помѣщенія для прислуги; Г) по¬ 
мѣщеніе для 2-хъ котловъ водяного отопленія и одного верти¬ 
кальнаго для побудительной тяги. (См. рис.). 

Полы въ подвальномъ этажѣ бетонные; въ мѣстахъ, назначен¬ 
ныхъ для жилья, сверхъ бетона настланы деревянные — щи¬ 
товые. 

B. Въ 1-мъ этажѣ, при вышинѣ въ 6 аршинъ, имѣются: 

а) сѣни съ раздѣвальной и помѣщеніемъ для платья на 1.000 ч.; 
Ь) канцелярія; с) комната для заболѣвшихъ; 4) библіотека съ над¬ 
воротнымъ помѣщеніемъ для склада книгъ; (1) кабинеты: зоологи¬ 
ческій и минералогическій; е) 3 вентиляціонныя камеры; 1) сто¬ 
ловая для курсистокъ съ внутренней лѣстницею въ кухню и &) 
уборная съ ватеръ-клозетомъ. 

C. Во 2-мъ этажѣ, при вышипѣ въ 7 аршинъ, имѣются: 

а) рекреаціонный залъ; Ь) 3 аудиторіи; с) кабинеты: физіоло¬ 
гическій съ лабораторіею и анатомическій; сі) комната для гг. 
профессоровъ; е) комната для завѣдующей курсами; 1) химическая 
лабораторія съ подраздѣленіями и &) уборная съ ватеръ-кло¬ 
зетомъ. 

Б. Въ 3-мъ этажѣ, при вышинѣ въ 7 аршинъ, имѣются: 

а) рекреаціонный залъ; Ь) кабинеты: физическій, состоящій 
изъ 2-хъ комнатъ, п ботаническій; с) небольшая аудиторія для 
лекцій по математикѣ; Д) 2 большія, вышиною въ 10 аршинъ — 
аудиторіи съ амфитеатрами — одна для лекцій по физикѣ, дру¬ 
гая — по химіи, съ небольшим при каждой комнатами для при¬ 
готовленія къ лекціямъ; е) второе отдѣленіе химической лабора¬ 
торіи и 1) уборная съ ватеръ-клозетомъ. 

Коррпдоры всѣхъ этажей, а также сѣни — перекрыты корен¬ 
ными сводами; рекреаціонные залы, столовая и два этажа хими¬ 
ческой лабораторіи — сводами по желѣзнымъ балкамъ (въ проме¬ 
жуточныхъ этажахъ 12 дюймов., верхнемъ этажѣ — 7 дюймов.). 
Уборныя и ватеръ-клозеты — сводами по рельсамъ. 

Поли въ аудиторіяхъ, рекреаціонныхъ залахъ и кабинетахъ — 


паркетные; въ корридорахъ и столовой — мозаичные; въ 2-хъ эта¬ 
жахъ химической лабораторіи, а также въ уборныхъ и ватеръ 
клозетахъ — асфальтовые. 

Вода и газъ проведены, для спеціальныхъ работъ, во всѣ ка¬ 
бинеты, а также и въ обѣ большія аудиторіи. 

Отопленіе и вентиляція—водяныя, устроенныя С.-Петербург¬ 
скимъ металлическимъ заводомъ. При устройствѣ отопленія имѣ¬ 
лось въ виду нагрѣвать всѣ помѣщенія отъ 15° Реомюра. Венти¬ 
ляція же расчитана такимъ образомъ, чтобы въ аудиторіяхъ на 
каждую слушательницу приходилось въ часъ не менѣе 2-хъ куб. 
саж. свѣжаго, нагрѣтаго до желаемой температуры, воздуха. 

Вслѣдствіе такого расчета, въ большихъ аудиторіяхъ, вмѣщаю¬ 
щихъ до 300 слушательницъ и имѣющихъ 5X6X3,33 = 100 
куб. саж. вмѣстимости, весь объемъ воздуха долженъ перемѣ¬ 
ниться каждый часъ не менѣе 6 разъ. 

Въ кабинетахъ же и столовой весь объемъ воздуха долженъ 
возобновляться не менѣе одного раза въ часъ. 

Во всѣ помѣщенія зданія свѣжаго, нагрѣтаго воздуха должно 
притекать въ часъ до 2.300 куб. саженъ. 

Притокъ нагрѣтаго до желаемой температуры въ вентиляціон¬ 
ныхъ камерахъ воздуха производится въ каждомъ помѣщеніи 
чрезъ спеціально для этого устроенные карнизы, въ которыхъ 
имѣются продольныя отверстія. Соотвѣтственная же вытяжка про¬ 
изводится каналами въ стѣнахъ, идущими на чердакъ къ общей 
вытяжной трубѣ, имѣющей 10 фут. въ діаметрѣ и вышину надъ 
крышей до 6,50 саженъ. 

При незначительной разницѣ между внутренней и наружной 
температурами, а также при дурной осенней погодѣ, вытягива¬ 
ніе усиливается особымъ калориферомъ, помѣщеннымъ въ нижней 
части вытяжной трубы и нагрѣвающимся небольшимъ вертикаль¬ 
нымъ котломъ, находящимся въ подвалѣ, между 2-хъ большихъ 
горизонтальныхъ котловъ, водянымъ отопленіемъ. 

Все зданіе, занимая площадь = 276,00 кв. саж., при вышинѣ 
въ 8,00 саж. и мѣстами въ 9,00 саж., имѣетъ около 2.300 куб. 
саж. (считая отъ горизонта земли до крыши). 

Стоимость куб. Саж. постройки безъ отопленія и вентиляціи — 
60 рублей. Съ отопленіемъ же и вентиляціей, и соотвѣтствен¬ 
ными для нихъ приспособленіями—до 82 рублей. 

Постройка начата въ іюлѣ 1884 года; зданіе освящено 22-го 
сентября 1885 года. 

Архитекторъ А. Красовскій. 









^Доходный доуѵіъ Г. ^КОВЛЕВОЙ ВЪ р -І^ЕТЕРБУРГ-Ъ. 


Доходный домъ, рисунокъ котораго помѣщенъ здѣсь, построенъ по 
моему проекту и подъ мопмъ наблюденіемъ въ одной изъ узкихъ 
улицъ, по Гусеву пер.,№3 (Литейной части), и принадлежитъ дочери 
д. с. с. Аннѣ Васильевнѣ Яковлевой. Постройка начата 27-го 
мая 1883 г.; окончена въ-чисто 1-го сентября 1884 года. 

Домъ состоитъ изъ 4-хъ этажей; въ каждомъ этажѣ располо¬ 
жены по двѣ квартиры; въ подвальномъ этажѣ помѣщаются: двор¬ 
ницкая, швейцарская, прачетная, ледникъ; остальное занято скла¬ 
домъ дровъ. Для избѣжанія сырости въ подвалѣ, подъ всѣми ка¬ 
питальными стѣнами, выше линіи грунтовыхъ водъ, на пятомъ 
рядѣ бутовой кладки, проложенъ изолирующій слой изъ хорошаго 
кровельнаго толя; кромѣ того, во всѣхъ жилыхъ помѣщеніяхъ 
кладка фундаментовъ и облицовка сдѣлана по цементу, а также 
и полы; своды сдѣланы изъ изгари. 

По причинѣ узкости переулка, чтобы построить четырехъ - 
этажный домъ, при проектированіи пришлось прибѣгнуть къ фо¬ 
кусу, то-есть отступить отъ линіи вглубь на одну сажень, вслѣд¬ 
ствіе чего получились выступы, законченные балконами съ желѣз¬ 
ными коваными рѣшетками, работы Впнклера (стоятъ обѣ 400 р.). 

Парадный подъѣздъ (зонтикъ) замѣняетъ балконъ во всю ши¬ 
рину тротуара (5 арш. 6 вершк.), сдѣланъ изъ литаго цпнка, ра¬ 
боты Трусова (стоитъ 540 р.); колонны же и кронштейны изъ гипса. 


Отопленіе и вентиляція обыкновенными печами, системы Ле- 
шевича. При устройствѣ этого дома мнѣ пришлось осуществить 
мою идею, совсѣмъ уничтожить изъ употребленія зловредныя для 
здоровья грязныя (помойныя) ведра и ушаты, а вмѣстѣ съ этимъ 
и помойныя ямы; для этого въ каждой кухнѣ, къ очагу сбоку 
топки, сдѣлана раковина (ящикъ) съ крышкою изъ полукотель- 
наго желѣза, въ эту раковину сама прислуга кладетъ негодные 
отброски, которыя по мѣрѣ высыханія сгораютъ сами собою, во 
время топки плиты. Исполненіе и примѣненіе къ практикѣ этой 
несложной идеи, принадлежатъ К. А. Лешевпчу. 

Выгребныхъ ямъ отдѣльныхъ нѣтъ, вся канализація сдѣлана 
изъ цемента Гюртлеромъ; по срединѣ двора сдѣланъ центральный 
колодезь съ фильтрами въ пять отдѣленій, въ одно изъ большихъ 
отдѣленій спущены фаповыя трубы, здѣсь собирается густота, ко¬ 
торая по мѣрѣ накопленія вывозится. Кромѣ того, у воротъ сдѣ¬ 
ланъ осадочный колодезь, такъ что вода поступаетъ въ город¬ 
скія трубы почти чистая. На колодцахъ поставлены гермети¬ 
ческія крышки. Работа обошлась вмѣстѣ съ ледникомъ въ 
3.640 руб. 

Постройка производилась хозяйственнымъ способомъ, отдѣль¬ 
ными подрядчиками; всѣ работы обошлись въ 83.500 рублей. 

Н. Рейзмапъ. 


^ОДОЕуѵіНОЕ ЗДАНІЕ (ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ) 


ПРИ НОВОМЪ ВОДОСНАБЖЕНІИ 


СТАНЦІИ 




ильно. 


Въ 1884 году построено было на станціи Вильно новое водо¬ 
снабженіе, общее для С.-Петербурго-Варшавской и Вильно-Ровен- 
ской желѣзной дороги, съ разсчетомъ отпустить нѣкоторое коли¬ 
чество воды для снабженія городскихъ скотобоень. Затѣмъ, въ 
томъ же году, возбужденъ былъ вопросъ о снабженіи водою изъ 
новаго водоснабженія военныхъ паровыхъ мельпицъ и хлѣбопе¬ 
карни, находящихся въ г. Вильнѣ. Дополнительныя работы по 
послѣднему вопросу произведены будутъ въ 1886 году, по окон¬ 
чаніи коихъ надѣюсь помѣстить подробное описаніе всего водо¬ 
снабженія, представляющаго нѣкоторый интересъ, ввиду осо¬ 
быхъ техническихъ условій напора. 

Источникомъ водоснабженія служитъ сплавная рѣка Вплія, вода 
которой проходитъ черезъ слои камня и мелкаго щебня въ осо¬ 
бый пріемникъ, построенный на берегу рѣки. Изъ пріемника вода 
подымается двумя паровыми машинами системы Блекъ, пзъ коихъ 
одна о силѣ 60 паровыхъ лошадей, нынѣ находится въ дѣйствіи; 
другая же, болѣе сильная, нѣсколько измѣненной конструкціи, 
установлена будетъ въ 1886 году. Отъ машинъ проведена нагне¬ 
тательная труба, діаметромъ 6", длиною 2 версты, въ напорную 
башню, откуда она посредствомъ отдѣльныхъ сливныхъ трубъ на¬ 
правляется въ станціонные резервуары С.-Петербурго-Варшавской 
дороги и Вильно-Ровеиской дороги, а также впослѣдствіи направ¬ 
лена будетъ въ городскія скотобойни. Такимъ образомъ напорная 
башня, чертежи коей здѣсь помѣщены, служитъ напорнымъ рас¬ 
предѣлителемъ воды по сказаннымъ тремъ мѣстамъ потребленія. 
Для военныхъ мельницъ и хлѣбопекарень укладывается независи¬ 
мая нагнетательная труба. Высота верхняго горизонта воды надъ 
горизонтомъ воды въ рѣкѣ составляетъ 40 саженъ; объемъ воды, 
который долженъ быть накачанъ въ башню въ теченіе 12-ти-ча- 
совой суточной работы машины, равенъ 82 куб. саженямъ. По¬ 
лезный объемъ резервуаровъ башни составляетъ 125 куб. саж., 
чего достаточно ввиду существованія прежнихъ особыхъ стан¬ 
ціонныхъ резервуаровъ, въ которые вода переливается изъ башни. 

Высота башни отъ горизонта земли до дна резервуаровъ со¬ 
ставляетъ 10 саж. Грунтъ основанія башни состоитъ изъ мелкаго 
песку. Фундаментъ башни построенъ изъ колотаго булыжнаго 
кампя рядами на цементномъ растворѣ изъ 1 части портландск. 
цемента п 4 частей песку; глубина его заложенія равна 1,75 саж. 
отъ горизонта земли. Цоколь башни облицованъ грубо тесаннымъ 
булыжнымъ камнемъ, стѣны же построены пзъ кирпича на цемент¬ 
номъ растворѣ такого же состава, какъ и для фундаментовъ. По 
высотѣ башни въ трехъ горизонтальныхъ плоскостяхъ размѣщены 
желѣзныя связи изъ старыхъ рельсовъ, служащія вмѣстѣ съ тѣмъ 


балками, на которыхъ настланы деревянныя настилы изъ досокъ. 
Употребленіе цементнаго раствора обусловлено тѣмъ обстоятель¬ 
ствомъ, что немедленно по возведеніи башни начато накачиваніе 
воды, что могло бы не особенно выгодно отозваться на прочности 
стѣнъ, если бы таковыя возведены были на известковомъ растворѣ, 
который не успѣлъ бы достаточно окрѣпнуть въ столь короткое 
время. При томъ употребленіе цементнаго раствора, давъ возмож¬ 
ность ограничиться меньшею толщиною стѣнъ, не вызвало уве¬ 
личенія стоимости сооруженія. 

Цилиндрическіе резервуары основаны непосредственно на стѣ¬ 
нахъ; окружающій же ихъ деревянный срубъ покоится на наруж¬ 
ныхъ кронштейнахъ. 

Такое расположеніе самое выгодное въ экономическомъ отно¬ 
шеніи, такъ какъ при немъ получается наименьшій периметръ 
каменныхъ стѣнъ зданія. Конструкція деревяннаго сруба представ¬ 
ляетъ нѣкоторую особенность, вызванную необходимостью обшить 
его и окрасить въ первомъ году, не ожидая полной усушки сруба. 
Для этой цѣли срубъ сжатъ вертикальными сжимами изъ брусьевъ 
на болтахъ, между которыми онъ можетъ давать осадку отъ 
усушки; наружная же обшивка прибита къ сжимамъ и слѣдова¬ 
тельно нисколько не мѣшаетъ осадкѣ. 

Водопріемники башни состоятъ изъ двухъ цилиндрическихъ 
резервуаровъ ММ со сферическимъ дномъ, склепанныхъ изъ сталь¬ 
ныхъ листовъ. Всѣ восходящія п нисходящія трубы и створные 
щиты КК на нихъ, служащіе для разъединенія трубъ ЬЬ , постав¬ 
лены съ такимъ разсчетомъ, чтобы можно было дѣйствовать обо¬ 
ими везервуарами заразъ, илп же любымъ изъ нихъ отдѣльно, 
на случай ремонта другого. Кромѣ нагнетательныхъ аа и слив¬ 
ныхъ ЬЬ трубъ имѣются при резервуарахъ трубы сс, служащія 
для предупрежденія переполненія, съ отростками М для спуска 
воды на случай промывки. Трубка т —соединяющая оба бака. 
Трубка п служитъ для спуска грязной воды послѣ промывки во- 
догрѣйки и зольника. Согрѣваніе воды въ резервуарахъ, для пре¬ 
дупрежденія замерзанія въ зимнее время, производится посре- 
ствомъ двухъ вертикальныхъ металлическихъ водогрѣйнпковъ АЛ , 
отъ которыхъ желѣзныя дымовыя трубы В В проведены вверхъ, 
черезъ середину резервуаровъ. Къ водогрѣйникамъ холодная 
вода подступаетъ по особымъ мѣднымъ трубамъ СС , проведен¬ 
нымъ отъ дна резервуаровъ къ нпжней части котловъ водогрѣй- 
никовъ, гдѣ она, согрѣвшись, подымается вверхъ по особымъ 
мѣднымъ трубамъ ВВ, проведеннымъ отъ верхней части водо- 
грѣйниковъ къ верхней части резервуаровъ. Такимъ образомъ 
вода въ резервуарахъ согрѣвается съ одной стороны непосред- 
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ственнымъ соприкосновеніемъ съ дымовыми трубами, а съ другой 
стороны постоянной циркуляціею. Къ дымовымъ трубамъ укрѣ¬ 
плены два громоотвода ЕЕ. 

Работы по постройкѣ башни произведены хозяйственнымъ спо¬ 
собомъ; металлическое ея оборудованіе исполнено Виленскими паро¬ 
возными мастерскими С.-Петербурго-Варшавской дороги, подъ руко¬ 
водствомъ начальника оныхъ инженеръ-механика Н. Н. Рагозина. 


Стоимость башни въ круглыхъ цифрахъ составила около 
25.000 руб._> изъ коихъ стоимость сооруженія около 16.000 руб.; 
стоимость металлическаго оборудованія около 9.000 руб. 

Постройка этого зданія произведена мною при сотрудничествѣ 
гражданскаго инженера Г. Э. Шазали. 

Инженеръ Ф. Ясинскій. 



ОСТРОЕНІЕ 


ПЕРСПЕКТИВЫ 


ОКРУЖНОСТИ, 


ЛЕЖАЩЕЙ НА ПРЕДМЕТНОЙ ПЛОСКОСТИ 


При построеніи перспективныхъ чертежей весьма часто при¬ 
ходится вычерчивать перспективу окружности не только какъ пер¬ 
спективу существующей кривой на данномъ предметѣ, но и какъ 
вспомогательной кривой, служащей для рѣшенія встрѣтившейся 
геометрической задачи. 

Перспективою на плоскости для окружности будетъ эллипсъ, 
который вообще вычерчивается, опредѣляя вспомогательными по¬ 
строеніями рядъ точекъ, ему принадлежащихъ. Этотъ рядъ точекъ 
можетъ быть опредѣляемъ различно: а) можно его опредѣлять 
опредѣляя перспективы ряда точекъ, выбранныхъ на данной окруж¬ 
ности; Ь) можно его опредѣлить, опредѣливъ у сказаннаго элипса 


точку, опредѣленною ея перспективою с (черт. 1), когда линія 
ЬТ служитъ основаніемъ картины, линія Мь ' —линіею горизонта, 
точка о—центральною точкою, а величина разстоянія точки зрѣнія 
до картины выражена отрѣзкомъ ой. 

Проведя черезъ точки о и с прямую осЕ, получимъ перспек¬ 
тиву прямой линіи перепендикулярной къ картинной плоскости и 
проходящей черезъ центръ заданной сказанными условіями окруж¬ 
ности; проведя же черезъ точку с линію аЬ, параллельную линіи 
ЬТ, получимъ перспективу прямой линіи параллельной картинной 
плоскости и проходящей черезъ центръ той же окружности. 

Отложивъ отъ точки Е въ обѣ стороны по линіи ЬТ отрѣзки 



два его сопряженные діаметра и потомъ по сопряженнымъ діаметрамъ, 
даннымъ по величинѣ и по положенію, опредѣлить рядъ точекъ ему 
принадлежащихъ и с) опредѣливъ у сказаннаго элипса его оси, 
опредѣлить рядъ его точекъ, какъ обыкновенно этотъ рядъ опре¬ 
дѣляется при данныхъ по величинѣ и по положенію его осяхъ. 

Что же касается до ряда точекъ, опредѣляющихъ начертаніе тре¬ 
буемаго элипса, то въ этомъ ряду точки должны быть опредѣляемы, 
на такомъ разстояніи одна отъ другой, чтобы соединяющія каждую 
смежную пару такихъ точекъ дуги элипса могли бы быть принимаемы 
безъ ощутительной погрѣшности, за прямолинейные отрѣзки или же 
за дуги окружностей какихъ бы то ни было радіусовъ. Такъ какъ 
дуги элипса въ различныхъ частяхъ каждой его четверти не оди¬ 
наковой кривизны, то слѣдов. и разстоянія между рядомъ точекъ, 
опредѣляющихъ очертаніе какой нибудь его одной четверти, бу¬ 
дутъ не одинаковы: при вершинѣ, опредѣляемой большою осью, 
онѣ должны быть выбираемы ближе одна къ другой, а по мѣрѣ 
приближенія къ вершинѣ, опредѣляемой малою осью, разстоянія 
между ними можно послѣдовательно увеличивать. Кромѣ того 
разстоянія между рядомъ точекъ, опредѣляющихъ достаточно точ¬ 
но начертаніе четверти элипса, измѣняются въ зависимости от¬ 
ношенія между его полу-осями, а какъ одна и таже окружность 
(опредѣленнаго радіуса) можетъ давать въ перспективѣ элипсы съ 
различными отношеніями между полу-осями, смотря потому на 
сколько она будетъ удалена какъ отъ точки зрѣнія, такъ и цен¬ 
тральной плоскости, то поэтому п нельзя вывести какого нибудь 
одного общаго правила дѣленія данной окружности на такія дуги, 
которыя давали бы въ перспективѣ требуемой величины дуги 
элипса перспективы данной окружности. А потому болѣе ра¬ 
ціональный способъ построенія перспективы окружности (элипса) 
будетъ тотъ, который даетъ возможность опредѣлять на картин¬ 
ной плоскости точку, принадлежащую элипсу (перспективѣ данной 
окружности) въ желаемомъ (приблизительно) мѣстѣ. 

Согласно вышеизложеннымъ требованіямъ, можно указать на 
слѣдующее построеніе перспективы окружности даннаго радіуса, 
моторая, находясь на предметной плоскости, имѣетъ центромъ 


ЕЛ и ЕЕ , равные данному радіусу окружности, и проведя линіи 
Ао и Во , опредѣлимъ точки а и Ъ ихъ пересѣченій съ линіею аЬ; 
* отрѣзокъ аЪ будетъ перспектива діаметра, параллельнаго картин¬ 
ной плоскости, заданной окружности. 

Для построенія перспективы 
діаметра, перпендикулярнаго къ 
построенному въ перспективѣ, за¬ 
мѣтимъ предварительно слѣдую¬ 
щее: если въ окружности 

(черт. 2) проведены два перпен¬ 
дикулярные между собою діа¬ 
метра аЬ и е/’, то линіи, какъ 
напр. ас, Ы, а/* и Ье , проходя¬ 
щія черезъ концы этихъ діамет¬ 
ровъ, составляютъ съ ними углы 
въ 45°. А потому когда на 
черт. 1 черезъ точки Ь и й 
(точку разстоянія) проведемъ 
прямую Ьй , то эта линія бу¬ 
демъ перспектива той, которая 
съ липіею ЬТ составляетъ уголъ 
въ 45°, а точка / ея пересѣче¬ 
нія съ линіею оЕ опредѣлитъ 
конецъ діаметра заданной окруж¬ 
ности, перпендикулярнаго къ діаметру выраженному перспекти¬ 
вою аЪ. *) Точно такъ же, проведя черезъ точки а и й прямую 
ай и опредѣливъ точку е ея пересѣченія съ линіею оЕ , получимъ 
другой конецъ того же діаметра, слѣдов. этотъ діаметръ выра¬ 
зится въ перспективѣ отрѣзкомъ /е. 


*) Если бы отрѣзокъ осі выражалъ — часть разстоянія точки зрѣнія до 

картины, то тогда надо отъ точки с взять^ часть отрѣзка сЪ и крайній) его 
точку соединить съ точкою сі прямою линіею, которая, пересѣкаясь съ ли¬ 
ніею оЕ, опредѣлитъ отыскиваемую точку /*. 

1 * 
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И такъ сказанными построеніями опредѣлили четыре точки 
а, /, Ь п е, принадлежащія элипсу—перспективѣ заданной окруж¬ 
ности. 

Для построенія промежуточныхъ точекъ этого элипса опять 
обратимся предварительно къ черт. 2 и замѣтимъ, что если 
проведемъ линію тк параллельно діаметру /с, опредѣлимъ точку 
п ея пересѣченія съ линіею Ъ/ и проведемъ линію апд , но эта 
прямая пересѣчется съ линіею Ът, проходящею черезъ точку Ъ п 
точку т пересѣченія линій тк и а/т, въ точкѣ д , лежащей на 


пополамъ; слѣдовательно хорда е/ есть діаметръ этого элипса, 
сопряженный сказаннымъ параллельнымъ хордамъ. А потому если 
отрѣзокъ е/ раздѣлимъ въ точкѣ р пополамъ, то получимъ центръ 
этого элипса, слѣдовательно положеніе діаметра, сопряженнаго 
діаметру е/, опредѣлится, проведя черезъ точку р линію ш, па¬ 
раллельную хордѣ аЬ или линіи ЕТ. 

Для опредѣленія же величины этого сопряженнаго діаметра, 
опредѣлимъ ту хорду заданной окружности, которая своею пер¬ 
спективою даетъ этотъ діаметръ, а по этой хордѣ опредѣлимъ ея 



Чер. 3. 


окружности а/Ье. Дѣйствительно: въ треугольникѣ атЬ линія тк 
перпендикулярна къ сторонѣ аЪ, а линія Ь/ перпендикулярна къ 
сторонѣ ат\ слѣдов. прямая ад , проходящая черезъ точку п ихъ 
пересѣченія и вершину а угла таЬ , будетъ перпендикулярна къ 
сторонѣ тЪ, а если уголъ адЪ — прямой, то его вершина $ нахо¬ 
дится на окружности а/Ъеа. 

Если діаметръ е/ будетъ перпендикуляръ къ плоскости кар¬ 
тины, то и линія тк будетъ къ ней тоже перпендикулярна, а 
потому ея перспектива будетъ проходить черезъ центральную 


перспективу, т. е. и отыскиваемый діаметръ. 

Положимъ, что сказанными выше построеніями опредѣлимъ 
перспективы аЪ и е/ (чер. 3) двухъ перпендикулярныхъ діаме¬ 
тровъ заданной окружности, пзъ которыхъ первый параллеленъ 
картинной плоскости. Раздѣливъ отрѣзокъ е/ въ точкѣ р попо¬ 
ламъ, получаемъ центръ элипса служащаго перспективою задан¬ 
ной окружности, а линія тп , проведенная черезъ эту точку па¬ 
раллельно линія ЕТ, опредѣлитъ положеніе діаметра этого элипса, 
сопряженнаго съ діаметромъ е/. 


точку; перспективы же дру¬ 
гихъ вспомогательныхъ линій 
изложеннаго рѣшенія опредѣ¬ 
ляются перспективами точекъ, 
принадлежащихъ этпмъ пря¬ 
мымъ , а потому и сказанное 
рѣшеніе можетъ быть испол¬ 
нено на картинной плоскости. 

И такъ черезъ точку о (чер. 1 ) 
проведемъ линію ок , а черезъ 
точки а и / линію а/ и опре¬ 
дѣлимъ точку т ея пересѣче- гп 
нія съ линіею ок , которую и 
соединимъ съ точкою Ъ линіею 
тЪ. Проведемъ линію 6 / и 
опредѣлимъ точку п ея пере¬ 
сѣченія съ линіею ок , а че¬ 
резъ точки а и п проведемъ 
линію ап и опредѣлимъ точку 
2 ея пересѣченія съ линіею 
Ът , тогда точка % и будетъ 
принадлежать элипсу, служа¬ 
щему перспективою заданной 



Чер. 4. 


Если плоскость заданной 
окружности приведемъ въ по¬ 
ложеніе параллельное картин¬ 
ной плоскости, повернувъ ее 
около линіи діаметра, парал¬ 
лельнаго линіи Ы\ то тогда 
перспективою заданной окруж¬ 
ности будетъ окружность 
аЕЪЕ, описанная на отрѣзокъ 
аЪ какъ на діаметрѣ, а діа¬ 
метръ заданной окружности 
выражавшійся перспективою в/ 
выразится перспективою ЕЕ, 
т. е. діаметромъ окружности 
аЕЪЕ , перпендикулярнымъ къ 
ея діаметру аЪ. 

Точка р есть перспектива 
нѣкоторой точки, лежащей на 
діаметрѣ выражающемся пер¬ 
спективою с/ при первона¬ 
чальномъ положеніи плоскости 
заданной окружности, а когда 
эта плоскость приметъ поло- 


окружности. женіе параллельное картинной 

Проведя черезъ точку о другую линію и поступая подобно плоскости, то тогда эта точка выразится перспективою (точкою) на- 

предъидущему, оаредѣлимті еще точку, принадлежащую тому же ходящеюся на діаметрѣ ЕЕ окружности аЕЪ Е. Для опредѣленія этой 

элішсу, и т. д. Эти линіи, проходящія черезъ точку о, можно перспективы проведемъ черезъ точку р и точку разстоянія сі линію 

проюдить такъ, что опредѣляемая точка элипса получится въ рй и опредѣлимъ точку <7 ея пересѣченія съ линію аЪ. Отрѣзокъ сд 

желаемомъ приолизнтельно мѣстѣ, слѣдов. точки элипса могутъ выразитъ въ перспективѣ величину отрѣзка, выраженнаго пер- 

быть опредѣлены на такомъ разстояніи одна отъ другой, что спективою ср } подобно тому, какъ отрѣзокъ ас выражаетъ въ 

очертаніе элипса сдѣлается достаточно точнымъ. перспективѣ величину отрѣзка, выраженнаго перспективою се. 

Легко замѣтить, что всѣ хорды заданной окружности, парад- А потому, отложивъ отрѣзокъ сР равный отрѣзку сд, проведемъ 

лельныя картинной плоскости, въ перспективѣ будутъ хордами черезъ точку Р хорду МЫ окружности аЕЪЕ параллельную 

элипса а/Ъе параллельными линіи ЬТ и дѣлящимися хордою е/ діаметру аЪ: эта хорда будетъ перспектива отыскиваемой хорды, 
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во только при положеніи плоскости заданной окружности парал¬ 
лельномъ картинной плоскости. Остается эту же хорду выразить 
перспективою при первоначальномъ положеніи плоскости заданной 
окружности. Для этого черезъ точки М и N проведемъ линіи 
Мі и N 3 параллельныя линіи ЕЕ и опредѣлимъ точки г и у ихъ 
пересѣченій съ линіею аЬ, которыя и соединимъ съ точкою о пря¬ 
мыми оі и оу. Линіи ог и оу, пересѣкаясь съ линіею шя, проведенною 
черезъ точку р параллельно линіи аЬ, опредѣлятъ отрѣзокъ тп, кото¬ 
рый и будетъ отыскиваемый сопряженный діаметръ діаметру е/* 
элипса а$Ье\ а имѣя данными по положенію и по величинѣ два 
сопряженныя діаметра эли аса, можно опредѣлить рядъ точекъ ему 
принадлежащихъ. Для опредѣленія же ряда точекъ, принадлежа¬ 
щихъ элинсу, когда даны два его сопряженные діаметра аЪ и ез 
(черт. 4), надо, какъ извѣстно, на отрѣзкѣ аЬ, принимая его за 
діаметръ, описать окружность, черезъ центръ С провести діаметръ 
ЛЛ' перпендикулярный къ этому діаметру, а точки / и л соединить 
отрѣзкомъ /л- На діаметрѣ аЬ взять какую-нибудь точку у, че¬ 
резъ нее провести линію ук параллельную сл и уі параллельную 
с/\ опредѣлить точку к пересѣченія линіи ук съ описанною 
окружности и черезъ точку к провести линію кі параллельную /л, 
которая пересѣкаясь въ точкѣ I съ линіею уі, опредѣлитъ точку, 
принадлежащую требуемому элипсу. 

Если точки / и л 4 соединимъ отрѣзкомъ /л 4 ч а точки I и к ' 
отрѣзкомъ Ік', то эти отрѣзки будутъ параллельны между собою. 
Изъ подобныхъ треугольниковъ с/г и уік получаемъ. 

с {: С$ =уі: зк. 

На = и у к =ук', слѣдовательно: 

: с$‘ =уІ :ук. 

Кромѣ того уголъ /сл равенъ углу Іук\ слѣдовательно тре¬ 
угольникъ /с/ подобенъ треугольнику Іук\ а потому сторона /л* 
параллельна сторонѣ Ік\ 

На этомъ основаніи можно опредѣлить точку, принадлежащую 
элипсу, слѣдующимъ построеніемъ. 

Описавъ на діаметрѣ аЬ окружность алЪу/ и проведя діаметръ 
ЛЛ къ нему перпендикулярный какъ и въ предыдущемъ рѣшеніи, 
надо точку / соединить съ точкою линіею /л- Потомъ на ли¬ 
ніи аЬ взять произвольно точку у и черезъ нее провести линію уі 
параллельную сГ и линію ук' параллельную линію Л 2 ?\ черезъ 
точку к' пересѣченія линію ук съ описанною окружностью про¬ 
вести линію кЧ параллельную линію /л и опредѣлить точку I ея 
пересѣченія съ линіею уі, которая и будетъ принадлежать ска¬ 
занному элипсу. 

Когда у элипса опредѣлены по положенію и по величинѣ два 
его сопряженные діаметра, то можно опредѣлить по положенію п 
по величинѣ его оси, основываясь на слѣдующемъ. Во-первыхъ, 
касательная линіи Ід , проведенная къ элипсу въ точкѣ I и каса¬ 
тельная проведенная въ соотвѣтствующей точкѣ к пли к ’ окруж¬ 
ности пересѣкаются между собою въ точкѣ ^ лежащей на линіи тп 
даннаго сопряженнаго діаметра аЬ. Во-вторыхъ, если будетъ 
описана одноцентренная съ даннымъ элппсомъ окружность, пере¬ 
сѣкающая его въ четырехъ точкахъ, то общія къ этимъ двумъ 
кривымъ линіямъ четыре касательныя пересѣкаются между собою 
попарно на линіяхъ осей этого элипса, при чемъ эти линіи углы 
каждой пары касательныхъ дѣлятъ пополамъ, какъ напр. линія ѵгѵ 
дѣлитъ пополамъ уголъ Ііѵг двухъ общихъ касательныхъ Ы п гз. 

Положимъ, что намъ даны два сопряженные діаметра аЬ и е/* 
элипса, въ которомъ желаемъ опредѣлить направленіе его осей. 

На отрѣзкѣ аЬ , какъ діаметрѣ, описываемъ окружность адЪд'а, 
въ ней проводимъ діаметръ лё‘ перпендикулярный къ діаметру 
<іЬ, а точку 5 соединяемъ съ точками л и Л 4 линіями /д и /л 4 - 
Къ описанной окружности проведемъ касательную Ьр параллель¬ 
ную линіи /%*, и опредѣлимъ на элипсѣ точку I , соотвѣтствующую 
точкѣ и указаннымъ выше построеніемъ, т. е. черезъ точку 1 ь 
проведемъ линію Ы параллельную линію лё *, опредѣлимъ точку 
і ея пересѣченія съ линіею аЬ , а черезъ точку і проведемъ ли¬ 
нію іі параллельную сГ и опредѣлимъ точку I ея пересѣченія съ 
линіею проведенною черезъ точку 1 ь параллельно линіи /ъ*, т. е. 
проведенную уже касательною линіею Іір . Касательная Іьр къ опи¬ 
санной окружности пересѣкается съ линіею аЪ въ точкѣ р, слѣ¬ 
довательно, прямая, соединяющая точки р и і , будетъ касательна 
къ элипсу въ точкѣ I, откуда видимъ, что линія Іьр есть общая 
касательная къ данному элипсу н къ окружности а^Ъ^а. 

Проведя къ этой окружности касательную гр 4 параллельную 
линіи Гл' и опредѣливъ точку 5 принадлежащую элипсу помощію 
треугольника, подобнаго треугольнику с/л 4 , увидали бы, что ли¬ 
нія гр' будетъ касательна и къ элипсу въ точкѣ 5, слѣдова¬ 
тельно, эта линія гр'з будетъ тоже общая касательная къ дан¬ 


ному элипсу и описанной окружности. Выше было замѣчено, что 
уголъ Ііѵг, образуемый парою общихъ касательныхъ линій Ш и 
и гз къ элипсу и къ сказанной окружности, линіею оси элипса дѣ¬ 
лится пополамъ, то, опредѣливъ точку ѵ пересѣченія касательныхъ 
Ы и гз, проведемъ черезъ нее и точку с прямую ѵгѵ, которая 
и будетъ линіею одной изъ осей даннаго элипса; а проведя че¬ 
резъ точку с линію къ ней перпендикулярную, получимъ поло¬ 
женіе линіи другой его оси. 

Для сокращенія же построеній можно поступить слѣдующимъ 
образомъ: уголъ л^Л 4 Р авенъ У ГЛ У йяг, слѣдовательно раздѣливъ 
первый уголъ пополамъ, опредѣлимъ направленіе одной изъ осей 
даннаго элипса, а проведя черезъ точку с линію ѵгѵ ей параллель¬ 
ную, опредѣлимъ и положеніе одной изъ осей даннаго элипса, по¬ 
ложеніе же другой его оси опредѣлится, какъ было сказано выше. 

Для опредѣленія величины большой оси заданнаго элипса, 
сдѣлаемъ слѣдующее построеніе: положимъ, даны два сопряжен¬ 
ные діаметра аЬ и е/ элипса (черт. 5); на отрѣзкѣ аЬ, какъ на 



Чер. 5. 


діаметрѣ, описываемъ окружность и проводимъ ея діаметръ л8*\ 
перпендикулярный къ діаметру аЪ\ точку Г соединяемъ съ точ¬ 
ками л и л* прямыми (л 11 уголъ л(ё* дѣлимъ линіею /У/ по¬ 
поламъ, а черезъ точку с проводимъ линію ѵгѵ ей параллельную, 
которая, какъ видѣли выше, и опредѣляетъ положеніе большой 
оси заданнаго элипса. Послѣ чего на линіи тп, проходящей че¬ 
резъ данный сопряженный аЬ, возьмемъ произвольно точку т и 
черезъ нее проведемъ линіи тѵ и тп соотвѣтственно параллель¬ 
ныя линіямъ с/ и сл. Черезъ точку ѵ пересѣченія линій тѵ и 
ѵгѵ, проведемъ линію ѵп параллельную линіи /л и опредѣлимъ 
точку п ея пересѣченія съ линіею тп Черезъ точки п и с прове¬ 
демъ прямую пк ' п опредѣлимъ точку к ея пересѣченія съ опи¬ 
санною окружностью ал!>л' а і а черезъ точку 1с проведемъ линію 
кі параллельную 


линіи /л п опре¬ 
дѣлимъ точку I ея 
пересѣченія съ ли¬ 
ніею ѵгѵ, которая, 
очевидно, принад¬ 
лежитъ заданному 
элипсу. Такъ какъ 
точка I принадле¬ 
житъ элипсу и въ 
то же время ле¬ 
житъ на линіи ѵгѵ , 
то, слѣдовательно, 
эта точка будетъ 
вершина этого 
элипса, а отрѣ¬ 
зокъ сі будетъ его 
большая полу-ось. 
Отложивъ по ли- 


!к 



Чер. 6. 


нін ѵгѵ отъ точки с отрѣзокъ сі' равный отрѣзку сі, получимъ 
большую ось И 4 заданнаго элипса. 

А если у элипса даны: большая ось II' и точка /* ему при¬ 
надлежащая (черт. 6), то, проведя черезъ центръ с заданнаго 
элипса линію Ыь 4 перпендикулярную къ линіи IV, изъ точки /, 
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какъ центра, радіусомъ равнымъ отрѣзку сі , дѣлаемъ на линіи Ыь 
засѣчку въ точкѣ которую и соединяемъ съ точкою /* прямою 
/5, пересѣкающею линію IV въ точкѣ і; отрѣзокъ /7 и будетъ 
равенъ малой полу-оси заданнаго элипса. Отложивъ по лпніп ЫѴ 
отрѣзки сд и с% 4 равные отрѣзку /7, получимъ вторую ось 
заданнаго элипса, а по этимъ даннымъ мы можемъ, по извѣст¬ 
ному способу, опредѣлить рядъ точекъ, принадлежащихъ задан¬ 
ному элппсу его осями. 


Все, что было сказано о построеніи перспективы окружности, 
лежащей на предметной плоскости, вполнѣ примѣнимо и для 
окружностей, лежащихъ не только на плоскостяхъ параллельныхъ 
и перпендикулярныхъ къ предметной, но и на плоскостяхъ на¬ 
клонныхъ, когда у послѣднихъ опредѣлены соотвѣтствующія линіи 
схода и опредѣлены въ перспективѣ ихъ горизонтальные слѣды. 

Н. Макаровъ. 



овости 


ПО ОТОПЛЕНІЮ, 


Центральное отопленіе. 

Пневматическія печи. Чтобы получить, при періодической топкѣ, 
равномѣрное образованіе тепла, т. е. желаемую теплоемкость, 
пневматическія печи возводятъ изъ одного камня. Подобная печь 
была построена въ Герлитцѣ Н. К. Лип^Гег’омъ; устройство ея 
слѣдующее. Изъ воронкообразной топки горючіе газы направляются 
по одному каналу почтп до задняго конца тепловой камеры, окру¬ 
жающей дымоходы, и возвращаются по другому каналу опять обратно 
къ дымовой трубѣ; оба плотно прилегающіе одинъ къ другому 
каналы имѣютъ вертикальныя перегородки, такъ что горючіе газы 
движутся зикзагами. При своемъ простомъ устройствѣ печь эта 
имѣетъ тотъ недостатокъ, что передача тепла, развиваемая топли¬ 
вомъ передается въ ней не совсѣмъ выгодно; ближе сказать; въ 
ней не принято мѣръ для очистки жаровыхъ каналовъ, и равно¬ 
мѣрное нагрѣваніе всей печи происходитъ лишь отъ того, что ухо¬ 
дящіе охлажденные газы нагрѣваются снова отъ рядомъ движу¬ 
щихся, сильно горячихъ газовъ, отчего конечно происходитъ по¬ 
теря тепла, такъ какъ газы уходятъ въ дымовую трубу въ очень 
нагрѣтомъ состояніи. 

Е. С. 8аиег въ Нестведѣ устроилъ печь изъ кирпича. Въ ней 
топка сдѣлана изъ огнеупорной глины; по выходѣ изъ нея горючіе 
газы направляются къ дымовой трубѣ по нѣсколькимъ дымоходамъ, 
имѣя направленіе туда и обратно. 

Холодный воздухъ, вводимый въ жаровую камеру, обходитъ со 
всѣхъ сторонъ эти жаровые каналы, изъ которыхъ тѣ, что проводятъ 
самые нагрѣтые газы, сдѣланны изъ огнеупорной глины, другіе же— 
изъ простой глины. При большомъ количествѣ жаровыхъ каналовъ 
и длинныхъ 8-видныхъ дымоходахъ надо ожидать, что пойдетъ 
въ пользу почти все количество тепла, развиваемое при горѣніи. 

Для желѣзныхъ пневматическихъ печей были недавно снова 
предложены нѣкоторыя нововведенія. 

С. Е. На^ейогп въ Дюссельдорфѣ (Б. П. Р. Л? 16182 отъ 
17-го марта 1881 г. и добавленіе № 21753 отъ 20-го августа 1882 г.) 
превратилъ обыкновенную комнатную печь въ центральную пневма¬ 
тическую, устроивъ въ ней особаго рода жаровые каналы, что 
ясно видно на черт. 1. 

Эти каналы состоятъ изъ двойныхъ конусовъ, снабженныхъ 
приливными ребрами, черезъ нихъ проходятъ трубчатовидные 
каналы, которые служатъ для согрѣванія воздуха какъ внутри, 
такъ и внѣ конусовъ. Особенная форма направленія пути горю¬ 
чихъ газовъ заставляетъ послѣдніе, вслѣдствіе постояннаго измѣ¬ 
ненія направленія, безпрерывно и тщательно перемѣшиваться; 
отъ этого и вводимый воздухъ подвергается постоянному смѣшенію 
и частому прикасанію къ горячимъ поверхностямъ. Изъ чертежа 
видно, что для прочистки каналовъ имѣются необходимые очисти¬ 
тельные проходы; стрѣлки показываютъ путь для теплаго воздуха. 

Какъ примѣръ примѣненія волнистаго желѣза можетъ служить 
пневматическая печь Роепзда и комп, и ІоЬ. Наизега въ Дюс¬ 
сельдорфѣ (Т>. К. Р. № 23327 отъ 19-го сентября 1882 г.). Какъ 
видно на чертежѣ 2 п чертежѣ 3, боковыя стѣнки этой печи ^ п 
перекрышка р сдѣланы изъ волнистаго желѣза. Боковыя стѣнки 
соединены между собою въ притыкъ и заклепками; соединеніе съ 
крышкой и гладкимъ поломъ У произведено помощью части изъ 
ковкаго чугуна, съ которой нѣкоторыя части соединены заклепками. 
Такимъ образомъ достигнуто плотное соединеніе швовъ и волни¬ 
стое желѣзо получаетъ возможность при измѣненіи температуры 
расширяться частями, безъ образованія трещинъ. Воздухъ, введен¬ 
ный въ жаровую камеру черезъ каналъ а поднимается по нѣ¬ 
сколько съуженнымъ пространствамъ Ъ направляется перекрышкой 
іи назадъ черезъ крышку и затѣмъ, нагрѣтый, удаляется че¬ 
резъ отверстіе с въ воздушные каналы, которые ведутъ въ на¬ 
грѣваемое помѣщеніе. 


Топку составляетъ каменное пространство { съ наклонной рѣ¬ 
шеткой, на которую горючій матеріалъ насыпается черезъ напол¬ 
нительный рукавъ сі. 

Воздухъ для горѣнія, вводится частью подъ рѣшетку черезъ 
дверцу & зольника Л, частью же проводится на рѣшетку по ка¬ 
налу к для возможно лучшаго сгоранія. Для наблюденія за горѣ¬ 
ніемъ устроена трубочка г съ задвижкой. Направленіе горючихъ 
газовъ отъ пода до колѣна о, ведущаго въ дымовую трубу, опре¬ 
дѣляется перегородкой т. Для увлажненія устроены два резерву¬ 
ара съ водой х . Отнявъ передпюю доску 5, получается возмож¬ 
ность входить въ печь, для обыкновенной же прочистки доста¬ 
точно отверстія п. Волнистое желѣзо конечно—хорошій проводникъ 
тепла; но крышка не всегда бываетъ равномѣрно нагрѣта, если на 
нее дѣйствуетъ очень сильное пламя; этотъ недостатокъ увеличи¬ 
вается еще тѣмъ, что на этой части печи накопляется много пы¬ 
ли, которая при сильно перегрѣтомъ воздухѣ производитъ ядови¬ 
тые газы; устройство, изображенное на прилагаемымъ чертежѣ по 
возможности облегчаетъ достаточную очистку наружныхъ поверх¬ 
ностей печи. 

Съ упомянутой печью имѣетъ сходство воздухонагрѣвательный 
аппаратъ біаіЪ’а, въ которомъ только стѣнки составлены изъ вол¬ 
нистыхъ чугунныхъ плитокъ. Сагі Біігг въ Штуттгартѣ примѣ¬ 
нилъ его также для нагрѣванія воды, которая можетъ служить 
какъ для нагрѣванія такихъ помѣщеній, которыя неудобно снаб¬ 
жать воздушнымъ отопленіемъ, такъ и для ваннъ, для варенія 
пли для прачешныхъ. Устройство его состоитъ въ томъ, что 
топливиикъ вмѣсто простыхъ каменныхъ стѣнокъ имѣетъ или со¬ 
судъ для воды съ двойными стѣнками, пли же систему трубокъ 
наполненныхъ водой, такъ что пламя на нихъ дѣйствуетъ непо¬ 
средственно. Дальнѣйшее усовершенствованіе въ воздухонагрѣва- 
тельномъ аппаратѣ 8іаіЪ’а состоитъ въ устройствѣ футляра въ 
тепловой камерѣ, на подобіе желѣзной печи. Футляръ этотъ со¬ 
единенъ съ внѣшнимъ пространствомъ печи двумя патрубками—и 
имѣетъ реберныя стѣнки и клапанъ, такъ что горючіе газы, разви¬ 
вающіеся въ печи направляются изъ футляра непосредственно или 
въ верхнюю часть печи или въ нижнюю, съ цѣлью передать ей 
возможно большее количество тепла. 

Изображенная па черт. 6 и 7 печь биіііоі, Реііеііег и Котр. 
въ Орлеанѣ для нагрѣванія воздуха или воды состоитъ изъ ко¬ 
тла А , который заключаетъ въ себѣ топку К, дымоходы Е и ка¬ 
налы Е, черезъ которые горючій матеріалъ падаетъ изъ сосуда 
В въ топку К. Горючіе газы проходятъ черезъ каналы Е и вы¬ 
пуски Е въ пространство А между каменной оболочкой и печью 
и отсюда въ дымовую трубу. Свободно поставленный сосудъ В 
имѣетъ внизу отверстія, снабженныя рѣшетками, черезъ которыя 
проваливается мелкій уголь, но предотвращено выпаданіе угля 
въ сторону. Нагрѣваемый воздухъ или вода подводятся къ Р, 
протекаютъ по пространству Ь и выходятъ нагрѣтыми черезъ 
трубку ф. 

Для очистки промежутка А имѣется кольцеобразная закраина 
С и кольцо I съ отверстіями, приходящимися одно надъ другимъ; 
эти отверстія приводятся въ совпаденіе помощью вращенія сосуда 
Р, для того чтобы сдѣлать пространство А доступнымъ. 

Снявъ крышку, можно очищать каналы и дымоходы Е , по¬ 
слѣдніе можно очищать тогда, когда сосудъ В такъ повернутъ, 
что крышка Е I не закрываетъ канала. 

Это устройства болѣе всего примѣнимо для нагрѣванія воды, 
для полученія же теплаго воздуха пространство Р мало и подвер¬ 
жено очень сильному пламени; также не цѣлосообразно въ пер¬ 
вомъ случаѣ устройство четырехъ каналовъ N. проводящихъ уголь, 
потому что какъ только резевуаръ пополняется горючимъ матеріа¬ 
ломъ, то послѣдній падаетъ изъ него въ топку К , наполняетъ 
ее, а вслѣдствіе этого не происходитъ полнаго сгаранія. 
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Чертежи 4 и 5 представляютъ продольный и поперечный раз¬ 
рѣзы котла для водяного отопленія, устроеннаго \УепгеГемъ въ 
Франкфуртѣ-на-Майнѣ. 

Пламя, развившееся въ топкѣ с, направляется прежде всего 
въ мѣшкообразную часть котла Ъ , двоякимъ образомъ отдаетъ 
теплоту косымъ стѣнкамъ и черезъ отверстіе $ входитъ въ ка¬ 
меру е , изъ которой оно проходитъ то вверхъ, то внизъ по ка¬ 
наламъ къ трубкамъ Ъ, а по этимъ—въ камеру г, изъ которой дымъ 
проводится въ дымовую трубу по трубѣ т. Для нагрѣванія воды 
служатъ вилкообразныя трубы: о, входящія въ котелъ, р и п, вы¬ 
ходящая изъ него. Устройство пространствъ с и г, въ которыхъ 
собираются и смѣшиваются горючіе газы и которыя вполнѣ окру¬ 
жены водой, можно считать цѣлесообразнымъ; во всякомъ случаѣ 
котелъ на маломъ пространствѣ имѣетъ большую нагрѣвательную 
поверхность, и при этомъ форма его не можетъ быть вредной 
для движенія воды; это преимущество кромѣ того еще болѣе вы¬ 
ражается тѣмъ, что вода и горючіе газы здѣсь движатся въ 
томъ же направленія, такъ что въ верхней части котла гдѣ вода 
уже находится въ нагрѣтомъ состояніи, горючіе газы имѣютъ по¬ 
ниженную температуру. 

Для полученія нагревательнаго котла при водяномъ отопленіи 
для небольшихъ квартиръ, который можно было бы легко скла¬ 
дывать и по надобности увеличивать и въ которомъ поврежден¬ 
ныя части легко перемѣнять, не останавливая хода отопленія. 
Ьоиіз РезсЫои въ Берлинѣ дѣлаетъ котелъ изъ отдѣльныхъ ча¬ 
стей. Послѣднія имѣютъ видъ чугунныхъ цилиндровъ съ двой¬ 
ными стѣвками, какъ изображено на черт. 9, которые, безъ вся¬ 
каго другого соединенія поставлены одинъ на другой; кольцеоб¬ 
разные промежутки образуютъ отдѣльные вмѣстилища для воды 
и соединены между собою подъемными и спускными трубками, 
какъ изображено па чертежѣ. Внутри водяного котла вставлена 
наполнительная коробка для топлива, которая удобна для незна¬ 
чительныхъ потребностей для домашнихъ цѣлей. Въ нижней ча¬ 
сти есть отверстіе, для того чтобы сдѣлать топку доступной съ 
внѣшней стороны каменнаго кажруха черезъ топочныя дверцы. 
Для парового отопленія низкаго давленія Іоз. Е. ТЬотаз въ 
Ке>ѵогк, ОЬіо, какъ сообщаетъ »ТесЬпікег<, 1884 с. 369, устро¬ 
илъ котелъ по конструкціи Л. Н. Еоиег, который имѣетъ боль¬ 
шое сходство съ паровикомъ, употребленнымъ ВесЬет’омъ и 
Розі въ ІІа^еп’ѣ для отопленія ихъ системы. Американская кон¬ 
струкція сравнительно съ нѣмецкой имѣетъ однако болѣе цѣле¬ 
сообразное усовершенствованіе нагрѣвательныхъ поверхностей, 
именно потому, что котелъ состоитъ изъ двухъ частей, изъ кото¬ 
рыхъ нижняя, окружающая топку, представляетъ цилиндръ съ 
двойными стѣнками наполненный водой; черезъ кольцеообразный 
резервуаръ для воды проходятъ вертикальная трубки, по кото¬ 
рымъ движутся горючіе газы, далѣе на подобіе мѣшка, подвѣшена 
въ топку верхняя часть котла, которая у ВесЬет и Роз! окру¬ 
жаетъ цилиндръ для наполненія топливомъ и соединена съ ниж¬ 
ней частью котла нѣсколькими трубками. Изъ топки горючіе га¬ 
зы поднимаются первоначально между висящей частью верхняго 
котла и внутренней поверхностью нижняго котла, опускаются по 
упомянутымъ жаровымъ трубкамъ, достигаютъ затѣмъ узкаго про¬ 
странства между котломъ и каменной оболочкой, поднимаются по 
нему, нагрѣваютъ при этомъ наружную поверхность котла и вхо¬ 
дятъ въ дымовой каналъ. Такимъ образомъ пользованіе горю¬ 
чими газами здѣсь лучше нежели при нѣмецкой конструкціи. 

Чертежи, помѣщенные въ упомянутомъ источникѣ, показы¬ 
ваютъ также устройство самодѣйствующаго регулятора струи воз¬ 
духа, направляющейся къ топкѣ соотвѣтствепно получаемому на¬ 
пряженію пара (ѵ§1. 1882, 245, 55); при этомъ регулируется так¬ 
же выпускъ дыма; затѣмъ котлу дана форма, удобная для пере¬ 
носки, при которой вмѣсто каменной оболочки наружная поверх¬ 
ность котла защищена оберткой изъ вещества, дурно проводя¬ 
щаго тепло. 

Другое устройство котла для парового отопленія низкаго дав¬ 
ленія, Негт. Магііпі въ Хемницѣ, сообщено въ »РгакіізеЪеп 
МазсЬтеп-Сопз1гис1еиг« 1884. стр. 317. Этотъ котелъ почти что 
одинаковъ по устройству съ котломъ ВесЬеіт и РозІ; только на¬ 
полнительный резервуаръ помѣщевъ здѣсь не въ центрѣ котла, 
но нѣсколько сбоку. Котелъ Магііпі снабженъ также регулято¬ 
ромъ, который автоматически регулируетъ давленіемъ пара и уста¬ 
навливаетъ притокъ воздуха, необходимаго для горѣнія подъ рѣ¬ 
шетку, а также вытяжку дыма въ дымовую трубу. 

Далѣе въ упомянутомъ источникѣ приведена конструкція этого 
регулятора, которая можетъ быть употреблена также для паро¬ 
вого отопленія высокаго давленія и для водяного отопленія; въ 


принципѣ эта конструкція заимствована изъ патента ОМотаг 
Магііпі въ На^еп’ѣ. Аппаратъ, приводимый въ главномъ патентѣ 
состоитъ, какъ представляетъ черт. 8, изъ сосуда а , который, 
находясь надъ каналомъ, приводящимъ воздухъ къ колоснику, 
помѣщенъ настолько высоко надъ нормальнымъ уровнемъ воды въ 
котлѣ, на сколько велико среднее давленіе развиваемаго пара; 
трубка г соединяетъ воду котла съ сосудомъ а\ въ послѣднемъ 
виситъ другой крышкообразный сосудъ Ь , которому направляющій 
штифтъ с препятствуетъ погружаться глубже, чѣмъ показано на 
чертежѣ. При такомъ* положепіи воздухъ можетъ входить въ ка¬ 
налъ, приводящій воздухъ по направленію, указанному стрѣлкой; 
какъ только давленіе пара увеличится, въ котлѣ начинаетъ вы¬ 
дѣляться пара больше, нежели его нужно на одно мгновеніе для 
нагрѣвательнаго прибора, вода въ сосудѣ тоже поднимается, про¬ 
ходъ для воздуха съуживается и наконецъ запирается совершенно; 
отъ уменьшенія притока воздуха къ топкѣ горѣніе ослабляется, 
и такимъ образомъ прекращается быстрое выдѣленіе пара. Какъ 
только давленіе въ котлѣ увеличится, то вода въ а поднимается 
выше и наконецъ поднимаетъ сперва крышку Ь какъ поплавокъ, 
а затѣмъ помощью соединеннаго съ ней рычача й и клапанъ, вы¬ 
пускающій паръ. При уменьшеніи давленія въ котлѣ вода опу¬ 
скается, а вмѣстѣ съ ней и крышка I, выпускной клапанъ запи¬ 
рается снова и при дальнѣйшемъ опусканіи воды воздухъ снова 
начинаетъ проходить въ топку, и горѣніе увеличивается. Есть 
еще устройство другаго рода, въ которомъ поплавокъ, соединен¬ 
ный помощью рычага съ пароотводнымъ клапаномъ или съ за¬ 
движкой, запирающей каналъ приводящій воздухъ, находится въ 
совершенно закрытомъ сосудѣ, въ дно котораго вдѣлана водопро¬ 
водящая труба. Какъ только давленіе въ котлѣ увеличивается, 
вода въ соединительной трубѣ поднимается, воздухъ въ замкну¬ 
томъ сосудѣ сжимается и отъ повышенія уровня воды поплавокъ 
поднимается, отчего открывается пароотводный клапанъ, или же 
запирается задвижка въ воздушной трубѣ. 

Это устройство можетъ быть примѣнено также для котла па¬ 
рового отопленія высокаго давленія. Въ этомъ случаѣ стержень, 
находящійся при поплавкѣ, долженъ выходить изъ сосуда черезъ 
плотно запирающую буксу. Чтобы избѣгнуть не всегда надежнаго 
поплавка, Магііпі, въ дополнительномъ патентѣ, непосредственно 
къ концу двойного рычага прикрѣпляетъ сосудъ, наполненный га¬ 
зомъ или воздухомъ; на другомъ концѣ этого рычага прикрѣпленъ 
клапанъ, выпускающій паръ; труба, проводящая воду, вдѣланная 
въ дно сосуда, должна быть соединена съ котломъ помощью над¬ 
ставной резиновой кишки пли какимъ-лнбо другимъ подвижнымъ 
гибкимъ соединеніемъ. Сообразно увеличенію или уменьшенію 
давленія пара, вода поднимается или опускается и поднимаетъ 
или запираетъ предохранительный клапанъ. При вышеприведен¬ 
ной системѣ для упомянутаго способа отдѣленія, регулирующій 
снарядъ постоянно дѣйствуетъ на двойной тарелковидный клапанъ, 
одна тарелка котораго производитъ притокъ свѣжаго воздуха въ 
топливникъ, другая же — вытяжку дыма; кромѣ того въ этотъ 
ящикъ, представляющій собою клапанъ, ведетъ еще трубочка, 
которая по окончаніи топки проводитъ еще выдѣляющійся дымъ 
въ дымовую трубу. 

Нагрѣвательные приборы для парового и водяного отопленія 
снова получили въ настоящее время нѣкоторыя улучшенія. Егпзі 
Когііп^ въ Ганноверѣ, во второмъ своемъ пояснительномъ па¬ 
тентѣ старается достигнуть по возможности лучшей системы дви¬ 
женія горячей воды въ печахъ, неоднократно устраиваемыхъ 
братьями Кертингъ для пароводяного отопленія и водяного ото¬ 
пленія посредствомъ примѣненія трубки с, какъ представлено на 
черт. 10; подводимая горячая вода направляется по этой трубкѣ 
въ верхнюю часть и течетъ обратно; при этомъ приливныя 
стѣнки Ь производятъ расширеніе струи горячей воды такимъ 
образомъ, что послѣдняя обливаетъ поверхность стѣнъ равномѣрно. 
Очень похожая съ этимъ устройствомъ конструкція исполнена 
ГГ. Наа^омъ вт Аугсбургѣ, въ которой соединеніе нѣкототорыхъ 
частей произведено болѣе просто и плотнѣе, между тѣмъ какъ 
приводная труба, привинченная къ цоколю, проходитъ черезъ ре¬ 
берную батарею и запирается ввинченнымъ наконечникомъ. Къ 
тому же этотъ наконечникъ нажимаетъ батарею на основаніе 
(подставку), между тѣмъ какъ эти обѣ части, какъ-то наконечникъ 
(КорГ) и реберная батарея, кольцевыми поверхностями ставятся 
плотно одна на другую; между этими плоскостями прикосновенія 
кладется еще асбестовое кольцо. Вводящая труба въ такомъ слу¬ 
чаѣ имѣетъ боковыя отверстія, изъ которыхъ паръ или горячая 
вода входитъ въ пагрѣвательный приборъ. 

Для регулированія передачи тепла одной мѣстной водяной 
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печки, содержимое которой нагрѣвается паровымъ трубчатымъ 
змѣевикомъ, П. Веттеръ въ Берлинѣ достигъ тѣмъ, что онъ бо¬ 
лѣе или менѣе увеличиваетъ непосредственное соприкасаніе упо¬ 
мянутаго змѣевика съ водой, содержащейся въ обыкновенной ци¬ 
линдрической печи. Для этого змѣевикъ установленъ на днѣ 
печи такимъ образомъ, что надъ нимъ можетъ двигаться колоколъ 
наполненный воздухомъ; движеніе это достигается вращеніемъ 
снаружи оси, на которой внутри печи насажено зубчатое колесо, 
зацѣпляющее за шестерню; на этой шестернѣ привѣшенъ упомя¬ 
нутый колоколъ, сдѣланный изъ матеріала дурно проводящаго тепло. 
Полный оборотъ упомянутаго колеса соотвѣтствуетъ полному под¬ 
нятію колокола, положеніе котораго въ печи указывается положе¬ 
ніемъ вращательной рукоятки. Когда колоколъ опустится на 
дно печи, то онъ совершенно уничтожаетъ соприкосновеніе воды 
съ трубкой, проводящей паръ, п производитъ такимъ образомъ 
прекращеніе дальнѣйшаго иагрѣванія воды; при самомъ высокомъ 
положеніи колокола змѣевикъ вполнѣ окружается водой, и этимъ до¬ 
стигается возможно большая передача тепла. Достоинство въ по¬ 
лезномъ дѣйствіи этого регулятора заключается въ совершенномъ 
наполненіи колокола воздухомъ, такъ какъ въ патентѣ сказано, 
что воздухъ время отъ времени надо нагнетать въ колоколъ помощью 
насоса. Такъ какъ подобное устройство соединено съ большими 
практическими затрудненіями п много зависитъ отъ хорошаго при¬ 
смотра за печами, то ему предпочитаютъ регуляторы иной кон¬ 
струкціи. Чтобы сдѣлать непроницаемыми мѣста соединеній ре¬ 
берныхъ частей съ нагрѣвательными поверхностями, машино-стро¬ 


ительная акціонерная компанія Беззаи-СоІіЪизег въ СоМЪиз’ѣ 
снабжаетъ нагрѣвательныя трубы позади флянцевъ четырехуголь¬ 
ными досками, что видно на рисункѣ въ текстѣ. Послѣднія имѣ¬ 
ютъ на своихъ краяхъ, приходящихся подъ прямымъ угломъ,фальцы, 
чтобы можно было доски составлять вмѣстѣ для образованія стѣны. 

Чтобы облегчить наполненіе и выпу¬ 
сканіе горячей воды въ нагрѣвательныхъ 
приборахъ, при періодическомъ нагрѣва- 
ніп общественныхъ зданій, какъ напр. цер¬ 
квей, т. е. чтобы предотвратить замерзаніе, 

Максъ Буссе въ Магдебургѣ даетъ нагрѣ- 
вательнымъ приборамъ видъ пустыхъ внутри досокъ съ большой 
поверхностью и малымъ внутреннимъ пространствамъ и помѣщаетъ 
ихъ слегка наклонно въ каналы, проходящіе подъ поломъ и сое¬ 
диненные отверстіями съ нагрѣваемымъ пространствомъ. 

Какъ новость въ нагрѣвательныхъ трубахъ можетъ считаться 
также соединеніе жаровыхъ каналовъ, устроенное Д. Тобе въ Бер¬ 
линѣ. Это соединеніе можетъ быть устроено безъ свинчиванія, 
каждый каналъ устанавливается въ одномъ концѣ или посрединѣ 
жаровой камеры и можетъ свободно удлиняться въ зависимости 
отъ повышенія температуры въ одну или обѣ стороны, для чего 
составныя части канала свободно входятъ одна въ другую, какъ 
для примѣра показано на черт. 11.; въ этихъ мѣстахъ соединенія 
устроенъ песчаный слой. Отверстія для очистки должны нахо¬ 
дится на утвержденныхъ концахъ. 


ш. 
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рвъ ИСПЫТАНІИ ИСПРАВНОСТИ ГРОМООТВОДОВЪ. 


Если устройство громоотвода, подлежащаго испытанію, неиз¬ 
вѣстно заранѣе во всѣхъ подробностяхъ, то слѣдуетъ прежде 
всего, путемъ наружнаго осмотра, удостовѣриться, достаточна ли 
высота иглы громоотвода, такъ-какъ зданіе съ теченіемъ времени 
нерѣдко, вслѣдствіе различныхъ пристроекъ, мѣняетъ свою форму, 
и вышина иглы впослѣдствіи можетъ оказаться недостаточной. 

Слѣдуетъ убѣдиться также въ достаточной толщинѣ провод¬ 
никовъ. въ ихъ правильномъ расположеніи п достаточномъ коли¬ 
чествѣ; наконецъ, слѣдуетъ удостовѣриться въ томъ, что во всемъ 
устройствѣ нѣтъ вообще неисправностей, могущихъ быть замѣт¬ 
ными при наружномъ осмотрѣ. 

Къ числу подобныхъ неисправностей между прочимъ относятся 
слѣдующія: 

Игла можетъ быть, вслѣдствіе предшествовавшихъ ударовъ 
молніи, частью расплавлена — въ такомъ случаѣ она должна быть 
обточена и позолочена снова; стержни и ихъ подкосы могутъ 
быть расшатаны; укрѣпленіе стержня въ деревянныхъ частяхъ 
крыши можетъ оказаться сгнившимъ; краска, предохраняющая 
желѣзныя части отъ ржавчины, можетъ быть стерта или смыта, 
и т. д.; наконецъ, проводники могутъ быть гдѣ-либо настолько 
разошедшись, что это замѣтно при осмотрѣ. Когда всѣ замѣчен- 


ментъ а, въ которомъ мѣдная и цинковая пластинки погружаются 
въ воду, подкисленную сѣрной кислотой; послѣдняя содержится 
въ плотно-закупоренной стклянкѣ Ь\ на внутренней сторонѣ 
крышки ящика помѣщена буссоль с; кромѣ того, въ ящикѣ по¬ 
мѣщаются: клавиша <7, мѣдная земная (грунтовая) пластинка е 
съ зажимомъ для прикрѣпленія проволоки, двѣ катушки / и д съ 
изолированной проволокой, рукоятка 1і для наматыванія этой про¬ 
волоки на катушки, небольшой желѣзный шарикъ со шнуромъ, 
зажимы и т. п. мелкія принадлежности. 

Зарядивъ элементъ, устанавливаютъ приборъ въ направленіи 
магнитнаго меридіана и замѣчаютъ получаемое отклоненіе стрѣлки; 
затѣмъ вводятъ его въ сѣть громоотвода слѣдующимъ образомъ: 
проволока катушки д разматывается и помощью металлическаго 
шарика и шнурка, передается на крышу, гдѣ и прикрѣпляется 
при а (соприкосновеніе должно быть какъ можно полнѣе); про¬ 
волока же катушки / соединяется съ мѣдной пластинкой е и опу¬ 
скается въ ближайшій колодецъ, если пластинка громоотвода 
также погружена въ этотъ колодецъ или въ грунтовую воду; 
если же этого нѣтъ п пластинка громоотвода просто зарыта въ 
землю, то обыкновенно она снабжена пдущей кверху проволокой 
(фиг. 3), мѣсто выхода которой на поверхность земли въ боль- 



Фнг. 1. Фиг. 2. 

ные крупные недостатки исправлены, приступаютъ къ испытанію 
непрерывности громоотводной цѣпи. 

Употребляемый для этого аппаратъ (фиг. 1) обыкновенно 
состоитъ изъ деревяпнаго ящпка, заключающаго въ себѣ эле- 



Фиг. 3. Фиг. 4. 

шинствѣ случаевъ покрывается, для обозначенія, камнемъ; къ 
этой-то проволокѣ и прикрѣпляется при а проволока прибора. 

Если теперь нажать клавишу, то стрѣлка буссоли отклонится, 
если только токъ гдѣ-либо не прерванъ, и разность этого откло¬ 
ненія отъ прежде полученнаго покажетъ намъ степень дѣятель¬ 
ности громоотвода. Эта разность будетъ тѣмъ значительнѣе, чѣмъ 
сильнѣе повреждены проводники громоотвода и, въ случаѣ совер¬ 
шеннаго разрыва ихъ гдѣ-либо, отклоненія вовсе не получится. 
Въ послѣднемъ случаѣ, для опредѣленія мѣста разрыва слѣдуетъ 
перемѣщать точку а прикрѣпленія проволоки (фиг. 2) до тѣхъ 
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поръ, пока разрывъ не будетъ найденъ. Замѣтимъ еще, что при 
видимомъ плохомъ состояніи громоотвода выгоднѣе прямо начи¬ 
нать съ небольшихъ круговъ дѣйствія т< ^а и постепенно ихъ 
увеличивать. 

При существованіи двухъ иглъ и одного проводника, распо¬ 
ложеніе прибора происходитъ какъ показано на фиг. 4\ фиг. 5 
показываетъ расположеніе прибора въ томъ случаѣ, если провод¬ 
никъ помѣщенъ между иглами (испытаніе производится пооче¬ 
редно съ обѣихъ сторонъ); наконецъ на фиг. в показанъ тотъ 


Фиг. 5. Фиг. 6. 

случай, когда три иглы и два проводника (при испытаніи громо¬ 
отводъ долженъ поочередно быть разобщенъ въ точкахъ а и Ь). 

Результаты этого испытанія показывают!, существованіе не¬ 
прерывности громоотвода, но не указываютъ существованія въ 
немъ слабыхъ мѣстъ, въ которыхъ поперечное сѣченіе можетъ 
быть настолько незначительно, что при прохожденіи по нимъ 
молніи, металлъ можетъ быть расплавленъ. Такъ какъ темпера¬ 
тура проводника возвышается пропорціонально сопротивленію тока, 
то вопросъ сводится къ опредѣленію этого сопротивленія. 

Для послѣдней цѣли необходимо имѣть весьма постоянный 
гальваническій элементъ и производить наблюденія посредствомъ 
одного и того же аппарата, или, по крайней мѣрѣ, посредствомъ 
одной и той же проволоки. По испытаніи вновь устроеннаго 
громоотвода, слѣдуетъ замѣтить величину найденнаго сопро¬ 
тивленія и, сравнивая эту величину съ результатами испытаній 
послѣдующихъ годовъ, можно прослѣдить увеличеніе сопротивленія 
и соотвѣтствующую ему порчу громоотвода. 

За единицу мѣры при этомъ обыкновенно принимается элек¬ 
трическая единица Сименса, равная сопротивленію току ртутной 
призмы въ 1 метръ длиной и въ 1 кв. сантиметръ поперечнаго 
сѣченія. 

На практикѣ ртутная призма обыкновенно замѣняется прово¬ 
локой соотвѣтствующей длины, дѣлаемой большей частью изъ 
новаго серебра. 



Аппаратъ, употребляемый для этого испытанія состоитъ изъ 
ряда катушекъ, на которыхъ навпта представляющая сопротивле¬ 
ніе проволока изъ новаго серебра; сопротивленіе этихъ катушекъ 
возрастаетъ въ послѣдовательности цифръ, показанныхъ на фиг. 7.; 


соединеніе ихъ производится помощью штепселей (замыкателей). 
Остальныя части прибора составляютъ: весьма постоянный галь¬ 
ваническій элементъ Е . гальванометръ В (небольшая буссоль), 
коммутаторъ 8, размыкатель Л, клавиша Т для замыканія и раз¬ 
мыканія цѣпи, мѣдная пластинка Р, и потребное количество про¬ 
волокъ. Всѣ эти предметы, для удобства работы, заключены въ 
одинъ ящикъ и расположены такимъ образомъ, что предъ началомъ 
испытанія надо только вытянуть оба конца намотанныхъ на ка¬ 
тушкахъ проволокъ (проводниковъ) и затѣмъ соединить ихі, съ 
громоотводомъ, какъ въ предыдущемъ опытѣ. Затѣмъ наполняютъ 
элементъ, устанавливаютъ буссоль по магнитному меридіану и, 
убѣдившись въ исправномъ дѣйствіи прибора, опредѣляютъ сопро¬ 
тивленіе громоотвода слѣдующимъ образомъ: размыкаютъ посред¬ 
ствомъ штепселя цѣпь при «, вслѣдствіе чего введенное сопро¬ 
тивленіе дѣлается равнымъ нулю, затѣмт, нажимаютъ клавишу Т 
и, замкнувъ такимъ образомъ токъ, даютъ стрѣлкѣ буссоли уста¬ 
новиться и замѣчаютъ ея отклоненіе. 

При этомъ токъ проходитъ слѣдующимъ образомъ: отъ мѣд¬ 
ной пластинки (полюса) К элемента Е , черезъ зажимъ г комму¬ 
татора /8, клавишу Т и черезъ А въ пластинку Р, далѣе про¬ 
ходитъ черезъ воду въ громоотводъ, затѣмъ по проволокѣ Ь во 
вторую часть размыкателя А , черезъ закрытый зажимъ а, обхо¬ 
дитъ кругомъ гальванометра В и затѣмъ черезъ зажимъ 2 комму¬ 
татора, достигаетъ цинковаго полюса 2 элемента Е . 

Такъ какъ магнитная стрѣлка буссоли можетъ быть подвер¬ 
жена различнымъ вліяніямъ, то полученный результатъ не можетъ 
быть вполнѣ точнымъ; поэтому слѣдуетъ повторить испытаніе при 
обратномъ направленіи тока, для чего поворачиваютъ коммута¬ 
торъ такимъ образомъ, чтобы токъ проходилъ чрезъ кнопки 2иЗ. 
Нажавъ затѣмъ клавишу Т, получаютъ слѣдующее направленіе 
тока: отъ полюса К черезъ 2 въ гальванометръ В , затѣмъ че¬ 
резъ а, черезъ размыкатель А , черезъ громоотводъ, пластинку Р, 
опять размыкатель А , клавишу 1\ кнопку 3 и наконецъ полюсъ 2. 

Среднее ариѳметическое между двумя полученными отклоне¬ 
ніями дастъ истинную величину отклоненія стрѣлки гальвано¬ 
метрами. 

Затѣмъ вынимаютъ штёпсель при а и вставляютъ его при А , 
причемъ токъ вмѣсто того, чтобы идти по громоотводу, напра¬ 
вится къ катушкамъ; давъ иглѣ успокоиться, замѣчаютъ, что но¬ 
вый уголъ отклоненія больше предъндущаго, и удаляютъ изъ си¬ 
стемы катушекъ столько штепселей, сколько потребуется, чтобы 
уголъ былъ равенъ предъидущему. 

Тогда сумма сопротивленій, представляемыхъ введенными въ 
цѣпь катушками, и будетъ равна сопротивленію, представляемому 
току громоотводомъ. Для болѣе точнаго результата слѣдуетъ пов¬ 
торить послѣдній опытъ также съ обратнымъ направленіемъ тока 
и взять изъ обоихъ результатовъ среднее ариѳметическое. Вели¬ 
чину сопротивленія проводниковъ аппарата можно не принимать 
въ соображеніе при томъ условіи, чтобы въ послѣдующіе годы 
испытанія производились съ тѣми же проволоками. 

Чтобы отсюда перейти къ заключенію о степени доброкаче¬ 
ственности громоотвода, слѣдуетъ знать шахітит сопротивленія, 
могущаго быть допущеннымъ. Этотъ тахітига, согласно мнѣнію 
доктора НоНг’а, можно допустить въ 30—40 ед. Сименса (при 
употребленіи мѣдной грунтовой пластпнки въ */» кв. метра) для 
одного проводника громоотвода; слѣдовательно, при двухъ про¬ 
водникахъ допускаемое сопротивленіе будетъ 80 ед., при трехъ — 
120 и вообще — шахітит сопротивленія, могущаго быть допущен¬ 
нымъ, равенъ 40 ед. Сименса, умноженнымъ на число проводни¬ 
ковъ громоотвода. 

Слѣдуетъ здѣсь замѣтить, что подобное испытаніе не должно 
быть производимо непосредственно послѣ сильнаго дождя, такъ 
какъ электропроводность сырой земли гораздо болѣе, чѣмъ сухой, 
и земная пластинка, въ дѣйствительности недостаточная, можетъ 
дать при испытаніи удовлетворительные результаты; при грозѣ 
же, могущей случиться послѣ засухи, земля не промокнетъ такъ 
скоро, и недостаточные размѣры пластинки могутъ повести къ 
плачевнымъ послѣдствіямъ. 

Подобныя испытанія должны повторяться въ теченіи трехъ 
лѣтъ по крайней мѣрѣ и сопротивленіе не должно превышать 
указанныхъ предѣловъ. 
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Рбзоръ строительныхъ журналовъ. 


1. 2ѳіі8сЬгЩ Йг Ватѵезеп. 

Нейе ІѴ-ѴІ, ѴН-ІХ, Х-ХН 1885. 

Первая статья IV—VI тетради содержитъ подробный исто¬ 
рическій ходъ постройки и различныхъ передѣлокъ Майнцскаго 
собора. 

Тамъ же помѣщено продолженіе статьи о постройкѣ желѣзно¬ 
дорожныхъ мостовъ черезъ р. Эльбу у Гамбурга п Гарбурга. 
Кромѣ статическаго разсчета дугообразныхъ фермъ и разныхъ 
частей мостовъ приведены вѣсъ ихъ и стоимость. 

Общая стоимость Гамбургскаго моста (фермъ, быковъ и устоевъ) 
2.084.195, а Гарбургскаго — 3.712.547 марокъ. 

Въ той же тетради описано, съ ссылкою на соотвѣтствующіе 
чертежи, зданіе Военной Академіи въ Берлинѣ. 

Интересныя свѣдѣнія, касающіяся обрушенія земли въ выем¬ 
кахъ и насыпяхъ, приводятся въ статьѣ, содержащей поучитель¬ 
ные примѣры образованія и уничтоженія обваловъ на Берлинско- 
Кельнской желѣзной дорогѣ. 

Въ началѣ разсмотрѣны причины обрушенія выемокъ и насы¬ 
пей п указаны общія мѣры, служащія для устраненія обваловъ 
и размывовъ; въ концѣ статьи приведены примѣры обрушеній и 
средства для ихъ предупрежденія на будущее время. 

Изъ приведенныхъ примѣровъ упомянемъ о леймсфельдской 
выемкѣ, глубина которой доходила до 9 м., гдѣ кромѣ слоевъ 
глины пришлось прорѣзать пластъ плавучаго песку, вытеканіе 
котораго было причиною остановки хода желѣзнодорожныхъ по¬ 
ѣздовъ въ выемкѣ почти оконченной. 

Съ цѣлію предупрежденія распространенія обваловъ на окру¬ 
жающую мѣстность было примѣнено расположеніе собиратель¬ 
ныхъ водоотводныхъ каналовъ и штолень, открывавшихся во 
рвахъ или боковыхъ каналахъ выемокъ, укрѣпленныхъ камен¬ 
ными набросками. 

Штольни, смотря по появленію воды, проводились на разстояніи 
отъ 7 до 10 м. п опускались черезъ слои глины до водопрово¬ 
дящаго слоя. Тамъ, гдѣ водопроаускающіе слои находились на 
незначительной глубинѣ, устропвались обыкновенные сточные ка¬ 
налы. Другими предохранительными мѣрами служили водоотвод¬ 
ныя канавы, принимающія воды съ поверхности земли, выше 
зыемкп, и покрытіе поверхностей каменной вымосткой. 

Приложенные чертежи поясняютъ принятый способъ укрѣпле¬ 
нія откосовъ. Для окончательнаго укрѣпленія откосовъ выемокъ 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ пришлось вывести каменныя подпорныя 
стѣнки, выдерживающія давленіе ила. Скользящія массы пола¬ 
гаютъ постепенно удалять, дѣлая откосы все положе, до тѣхъ 
аоръ, пока движенія не прекратятся вовсе. Послѣ того надѣются 
достичь окончательнаго укрѣпленія отлогостей посадкою акацій. 
Подобно отлогостямъ п подошва выемки обнаружила движенія 
весьма невыгодныя для прочности пути, продолжавшіяся до тѣхъ 
поръ, пока не былъ устроенъ надлежащій отводъ воды п пока 
дно не было прикрыто слоемъ земли, не претерпѣвающимъ измѣ¬ 
неній отъ дѣйствія мороза. 

Вслѣдствіе сильнаго давленія боковыхъ сплывающихъ массъ, 
каменная кладка водоотводныхъ канавъ на днѣ выемки постра¬ 
дала во многихъ мѣстахъ, вслѣдствіе чего мѣстами пришлось 
построить въ этихъ канавкахъ сводики (для противодѣйствія бо¬ 
ковому давленію). Другой примѣръ представляетъ описаніе устрой¬ 
ства выемки по такъ называемой англійской системѣ образо¬ 
ванія выемокъ. Сущность англійской системы производства выемокъ, 
примѣнимой и выгодной при весьма значительной глубинѣ вы¬ 
емокъ, заключается въ томъ, что первоначально во всю длину 
выемки по дну ея проводятся двѣ направляющія галереи или 
штольни, начиная съ обѣихъ оконечностей выемки, сходящіяся 
по срединѣ длины выемки. Эти штольни одѣваются внутри плот¬ 
ничною одеждою, подобно тому, какъ это имѣетъ мѣсто при 
пробиваніи тоннелей. Поперечное сѣченіе штольни должно быть 
достаточное для укладки внутри небольшого желѣзнодорожнаго 
пути, по которому бы могли проходить вагончики, наполненные 
землею. Затѣмъ съ поверхности земли, находящейся надъ осью 
выемки, въ нѣсколькихъ пунктахъ опускаются шахтами до вы¬ 
шеупомянутой направляющей галереи и тогда начинаютъ посте¬ 
пенную отрывку земли около вершины шахты, постепенно углуб¬ 
ляясь и уширяя образующіяся воронки, черезъ которыя выни¬ 
маемая земля сбрасывается внизъ въ шахту, подъ которую под¬ 
ставляются землевозные вагончики. Послѣдніе, по наполненіи, от¬ 


возятся по направляющимъ галлереямъ къ оконечностямъ выемки, 
и земля идетъ или на образованіе насыпей, или складывается въ 
сторонѣ. Постепенное уширеніе воронокъ, производится до тѣхъ 
поръ, пока онѣ, взаимно пересѣкаясь не дойдутъ до потолка на¬ 
правляющей галереи, который затѣмъ разбирается и отвозка 
земли производится уже въ открытой выемкѣ до тѣхъ поръ, пока 
послѣдняя не будетъ вполнѣ окончена. 

Съ самаго начала производства работъ обнаружились сильныя 
движенія и перемѣщенія слоевъ грунта, которыя вынудили выводъ 
сильныхъ контрфорсовъ и между ними — сводовъ, съ цѣлію удер¬ 
жанія откосовъ выемокъ отъ скользенія. Не останавливаясь на 
деталяхъ производства работъ, замѣтимъ, что каменныя стѣнки и 
своды выведены не во всю высоту выемки; верхняя же часть по¬ 
слѣдней отдѣлена въ видѣ весьма пологихъ откосовъ, представ¬ 
ляющихъ въ горизонтальной плоскости рядъ пересѣкающихся 
плоскостей (въ видѣ ряда буквъ V, связанныхъ между собою). 
Во впадинахъ пересѣкающихся плоскостей проложены лотки или 
канавки, вымощенныя камнемъ. 

Описанные примѣры оплыванія насыпей зависѣли отъ свойства 
насыпаннаго грунта, состоявшаго изъ глины, и отъ недостаточно 
осушеннаго основанія насыпи, представлявшаго болотистый грунтъ. 

Для осушенія расплывающейся насыпи прибѣгли къ сплошнымъ 
прорѣзамъ, заполненнымъ камнемъ на-сухо. Вначалѣ они дохо¬ 
дили только до ядра насыпи, прорѣзывая лишь откосы и углуб¬ 
ляясь нѣсколько въ грунтъ и упираясь по мѣрѣ входа въ на¬ 
сыпь; впослѣдствіи же ихъ строили поперекъ всей насыпи въ 1 м. 
шириною, на разстояніи 5 м. другъ отъ друга. 

Въ той же тетради описанъ крытый желѣзомъ перронъ на 
станціи Гера, длиною 100,32 м. Одинъ конецъ крыши задѣланъ 
въ каменную стѣну, а другой — поддерживается рядомъ чугун¬ 
ныхъ колоннъ. Приведенъ статическій разсчетъ крыши, ея вѣсъ 
(57,6 килом, въ 1 кв. метрѣ съ колоннами, безъ колоннъ 51 кил.) 
и стоимость (18 марокъ за 1 кв. м. покрытія). 

Для интересующихся устройствомъ основаній съ помощью сжа¬ 
таго воздуха большое значеніе представляетъ статья Бреннеке 
о разсчетѣ п испытаніи воздушныхъ шлюзовъ и опускныхъ или 
шахтовыхъ трубъ. 

Опуская точный разсчетъ прочности стѣнъ дна, и укрѣпленія 
отверстій (дверей) прорѣзываемыхъ въ воздушныхъ шлюзахъ, пе¬ 
речислимъ тѣ положенія, которыя необходимо требовать при 
пріемѣ и испытаніи шлюзовъ для избѣжанія несчастныхъ слу¬ 
чаевъ, происходящихъ въ случаѣ разрыва ихъ. 

1 ) Для воздушныхъ шлюзовъ и опускныхъ трубъ нужно вы¬ 
бирать лучшее волокнистое, котельное желѣзо, выдерживающее 
по направленію волоконъ до 36 кил., а по направленію перпенди¬ 
кулярному до 34 кил. на кв. мнлиметръ. 

2 ) Чугунъ можетъ быть допускаемъ въ трубахъ, подвержен¬ 
ныхъ давленіямъ изнутри при діаметрѣ до 30 сантим:, а при 
давленіяхъ направленныхъ снаружи—до 60 сантим. 

3) Мѣдь и латунь могутъ быть допущены только въ трубкахъ 
до 10 сантим, діам. 

4) Для разсчетовъ надо принимать по крайней мѣрѣ пятерную 
прочность. 

5) Опускныя или шахтовыя трубы, кромѣ сопротивленія 
изнутри, должны также разсчитываться и на сопротивленіе дав¬ 
ленію снаружи, но послѣднее можетъ быть вдвое менѣе перваго. 

6 ) Каждый шлюзъ долженъ быть снабженъ манометромъ и 
приспособленіемъ для привинчиванія контрольнаго манометра. 

7) Къ шлюзамъ и опускнымъ трубамъ должны быть прибиты 
доски съ надписями, указывающими: названіе фабрики; давленіе, 
на которое они разсчитаны; годъ, мѣсяцъ и число, въ которые 
производилась пріемная проба. 

8 ) Передъ каждой новой работой, равно какъ послѣ работы, 
продолжавшейся свыше 12 мѣсяцевъ, шлюзы и трубы слѣдуетъ 
пробовать давленіемъ воды, которое должно быть вдвое болѣе 
давленія воздуха. 

9) Давленіе воды должно поддерживать на полной высотѣ в 
теченіе 10 минутъ, причемъ вода черезъ заклепочные швы мо¬ 
жетъ выступать только въ видѣ капель. На прямыхъ частяхъ 
дверей и пр. не должно обнаруживаться никакихъ изгибовъ. 

10 ) Данныя при пробахъ шлюзовъ должны вноситься въ осо¬ 
бую ревизіонную книгу, куда записывается: высота, до которой 
доводится давленіе воды; состояніе шлюзовъ, число, въ которое 
производилась проба. 
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11 ) Воздушный шлюзъ долженъ быть въ работѣ въ теченіе 
не болѣе 1.500 дней, причемъ остановки должны составлять 
около 4 / 6 всего срока. Во вторую половину этого срока шлюзъ 
долженъ примѣняться только къ устройству такихъ основаній, гдѣ 
давленіе воздуха не болѣе 2 /з того, на которое шлюзъ былъ пер¬ 
воначально разсчитанъ. 

Давленія при пробахъ во вторую половину срока должны 
быть также значительно меньше. 

По исчисленіи 1.500 дней, шлюзъ вовсе не слѣдуетъ примѣ¬ 
нять къ устройству основаній. 

12 ) Чтобы въ какое угодно время знать, какъ долго шлюзъ 
находится въ работѣ, въ принадлежащей ему ревизіонной книгѣ 
должно быть указано: дни, въ которые онъ былъ въ работѣ, и 
наоборотъ; наибольшее давленіе, которому подвергался во время 
работъ. 

13) Эти свѣдѣнія добываются чрезъ служащихъ при шлюзѣ, 
завѣдующихъ работами. 

14) Шлюзы безъ ревизіонной книги не должны быть допу¬ 
скаемы на работахъ. 

15) Шахтовыя трубы могутъ быть допускаемы на работахъ 
въ теченіе 5.000 рабочихъ дней при полномъ давленіи. 

Здѣсь же приведено продолженіе статьи, объ опредѣленіи 
собственнаго вѣса желѣзныхъ стропильныхъ фермъ. 

Авторъ выводитъ вѣсъ треугольныхъ стропильныхъ фермъ, 
въ которыхъ ноги представляютъ настоящую раскосную балку изъ 
двухъ паралельныхъ поясовъ, верхняго и нижняго, связанныхъ 
раскосами; далѣе разсмотрѣна система стропилъ серпообразныхъ, 
одинъ поясъ которыхъ криволинейный, а другой — прямолиней¬ 
ный и опять оба пояса связаны рѣшеткой. 

Въ заключеніе авторъ сравниваетъ различныя системы между 
собою, вслѣдствіе чего оказывается, что самая выгодная серпооб¬ 
разная система, которая на 25—32°/ 0 легче англійской и на 25—39°/о 
легче французской, извѣстной подъ названіемъ системы Полонсо. 

Треугольная или нѣмецкая система особенно выгодна для 
малыхъ пролетовъ, для большихъ — менѣе выгодна, чѣмъ серпо¬ 
образная, но все-таки (на 20—28°/ 0 ) легче англійской и (на 
25—35°/о) системы Полонсо. 

Послѣдняя статья тетради посвящена графическому и анали¬ 
тическому разсчету сводовъ. 

Въ VII—IX тетрадяхъ, кромѣ продолженія весьма обширной и 
въ высшей степени интересной статьи о Берлинской городской 
желѣзной дорогѣ, помѣщено описаніе университетской библіотеки 
въ г. Галле. 

Условія, которыя должны быть удовлетворены при постройкѣ 
всякой библіотеки должны быть слѣдующія: 1 ) при наименьшемъ 
объемѣ, зданіе должно вмѣщать въ себѣ возможно большее число 
томовъ; 2 ) библіотека должна удовлетворять условію быстраго 
доставанія или выниманія книгъ изъ шкафовъ и быстраго достав¬ 
ленія ихъ читающей публикѣ и 3) библіотека должна удовлетво¬ 
рять условію хорошаго сохраненія книгъ (въ смыслѣ удобнаго 
наблюденія за читающей публикой). 

Въ статьѣ приведены различныя системы устройства библіотекъ 
и интересныя детали, касающіяся укрѣпленія книжныхъ шкафовъ и 
ихъ полокъ. Отсылая желающихъ ближе познакомиться съ дета¬ 
лями къ самой статьѣ, приведемъ цифры стоимости нѣкоторыхъ 
библіотекъ. 

Общая стоимость описаннаго зданія 357.333 м. или 400 м. 
на кв. метръ, или 16,7 м. за куб. метръ. Вся библіотека по¬ 
строена на 544.880 томовъ. Помѣщеніе 1.000 томовъ обошлось въ 
656 марокъ. 

Въ Килѣ библіотека на 380.000 томовъ стоила 348.000 ма¬ 
рокъ, слѣд. помѣщеніе 1.000 томовъ обошлось въ 916 м. Въ 
Грейфсвальдѣ библіотека на 250 т. томовъ стоила 325.000 ма¬ 
рокъ, или на 1.000 томовъ— 1.300 марокъ. 

Изъ другихъ статей укажемъ на устройство желѣзнаго маяка 
у НаІІеГз Роіпі около Ныо-Іорка. 

Башня, имѣющая въ высоту 77,75 м., освѣщается 6 -ю элек¬ 
трическими лампами силою 24.000 свѣчъ, построена пзъ желѣза, 
фахверковой системы, со сквозными стѣнами, имѣетъ видъ усѣ¬ 
ченной четырегранной пирамиды, внутри которой устроенъ гидрав¬ 
лическій подъемникъ для прислуги. 

Желѣзное верхнее строеніе, состоящее изъ 4 -хъ угловыхъ 
стоекъ съ поясами и крестами между ними, раздѣлено на 10 па¬ 
нелей, высота которыхъ постепенно уменьшается кверху. Раз¬ 
стояніе между срединами стоекъ вверху 6 , а внизу 54 фута. 
Каждая стойка закрѣплена въ особомъ бетонномъ фундаментѣ 
шириною въ боку по 9 м. • 


Стоимость маяка 20.000 долларовъ. 

Въ той же тетради описана паромная переправа между 
Штральзундомъ и островомъ Рюггеномъ. 

Переѣздъ черезъ проливъ Болденъ, совершается съ помощью 
морского судна, на палубѣ котораго устанавливаются желѣзно¬ 
дорожные вагоны. Пристани для судна устроены такъ, что суда 
при какомъ угодно горизонтѣ воды могутъ приставать постянно 
на одномъ и томъ же мѣстѣ. Ряды свай, забитые съ верховой 
стороны по очертанію носовой части судна, снабжены особаго 
рода буферами, расположенными на разныхъ высотахъ, мѣшаютъ 
боковому передвиженію судна. 

По вводѣ судна на надлежащее мѣсто около пристани, сооб¬ 
щеніе поѣзда съ берегомъ производится чрезъ посредство опуск¬ 
ного моста, могущаго вращаться около горизонтальной осп, какъ 
около шарнира. Для облегченія управленіемъ подвижнаго моста, 
и для уменьшенія давленія на судно вѣсъ его уравновѣшивается 
съ помощью противовѣсовъ. 

Мостъ можетъ принимать разные уклоны, начиная съ до 
подъема въ 4 Л ч. 

Въ защитительной стѣнкѣ гавани особый проѣздъ откры¬ 
вается для одного только желѣзнодорожнаго парома. Опускные 
мосты, одинаковые на обоихъ берегахъ, состоятъ изъ фермъ съ 
параболическимъ нижнимъ поясомъ. Разстояніе между главными 
балками 1,8 м. Пролетъ 19,76 м. 

На береговомъ устоѣ мостъ съ помощью стальной цапфы уло- 
жепъ въ чугунной опорной подушкѣ такъ, что можетъ вращаться 
около горизонтальной оси. 

На особыхъ сваяхъ устроены особые портальные краны лег¬ 
кой рѣшетчатой постройки, къ которымъ подвѣшена опускаю¬ 
щаяся на паромъ оконечность судна. Подъемъ и опусканіе 
производятся съ помощью воротовъ, приводимыхъ въ движеніе 
людьми. 

Судно построено по типу обыкновенныхъ ледорѣзныхъ паро¬ 
ходовъ. Оно раздѣлено 4 непроницаемыми для воды перегород¬ 
ками на 5 отдѣленій, изъ которыхъ крайнія служатъ для нагрузки 
судна водою при особенно высокой водѣ, а другія для каютъ и 
для помѣщенія машины. Собственный вѣсъ судна 240 тоннъ. 
Полезный грузъ 607 тоннъ. 

Желѣзнодорожный путь на палубѣ поддерживается двумя 
корытообразными балками и назначается для установки 3—4 ва¬ 
гоновъ. Внизу балки поддерживаются массивными колоннами. 
Машина въ 180 индикаторныхъ силъ при скорости въ 15 килом, 
въ часъ потребляетъ 1 килогр. угля ва силу. 

Стоимость паромной переправы съ двумя судами, служащими 
для переѣзда въ двѣ стороны, — 407.000 марокъ. 

Изъ другихъ статей въ той же тетради заслуживаетъ внима¬ 
нія описаніе цѣпныхъ желѣзныхъ дорогъ въ каменноугольныхъ 
копяхъ Марпмонъ и Баску, въ Бельгіи. 

Въ этихъ копяхъ добывается до милліона тоннъ лучшаго ка¬ 
меннаго угля въ Бельгіи, при чемъ особыя приспособленія слу¬ 
жатъ для отдѣленія камней, просѣиванія и промывки угля. 

Цѣпныя желѣзныя дороги въ Марпмонъ служатъ для доставки 
каменнаго угля изъ шахтъ къ центральному пункту для очистки 
и затѣмъ на станцію правительственной желѣзной дороги для пе¬ 
регрузки въ вагоны послѣдней. 

Уклоны на дорогѣ допущены въ нѣкоторыхъ мѣстахъ до 4 / 5 . 
Протяженіе сѣти 2.040 м. Переходы подъ дорогами устроены 
иногда въ видѣ тоннелей кругового сѣченія. Длина обѣихъ сѣтей 
(въ Марпмонъ и Баску) — 9 кил. Дорога устроена по большей 
части на два пути и состоитъ изъ 2 -хъ рельсовыхъ путей, виньо- 
левскаго типа, по которымъ движутся двухъ-осьные вагоны съ 
помощью безконечной цѣпи, которая лежитъ по длинѣ вагоновъ 
надъ ними, н соединяется съ послѣдними чрезъ посредство вилки, 
прикрѣпленной къ передней стѣнкѣ вагона. 

По одному пути движутся груженые, а по другому — пустые 
вагоны. Движеніе цѣпи совершается съ помощью постоянной па¬ 
ровой машины, приводящей въ движеніе валъ, па который нама¬ 
тывается цѣпь Особаго вниманія заслуживаютъ детали устрой¬ 
ства, имѣющія цѣлію предупредить соскакиваніе цѣпи п отстра¬ 
нить неравномѣрность натяженія. 

Рельсы стальные, вѣсомъ въ 9 килогр. на пог. метръ, при¬ 
крѣплены къ корытообразнымъ желѣзнымъ шпаламъ, загнутымъ 
по концамъ, при чемъ укрѣпленіе пхъ производится при посред¬ 
ствѣ деревянныхъ клиньевъ съ одной стороны (внѣшней), и же¬ 
лѣзныхъ пластинокъ, приклепанныхъ къ шпаламъ — съ другой. 

Вагончики также стальные, вѣсомъ 250 килогр.; въ нихъ на¬ 
гружаютъ до 500 килогр. угля. 
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Особыя приспособленія служатъ для быстрой остановки дви¬ 
женія вагоновъ, которые слѣдуютъ на разстояніи 20—50 м. другъ 
отъ друга. 

Описанъ особый типъ вагоновъ для перегрузки каменнаго угля 
въ суда, состоящій изъ длпнвой платформы, перпендикулярно къ 
которой поставлено 5 ящиковъ, опрокидывающихся перпендику¬ 
лярно къ направленію длинной оси поддерживающей ихъ плат¬ 
формы. Замѣчено, что проволочные канаты, замѣняющіе на нѣко¬ 
торыхъ подобныхъ же дорогахъ цѣпь, изнашиваются значительно 
быстрѣе цѣпи. 

Въ X—XII тетради, кромѣ продолженія весьма интересной и 
чрезвычайно подробной статьи о Берлинской городской, окружной 
желѣзной дорогѣ, заслуживаетъ вниманія продолженіе статьи о 
постройкѣ тюрьмы въ части города, Моэбитъ. 

Подробнѣе другихъ описано зданіе для одиночнаго заключенія 
мужчинъ, для котораго принятъ типъ, называемый паноптической 
системой, состоящій изъ 5 крыльевъ, расходящихся по разнымъ 
направленіямъ отъ центральной постройки. 

Корридоры, проходящіе черезъ крылья, постепенно съужи- 
ваются по мѣрѣ приближенія къ центральной постройкѣ, съ цѣлію 
доставленія лучшей опоры стѣнамъ центральнаго павильона и рас¬ 
положеннымъ въ немъ лѣстницамъ. 

Главное архитектурное украшеніе составляетъ массивный кар¬ 
низъ, въ остальномъ— архитектура зданія проста и строга, вполнѣ 
соотвѣтствуя назначенію его. 

Внутренняя отдѣлка зданія простая и солидная. Потолки и 
стѣны покрыты клеевыми красками, нижнія же части стѣнъ, въ 
видѣ панелей, въ корридорахъ и кельяхъ покрыты масляной крас¬ 
кой, которою окрашены также двери, окна и всѣ желѣзныя части. 
Нѣсколько богаче отдѣланъ молельный залъ на 80 человѣкъ. 

Корридоры, на высотѣ половъ этажей, снабжены желѣзными 
галлелереями, идущими вдоль стѣнъ и снабженными желѣзными 
перилами. Сообщеніе между этими галлереями и съ каменными 
лѣстницами производится чрезъ посредство многихъ перекидныхъ 
мостиковъ. 

Посрединѣ центральнаго павильона, на высотѣ третьяго этажа, 
устроенъ наблюдательный пунктъ для старшаго надсмотрщика, ко¬ 
торый отсюда можетъ слѣдить за дверьми келій всѣхъ 5 этажей. 

Не имѣя возможности въ этомъ краткомъ очеркѣ перечислить 
всѣ принятыя устройства, упомянемъ лишь о размѣрахъ келій 
одиночнаго заключенія и объ отдѣльномъ корридорѣ, выстроен¬ 
номъ изъ желѣза и стекла на высотѣ 2-го и 3-го этажей, по тре¬ 
бованію судебнаго правл(нія, для скрытнаго препровожденія за¬ 
ключенныхъ туда н обратно. 

По тщательномъ и всестороннемъ обсужденіи, были приняты 
нижеслѣдующіе размѣры келій: длина 4,1 м., ширина 2.2 м., вы¬ 
сота 2,8 м. Поверхность круглымъ числомъ 90 м. Объемъ — 25 
кубическихъ метровъ. Стѣнки или перегородки толщиною 0,38 м. 
Потолки сводчатые. Окна, поверхностью въ 1 кв. метръ, лежатъ 
на высотѣ 1,8 м. надъ поломъ. Двѣ нижнія трети оконныхъ рамъ 
не раскрываются и застеклены рубчатыми стеклами. Верхняя треть 
рамы сдѣлана откидною и застеклена обыкновенными стеклами. 

Дверныя отверстія шириною 0,82, высотою 1,9 метр. Самыя 
двери обиты извиутри листовымъ желѣзомъ и снабжены отвер¬ 
стіями для подачи пищи и для наблюденія за заключенными. 

Надъ дверьми устроены небольшія, закрытыя рѣшеткой окна, 
служащія отчасти для провѣтриванія, отчасти для освѣщенія ке¬ 
лій ночью газовыми рожками, горящими въ корридорахъ. 

Въ кельяхъ помѣщены: столъ, скамья, кровать, клозетъ же¬ 
лѣзный и нѣкоторые другіе мелкіе предметы. Столы, скамьи и 
кровати прикрѣплены такъ, что могутъ подвѣшиваться къ стѣнамъ. 

Крыша изъ шифера на деревянной обрѣшеткѣ; отопленіе про¬ 
изводится грѣтою водою. 

Кромѣ этого зданія, описано отдѣленіе тюрьмы для женщинъ, 
госпитальное, зданіе для управленія тюремнаго, квартиры для 
служебнаго персонала и хозяйственныя постройки. 

1 кв. метръ зданія тюремнаго обошелся круглымъ числомъ въ 
340 марокъ. 

Зданіе для тюремнаго управленія обошлось въ 280 марокъ за 
кв. метръ, а зданіе для чиновниковъ въ 291 марку за 1 кв. метръ. 

Въ той же тетради описана новая котельная мастерская па¬ 
ровознаго передѣлочнаго завода въ Витшенъ, сопровождаемая пла¬ 
номъ, въ которомъ указано размѣщеніе различныхъ станковъ и 
машинъ и описаніе ихъ, съ ссылкою на соотвѣтствующіе чертежи. 

Изъ другихъ статей укажемъ на описаніе интересныхъ под¬ 
вижныхъ мостовъ въ Голландіи. 

Описаны мосты, состоящіе изъ двухъ вертикальныхъ стоекъ, ! 


установленныхъ на одномъ берегу и укрѣпленныхъ для большей 
прочности подкосами. Въ вершинахъ стоекъ укрѣплены рѣшетча¬ 
тые рычаги, въ видѣ коромысла вѣсовъ. Къ одному (береговому) 
концу рычага прикрѣпленъ противовѣсъ съ цѣпью, а къ другому 
(оканчивающемуся на противоположномъ берегу канала) — тяга, 
поддерживающая свободный, могущій быть поднятымъ конецъ по¬ 
лотна моста, при небольшомъ усиліи, благодаря шарнирамъ на 
обѣихъ оконечностяхъ тяги. Подобные же шарниры устроены въ 
верхней оконечности стойки, поддерживающей коромысло и у ниж¬ 
ней оконечности стойки, около которой можетъ вращаться по¬ 
лотно. Благодаря этому приспособленію, полотно моста и упомя¬ 
нутыя части принимаютъ почти вертикальное положеніе (вмѣстѣ 
съ тягою и коромысломъ), и полотно моста можетъ быть удер¬ 
жано въ такомъ положеніи при посредстрѣ цѣпи, придѣланной къ 
противовѣсу, могущей зацѣпляться за особые крюки, придѣлан¬ 
ные къ опорнымъ стойкамъ моста. Отверстіе моста 6,6 м. Кромѣ 
того описанъ мостъ, состоящій какъ бы изъ двухъ мостовъ опи¬ 
саннаго типа, сходящихся по срединѣ пролета и обыкновенный 
поворотный мостъ, разводимый вращеніемъ около вертикаль¬ 
ной оси. 

2. Коиѵеііек Аип&іез <1е Іа Сопзігасііоп. 

Лв№ 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 1885 года. 

Въ іюньской тетради приведены свѣдѣнія, касающіяся увели¬ 
ченія снабженія города Парижа ключевою водою. Изъ изслѣдо¬ 
ваній инженера Бекмана, которому поручено было произвести съ 
этою цѣлію изысканія оказывается, что источники для снабженія 
Парижа ключевою водою находятся въ двухъ различныхъ обла¬ 
стяхъ— въ Бургони и въ Нормандіи; кромѣ того, превосходные 
источники встрѣчаются по окраинамъ плато йе Іа Вгіе, въ доли¬ 
нахъ Огапй-Могіп и Ѵоиігіе. 

Ни одна изъ изслѣдованныхъ группъ источниковъ не даетъ 
воды въ количествѣ, требующемся для дополнительнаго водоснаб¬ 
женія Парижа; поэтому инженеры остановились на комбинаціи 
двухъ группъ: источниковъ Нормандіи и Ѵоиігіе. 

Акведукъ о двухъ отрогахъ, изъ которыхъ одинъ идетъ къ • 
западу отъ Парижа, а другой — къ юго-востоку, доведетъ до Па¬ 
рижа, благодаря дѣйствію одной только силы тяжести, до 180.000 
куб. м. воды, въ которой теперь нуждается городъ. Если поже¬ 
лаютъ увеличить еще это количество, то и это является возмож¬ 
нымъ, чрезъ присоединеніе имѣющихся источниковъ. 

Въ этой двойной водопроводной вѣтви, Г. Кушъ, главный 
инженеръ города Парижа, видитъ значительныя выгоды раздѣлить 
рискъ по изсяканію источниковъ на-двое, и тѣмъ отстранить опас¬ 
ность для города быть лишеннымъ воды. 

Весь водопроводъ будетъ имѣть длину 260 кил., и такъ какъ 
питаніе водою будетъ производиться на двухъ его оконечностяхъ, 
то сѣченіе его будетъ меньше, чѣмъ въ томъ случаѣ, если бы 
Парижъ пришелся на оконечности сѣти. 

Паденіе водопровода будетъ 0,4 м. на 1 километръ, среднимъ 
числомъ, или въ 0,3 м. на километръ при открытомъ водопро¬ 
водѣ, и въ 1,20 м. на 1 километръ при сифонахъ. 

Длина вспомогательныхъ, сборныхъ акведуковъ 4,5 килом. За¬ 
падная вѣтвь длиною 129.5 кил., изъ которыхъ 112 кил. въ вы¬ 
емкѣ или тоннелѣ и 17,5 м. въ сифонахъ. Длина восточной вѣтви 
131 кил., изъ которыхъ 111 кил. въ выемкѣ и тоннелѣ, 13 кил. 
въ сифонахъ и 7 кпл. на аркадахъ. 

Общій объемъ доставляемой воды можетъ быть доведенъ до 
200.000 куб. м. въ день, или до 73.000.000 куб. м. въ годъ. 

Расходы по устройству водопровода исчислены въ 57.000.000 
франковъ. Считая °/ 0 на капиталъ и расходы по эксплоатаціи во¬ 
допровода, стоимость 1 куб. метра воды обойдется въ 0,0431 фр. 
за куб. метръ воды. 

Такъ какъ проэктъ по снабженію водою всегда долженъ быть 
разсчитываемъ на его увеличеніе, то Бекманъ полагаетъ двумъ 
вѣтвямъ водопровода дать сѣченія, достаточныя для доставленія 
350 куб. м. воды въ день. 

Съ западной стороны источники находятся на высотахъ, до¬ 
статочныхъ для того, чтобы довести до 250.000 куб. м. объемъ 
воды, доходящій вслѣдствіе силы тяжости до Парижа. 

Съ восточной стороны Бекманъ предполагаетъ присоединить 
источники св. Ѳомы и Ѵіііепеиѵе, на юго-востокъ отъ Фонтенэбло, 
чтобы увеличить съ 60.000 до 120.000 объемъ воды, доставляе¬ 
мый этою вѣтвыо. 

Кушъ полагаетъ, что для настоящихъ потребностей Парю а 
достаточно 150.000 куб. м., но принимая увеличеніе иародонасо- 
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ленія Парижа по 30.000 въ годъ, и считая по 150 литровъ воды 
на жителя въ день, необходимо довести расходъ воды до 240.000 
куб. м. въ день, если желаютъ, чтобы водопроводъ удовлетворялъ 
потребностямъ города въ теченіе 15—20 лѣтъ. 

Проэктъ этотъ можно считать окончательно принятымъ. Го¬ 
родъ Парижъ уже вотировалъ 1 милліонъ франковъ на пріобрѣ¬ 
теніе указанныхъ источниковъ и на детальную разработку водо¬ 
провода. 

Обращаемъ вниманіе читателей на помѣщенную въ той же 
тетради разборчатую перемычку, замѣчательную по дешевизнѣ и 
удобству разборки. 

Перемычка была примѣнена въ Америкѣ, на р. Шульпиль, съ 
цѣлію очистки дна рѣки отъ подводныхъ камней. 

Длина перемычки снаружи 14,63, внутри 10,98 м., ширина 
снаружи 9,76, внутри 6,10 м. Стѣнки высотою 2,44 м., состав¬ 
лены изъ брусьевъ сѣченіемъ 0,2X0,25 м., связанныхъ попере¬ 
чинами и болтами, образуя родъ ряжа, толщиною въ 1,82 м., 
окружающаго рабочее пространство. Каждая сторона раздѣлена на 
нѣсколько отдѣленій, изъ нихъ по два съ каждой стороны сдѣ¬ 
лано непроницаемыми для воды; такъ что во всемъ батардо 8 ящи¬ 
ковъ непроницаемыхъ для воды. Когда эти отдѣленія пусты, то 
батардо плаваетъ на водѣ и въ такомъ видѣ можетъ быть до¬ 
ставлено къ мѣсту работъ. Для удобнѣйшаго провода черезъ 
шлюзы, оно сдѣлано разборчатымъ по ширинѣ на двѣ части, такъ 
что получается общая длипа его въ 29,26 м., и въ 4,88 метр, 
ширина. 

Для погруженія перемычки на дно рѣки на надлежащемъ мѣ¬ 
стѣ, вытаскиваютъ особыя клинья въ отдѣленіяхъ непроницаемыхъ 
для воды для впуска послѣдней, и нагружаютъ его камнями, ври 
чемъ особыми опускными брусками регулируютъ положеніе его въ 
горизонтальной плоскости, упирая послѣдніе въ дно. По уста¬ 
новкѣ, обставляютъ батардо шпунтовыми досками толщиною въ 
7—10 сантим., заставляя конецъ ихъ углубиться въ грунтъ и 
окружаютъ основаніе ихъ засыпкою изъ глины пли бетономъ, по¬ 
гружаемымъ водолазами. 

Подъ защитою такого батардо, рабочее пространство легко 
можетъ быть осушено, и тогда уборка скалы производится съ дна 
рѣки на сухо, при глубинѣ воды 2,5—3,5 метр. 

Для подъема батардо съ дна рѣки, сначала опорожняютъ не¬ 
проницаемыя для воды отдѣленія, закрывая отверстія упомяну¬ 
тыми клиньями и откачивая воду насосами, затѣмъ вытаскиваютъ 
шпунтовыя доски и вынимаютъ изъ него камни. 

Стоимость батардо 5.600 франковъ. Для установки его на мѣ¬ 
сто достаточно 7-ми рабочихъ, которые устанавливаютъ и опо¬ 
рожняютъ его въ теченіе 4—6 дней. 

Тамъ же описанъ способъ, предложенный ЬіеЬЬаЪег омъ для 
очистки отъ сажи и другихъ осадковъ известковыхъ камней, изъ 
которыхъ построена набережная Сены п большинство зданій въ 
Парижѣ. На этотъ способъ взята привилегія. 

Въ іюльской тетради описаны работы по сооруженію Арльберг- 
скаго тоннеля. 

Тамъ же приведены типы новыхъ публичныхъ отхожихъ мѣстъ 
въ Парижѣ, системы Пигапсі Пауе. Осебаго вниманія заслужи¬ 
ваетъ раціональная форма фаянсовыхъ чашъ. 

ііъ той же тетради приведено изслѣдованіе причинъ несчаст¬ 
наго случая, окончившагося смертью 17 человѣкъ при постройкѣ 
тоннеля Вгауе на каналѣ Оізе и Аізпез. 

Пришлось прорѣзать плывучіе пески, что заставило прибѣг¬ 
нуть къ примѣненію сжатаго воздуха. Образована была рабочая 
камера съ помощью каменной стѣны или плотины, въ 10 м. тол¬ 
щиною, на разстояніи около 120 м. отъ головы тоннеля. Въ этой 
стѣнѣ были продѣланы четыре отверстія: два внизу для возведе¬ 
нія опоръ, и два вверху для постройки свода. 

Во время несчастнаго случая, въ ходу были только два верх¬ 
нихъ отверстія. Лѣвый шлюзъ, одѣтый желѣзомъ, служилъ глав¬ 
нымъ образомъ для впуска людей. Длина его 4,5, ширина 1,65 и 
высота 2,2 м. Правый шлюзъ — безъ облицовки — служилъ для 
доставки матеріаловъ. 

Несчастный случай съ рабочими произошелъ послѣ одноднев¬ 
наго перерыва работъ отъ удушенія ихъ вредными газами, вы¬ 
ходившими изъ грунта, окружавшаго рабочую камеру, и образо¬ 
вавшимися вслѣдствіе воспламененія лигнита, содержащаго сѣру. 
Для отстраненія повторенія подобнаго случая на будущее время, 
были приняты нижеслѣдующія мѣры. Сондировки снаружи (сверху) 
были продолжены до слоя лигнита, съ цѣлію извлеченія наружу 
вредныхъ сѣрныхъ газовъ. Впереди загражденія, въ то простран¬ 
ство, куда проникали вредные газы, накачивается сжатый воз¬ 


духъ. Сверху отрыли колодезь, оканчивающійся въ концѣ гал¬ 
лереи въ верхней части свода, въ которомъ будетъ вентиляторъ, 
вдувающій 12 к. м. въ секунду. 

Въ той же тетради приведены краткія свѣдѣнія о бойнѣ въ 
Лиссабонѣ. Указано общее расположеніе различныхъ зданій въ 
планѣ, но не приведена стоимость бойни. 

Въ августовской тетради описано устройство типографіи въ 
городѣ Лилѣ. Здѣсь заслуживаютъ вниманія детали устройства 
пилообразныхъ крышъ. 

Въ той же тетради приведена предполагаемая ассенизація Ту¬ 
лона. Принятая система водостоковъ исключаетъ дождевыя воды 
и принимаетъ только хозяйственныя воды. При этомъ рѣшено 
соединить съ канализаціей извѣстное число крышъ домовыхъ, съ 
тѣмъ, чтобы пользоваться дождевыми водами какъ быстротоками, 
для очистки трубъ. 

Въ статьѣ указано направленіе отвода канализаціонныхъ трубъ, 
ихъ протяженіе; приведено мѣсто расположенія насосной станціи. 

Далѣе— количество воды расходуемой городомъ и отводимой по 
канализаціоннымъ трубамъ, сѣченіе дренажныхъ трубъ; общее 
расположеніе канализаціонной сѣти, матеріалъ для трубъ, приспо¬ 
собленія для ихъ вентиляціи и проч. 

Независимо отъ этого описано устройство особаго водостока 
для отвода дождевыхъ водъ. Порядокъ эксплоатаціи; земледѣль¬ 
ческая утилизація и наконецъ стоимость ассенизаціи. Издержки 
по постройкѣ и эксплоатаціи исчислены въ 3.200.000 франковъ 
или по 45 франковъ на человѣка. 

Тамъ же приведено извѣстіе объ обрушеніи лѣстницы въ зда¬ 
ніи суда въ городкѣ Тьеръ, во время скопленія народа. 

Причины обрушевія заключались: 1) въ значительной длинѣ 
ступеней; 2) въ недостаточно прочной задѣлкѣ ихъ въ стѣну; 
3) въ дурномъ способѣ очертанія ступеней въ мѣстахъ взаимнаго 
соприкосновенія; и наконецъ 4) въ недостаточной прочности ле- 
щадокъ, перекрывавшихъ площадки между лѣстницами. 

Примѣръ этотъ весьма поучителенъ, а потому и обращаемъ 
на него особое вниманіе читателей. Не смотря на весьма значи¬ 
тельную прочность мѣстнаго камня и на то расположеніе лѣст¬ 
ницъ, которое принято для всѣхъ частныхъ домовъ, нижеслѣдую¬ 
щіе размѣры оказались непрочными и не должны быть допускаемы 
въ публичныхъ зданіяхъ. При длинѣ лещадокъ въ 1,95 м., за¬ 
дѣлка ихъ въ стѣны на 5—8 сайт, слишкомъ мала. То же оказы¬ 
вается и для толщины лещадокъ въ 0,11 м., при разстояніяхъ 
между опорами въ 4 метра. 

Въ сентябрьской тетради описана крытая двойная металличе¬ 
ская пассажирская платформа на желѣзнодорожной станціи окруж¬ 
ной Парижской дороги, у соединенія ея съ Лимурской дорогой. 

Поверхность платформы 21,2 X 6,42 кв. м. Фермы поддержи¬ 
ваются чугунными колоннами, внутри пустыми, что даетъ воз¬ 
можность отводить черезъ нихъ дождевыя воды. 

Собственно фермы состоятъ изъ двухъ стропильныхъ ногъ, 
поддержанныхъ дугообразною частью, стянутою тягой. Свѣши¬ 
вающіяся пзъ-за колоннъ части фермъ состоятъ также изъ стро¬ 
пильныхъ ногъ, поддержанныхъ дугообразными консолями. 

Стоимость платформы съ отхожими мѣстами 15.000 франковъ. 

Тамъ же приведено описаніе эстакады, построенной въ Дьеппѣ, 
имѣющей цѣлью разбнвапіе волнъ (волноломъ). Вся длина волно¬ 
лома между каменными устоями 150 м., изъ нихъ 72,5 м. распо¬ 
ложены по прямой, а остальные по кривой, описанной радіусомъ 
278 м. Волноломъ состоитъ изъ 24 металлическихъ фермъ, рас¬ 
положенныхъ на разстояніи 6 м. Высота фермъ 11,5 м. Каждая 
ферма образуетъ треугольникъ, основаніе котораго 8,07 м., за¬ 
дѣлано на 0,5 въ корнѣ изъ тавроваго желѣза. Для усиленія 
фермы служатъ нѣсколько раскосовъ корытообразнаго сѣченія. Ши¬ 
рина прохода на верху волнолома 3,25 метра. 

Фермы прикрываются дубовыми брусьями (0,3 X 0,2 м. сѣч.), 
обитыми гвоздями до уровня высокихъ водъ. Вѣсъ 1 пог. м. эста¬ 
кады 1.840 к. Стоимость 1 пог. м. 1.250 франковъ. 

Заел) живаетъ вниманіе извѣстіе о постепенномъ увеличеніи 
распространенія разборчатыхъ плотинъ Шануана не только во 
Франціи, но и въ Америкѣ. 

Система Шануана, въ общихъ чертахъ, состоитъ изъ соб¬ 
ственно плотины или щита, поддерживающей подпятую воду и 
упорной части, съ низовой ея стороны, представляющей особый 
козелъ пли ферму. Щитъ может ь вращаться около точки опоры 
на ферм} г . Вращеніе это совершается тогда, когда горизонтъ воды 
въ рѣкѣ возвысится на столько, что давленіе воды на верхнюю 
часть плотины — выше точки ея вращенія — будетъ больше дав¬ 
ленія на нижнюю часть. При этомъ щитъ вращается самъ собою 
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и вода переливается черезъ него. Откосная подпора фермы можетъ 
вращаться около той же оси, около которой вращается п щитъ, 
а фермы вращаются около нижняго основанія. 

Когда плотину желаютъ уложить на дно рѣки, то подпорку 
поднимаютъ вверхъ, вытащпвъ ее пзъ особаго углубленія, сдѣ¬ 
ланнаго въ чугунной коробкѣ, задѣланной въ ростверкѣ плотины. 

Для подъема плотины служитъ багоръ и лодка. 

Обращаемъ особенное вниманіе читателей на усовершенстбо- 
ваніе, предложенное въ этой системѣ инженеромъ Паскб (глав¬ 
нымъ инженеромъ Ліона) и построенное имъ въ Ліонѣ у Ьа Ми- 
Іаііёге на длинѣ 103 метр. Желающихъ ознакомиться подробнѣе 
съ деталями усовершенствованной плотины Паскб, отсылаемъ къ 
упомянутой статьѣ. 

Эта система также получила примѣненіе въ Америкѣ на рѣкѣ 
Канова. Тамъ же описано устройство плотинъ этой системы на 
рѣкѣ Огайо у Оаѵіз-Ізіапб, около Питтсбурга. Стоимость работъ 
5.600.000 франковъ. 

Въ той же тетради описано устройство печи для обжига Порт- 
ландскаго цемента, системы БіегсЬ. 

Поучительно извѣстіе о катастрофѣ съ желѣзной крышей (си¬ 
стемы Полонсб, построенной на рынкѣ въ городѣ Тьеръ. При¬ 
чины катастрофы: неправильный разсчетъ и весьма неакуратная 
работа по исполненію желѣзныхъ деталей сооруженія. 

Въ октябрьской тетради, кромѣ удлиненія и уширенія косаго 
моста подъ Восточную желѣзную дорогу въ Парижѣ, приведенъ гра¬ 
фическій разсчетъ прочности стѣнъ, чертежъ съ описаніемъ шалё въ 
Виши и описаніе работъ по уширенію тоннеля, безъ остановки дви¬ 
женія по немъ. Сначала полагали снять часть свода, но опасаясь 
движеній въ грунтѣ, состоявшемъ изъ пересѣченныхъ слоевъ ка¬ 
меннаго угля, рѣшено было подкопать его снизу, снявъ часть 
грунта. Кромѣ почвы, во многихъ мѣстахъ пришлось подрубать 
стѣнки и своды. Ежедневно работали двѣ смѣны: одна изъ нихъ 
днемъ приготовляла бурильныя отверстія для подрывныхъ заря¬ 
довъ, а другая производила взрывы и уборку взорванной массы. 
Движеніе по тоннелю прекращалось на время производства взры¬ 
вовъ съ 10 ч. вечера до 2 ч. ночи. 

Работы производились при весьма трудныхъ обстоятельствахъ, 
въ дыму отъ поѣздовъ, безъ вентиляціи. Вся длина тоннеля 
10.40 м. Стоимость работъ 200.000 франковъ. Продолжительность 
работъ съ марта по 9-е сентября 1876 года. Тоннелю для удоб¬ 
ства возки каменнаго угля приданъ при этомъ уклонъ въ одну 
сторону, взамѣнъ встрѣчи уклоновъ въ двѣ противоположныя сто¬ 
роны отъ середины. 

Въ ноябрьской тетради помѣщено зданіе суда въ Мо. 

Укажемъ на небольшую статейку о чугунныхъ колоннахъ, въ 
которой приведено 4 типа съ деталями устройства. 

1) Типъ колоннъ для поддержки маркизъ, на набережныхъ. 

2) Колонны нижняго этажа для устройства деревянныхъ по¬ 
толковъ и для устройства передачи движенія механическимъ 
станкамъ. 

3) Колонны для поддержки желѣзныхъ потолочныхъ балокъ. 

4) Типъ между - этажныхъ колоннъ. 

Въ той же тетради приведена довольно подробная разработка 
подпоръ для поддержанія телефонныхъ линій, системы Апсігё. 

Въ заключеніе перечисленіе тѣхъ вопросовъ, которые были 
намѣчены и только отчасти разрѣшены на международномъ же¬ 
лѣзнодорожномъ конгрессѣ въ Брюсселѣ, по случаю празднованія 
50-ти-лѣтняго юбилея открытія первой желѣзной дороги въ 
Бельгіи. 

Въ послѣдней тетради, весьма подробно описаны работы по 
уничтоженію скалъ около Нью-Іорка, именно скалы Неіі ОаЬе и 
взорванной 10-го октября 1885 г. скалы Еіооб Коек. 

Въ послѣдней было примѣнено особое взрывчатое вещество, 
называемое Каскагоск, вполнѣ безопасное отъ взрывовъ при об¬ 


ращеніи съ нимъ н во время перевозки. Вещество это представ¬ 
ляетъ смѣсь изъ хлористаго потассія и нитробеезина. 

Для уничтоженія Еіооб Коек, главный колодезь былъ опу¬ 
щенъ на 19,52 м. ниже средняго уровня моря и съ дна его вы¬ 
ведены галлереи паралельныя и перпендпкулярпыя главному те¬ 
ченію. Наибольшая длина галлерей паралельныхъ теченію 366 м., 
а перпендикулярныхъ —190,62 м. Потолокъ этой галлереи, по¬ 
верхность которой немного болѣе 3,64 гентаровъ, представляетъ 
среднюю толщину въ 4,57 м. и поддерживается 467 огромными 
пилопами. Общая длина галлерей доходила до 6.609 м. Вь по¬ 
толкѣ и пилонахъ было просверлено 13.286 отверстій діам. 
50—75 мм. при средней глубинѣ 2,75 м. Вообще скала была про¬ 
сверлена отверстіями длиною болѣе 35 километровъ. 

Въ статьѣ подробно описаны патроны обыкновенные и под¬ 
рывные, формулы, которыми пользовались при вычисленіи заря¬ 
довъ минъ, количество взрывчатаго вещества, пошедшаго на взрывъ 
1 куб. м. скалы, приборы служившіе для одновременнаго восила- 
менѣнія электричествомъ всѣхъ зарядовъ и проч. 

Тамъ же приведены цѣны за уборку скалы съ дна моря; об¬ 
щая сумма за уборку скалы исчислена въ 3.109.500 фр. но пола¬ 
гаютъ, что эта цифра будетъ на дѣлѣ значительно превзойдена. 

Не лишена интереса замѣтка о томъ сопротивленіи, которое 
оказываютъ чугунныя и желѣзныя колонны во время пожара. 

По изслѣдованіямъ Баушпнгера (извѣстнаго Мюнхенскаго про¬ 
фессора, завѣдующаго механической лабораторіей), производившаго 
испытанія надъ разными оклоннами и пилонами оказывается ни¬ 
жеслѣдующее. 

Чугунныя колонны, подверженныя той нагрузкѣ, которая до¬ 
пускается на нихъ въ обыкновенныхъ жилыхъ зданіяхъ, подвер¬ 
женныя послѣдовательно нагрѣванію до 300°, 600° и затѣмъ — 
красному коленію — были поперемѣнно охлаждаемы струею воды 
изъ пожарнаго насоса; при этомъ онѣ изгибались незначительно 
и давали легкія трещины, не переставая выдерживать тотъ грузъ, 
который на нихъ былъ положенъ. 

Желѣзныя же колонны давали изгибъ при температурѣ не 
достигавшей краснаго каленія, какъ только струя воды направ¬ 
лялась со стороны протпвуположной нагрѣванію противъ средины 
высоты колонны. Прогибъ этихъ колонъ былъ настолько значи¬ 
теленъ, что могъ повлечь за собой паденіе положеннаго на нихъ 
груза. 

Форма или профиль колонны не имѣетъ никакого вліянія на 
сопротивленіе вліянію пожара. 

Изъ опытовъ, произведенныхъ надъ каменными пилонами ока¬ 
залось, что изъ естественныхъ камней лучше другихъ сопротив¬ 
ляется дѣйствію пожара гранитъ, а хуже всего — известнякъ. 

Пилоны изъ кирпича сопротивлялись дѣйствію пожара хо¬ 
рошо, но лучше всѣхъ каменныхъ пилоновъ сопротивлялись сло¬ 
женныя изъ бетона на портландскомъ цементѣ. 

Считаемъ нелишнимъ указать на общеупотребительный спо¬ 
собъ покрытія желѣзныхъ колоннъ огнеупорнымъ матеріаломъ 
послѣ пожара истребившаго въѣзды на мостъ черезъ р. Миссис- 
сипи въ г. Санъ-Луи. Большая часть колоннъ, состоявшихъ изъ 
сочетанія нѣсколькихъ полосъ въ видѣ сегментовъ, могли быть 
снова положены въ дѣло, какъ увѣряютъ благодаря тому обстоя¬ 
тельству, что колонны внутри пустыя были задѣланы на-глухо на 
ихъ оконечностяхъ. 

Въ той же тетради приведено краткое извѣстіе о новомъ тон¬ 
нелѣ подъ р. Темзою въ Лондонѣ. Тоннель, длиною 550 м. пола¬ 
гаютъ выстроить для проѣзда экипажей по срединѣ, шир. 11,6 м. 
и для прохода пѣшеходовъ по бокамъ шир. по 2,6 м. Предполо¬ 
жено обнести его двумя желѣзными оболочками, одного внутрен¬ 
нею, другого — наружною, промежутокъ между которыми запол¬ 
нить бетономъ. 

К. 


АСТАВЛЕНІЕ ПО ОТОПЛЕНІЮ. 

( Окончаніе ). 

Только предъ окончаніемъ топки, когда прекратится сильное и яркое 
пламя и послышится изъ топливника особенное, свойственное углю, 
потрескивавіе и поскрипываніе, слѣдуетъ открыть топочную дверцу и 
быстро прошуровать, то-есть разравнять на поверхности рѣшетки топ¬ 
ливо, представляющееся въ это время въ видѣ крупныхъ раскаленныхъ 
до бѣла углей. Шурованіе въ этотъ моментъ имѣетъ цѣлью содѣйствовать 
болѣе скорому сгаранію углей, и въ то же время заполненіемъ мелочью 


рѣшеточныхъ прозоровъ уменьшить притокъ воздуха черевъ колосники 
Послѣ этого момента освѣщеніе эольника быстро начинаетъ темпѣть, 
черезъ прозоры начинаютъ сыпаться мелкіе угли и эола, и вскорѣ (отъ 
часа до 20 минутъ) топка оканчивается. 

Не слѣдуетъ, однако, тотчасъ же задвигать трубную задвижку; накрывъ 
плотно поддувальныя дверцы, слѣдуетъ дать нѣсколько охладиться вну¬ 
тренней поверхности топливника и дымоходовъ, и только тогда задвигать 
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дымовую задвпжку (закрывать трубу), когда сводъ и хайло совершенно по¬ 
темнѣютъ; иначе воздухъ, замкнутый внутри прибора, сильно накаляется 
и, расширяясь, производитъ сильное давленіе на стѣнки дымоходовъ, что 
быстро разрушаетъ весь приборъ. 

9) Если количество дровъ, которое по вышеприведенному разсчету 
нужно сжечь въ калориферѣ для поддержанія нормальной температуры 
здапія въ теченіе сутокъ, не превосходитъ одной закладки, то-есть 2Ѵ< 
куб. аріи., то топка калорифера ограничивается этою одною закладкою 
и производится одинъ разъ въ сутки. По вышеприведенному разсчету это 
будетъ имѣть мѣсто только осенью и весною, когда средняя суточная 
температура наружнаго воздуха будетъ не ниже -|- 5° Е. Бъ болѣе холод¬ 
ное время потребуется сжигать болѣе одной эакладки дровъ. Если суточ¬ 
ная пропорція дровъ будетъ не менѣе двухъ, хотя бы самыхъ малыхъ 
полныхъ закладокъ, то-есть не менѣе 3-хъ куб. арш., то уже выгоднѣе, 
въ отношеніи равномѣрности температуры, производить топку два раза 
въ сутки въ равные промежутки, то-есть черевъ 12 часовъ отъ начала 
до начала каждой топки, при чемъ каждая топка будетъ въ одну за¬ 
кладку. Такой порядокъ будетъ существовать до предѣла 4Ѵі куб. арш. 
въ сутки, на калориферъ, что соотвѣтствуетъ — 20° Е, наружной темпе¬ 
ратуры.—При дальнѣйшемъ пониженіи наружной температуры суточное 
количество дровъ должно быть увеличено; но учащать топку нѣтъ осо¬ 
бой надобности въ виду значительной теплоемкости калорифера и высо¬ 
кой температуры камеры (до 55°). Только при трехъ полныхъ закладкахъ 
дровъ, то-есть при 6 3 /< куб. арш. суточной пропорціи, что соотвѣтствуетъ 
40° мороза,—слѣдуетъ производить топку три раза въ сутки, каждый разъ 
по одной закладкѣ, черезъ 8 часовъ отъ начала до начала; до тѣхъ же 
поръ достаточно топить два раза; по такъ какъ каждый разъ потре¬ 
буется сжигать болѣе одной закладки, то-есть болѣе 2'/< куб. арш., то 
порядокъ топки долженъ быть слѣдующій: двѣ трети назначаемаго къ 
сожженію за одну топку количества дровъ составляютъ первоначальную 
закладку тонки; когда эти дрова прогорятъ и осядутъ и пламя нѣсколько 
утихнетъ, что соотвѣтствуетъ приблизительно половинѣ времени полнаго 
сгаранія 8акладки, тогда производится подкидка остальной трети. Во 
время подкидки полевно закрывать поддувальныя дверцы. Подкидка тре¬ 
буетъ пскуства и спаровки; жаръ изъ топливника не дозволяетъ спокойно 
вкладывать дрова, приходится кидать ихъ въ дверку съ нѣкотораю раз¬ 
стоянія, наблюдая, чтобы они ложились возможно равномѣрно по вс^му 
топливнику; неискусный истопникъ накидаетъ дрова кучей, и при этомъ 
обобьетъ стѣнки и углы топочнаго отверстія. 

На основаніи сказаннаго, при морозахъ отъ 20° до 25° будетъ по двѣ 
топки, каждая по 2‘ а куб. арш., изъ которыхъ положится сначала за¬ 
кладка вершковъ въ 9—10 вышиною (около 1 3 / 4 куб. арш.), а остальное 
составитъ подкидку. При морозахъ отъ 25 до 30 градусовъ будетъ по двѣ 
топки, каждая въ 2 3 /* куб. арш., изъ которыхъ положится сначала за¬ 
кладка вершковъ въ 10-11 высотою, а остальное составитъ подкидку. 
Точно также и далѣе, до морозовъ въ 40°, послѣ чего уже, какъ ска¬ 
зано, топка должна производится три раза въ сутки, при чемъ соотвѣт¬ 
ственно дальнѣйшему пониженію температуры къ каждой закладкѣ мо¬ 
жетъ добавляться надлежащая подкидка; такимъ образомъ можно сжигать 
до 3‘/а куб. аршинъ за каждую топку или 10'/» куб. аршинъ въ сутки, 
чего было бы достаточно для какого угодно, даже небывалаго и невоз¬ 
можнаго въ Красноярскѣ, мороза. 

Относительно часовъ дня, въ которые надлежитъ производить топку 
калориферовъ, слѣдуетъ замѣтить, что наибольшая равномѣрность темпе¬ 
ратуры и потребность тепла въ зданіи (вслѣдствіе усиленной вентиляціи) 
соотвѣтствуетъ времени пребыванія тамъ учащихся, т. е. отъ 9-ти часовъ 
утра до 3-хъ часовъ по полудни. Поэтому, во всякомъ случаѣ, топка ка¬ 
лориферовъ, предшествующая этому шестичасовому промежутку вре¬ 
мени, должна быть окончена нѣсколько ранѣе 9-тп часовъ утра, чтобы 
нормальная температура къ этому часу была вполнѣ возстановлена. Та¬ 
кимъ образомъ утреннюю топку слѣдуетъ начинать въ б часовъ утра. 
При двухъ топкахъ въ сутки, вторая будетъ начинаться въ 6 часовъ ве¬ 
чера. При трехъ топкахъ въ сутки, чтобы избѣжать поэдняго ночного 
времени, можно начинать ихъ въ 4 часа утра, въ 12 часовъ дня и въ 
8 часовъ вечера. 

10) Холодное поддувало калориферной камеры служитъ для введевія 
въ вданіе наружнаго свѣжаго воздуха, взамѣнъ испорченнаго, уносимаго 
вентиляціонными каналами (черезъ зеленые душники). Поэтому холодное 
поддувало должно быть открыто только въ то время, когда дѣйствуетъ 
вентиляція, т. е. должно открываться передъ началомъ классныхъ заня¬ 
тій и закрываться вмѣстѣ съ окончаніемъ ихъ. Бо все остальное время 
сутокъ оно должно быть закрыто, а взамѣнъ его открытъ клапанъ въ 
камерныхъ дверяхъ калориферовъ. 

11) Тепловые (красные) душники во всѣхъ помѣщеніяхъ, за исклю¬ 
ченіемъ вышеупомянутыхъ случаевъ уклоненія отъ нормальной темпера¬ 
туры въ комнатахъ, всѣ должны быть постоянно открыты. 

12) Относительно находящихся при калориферахъ увлажнительныхъ 
резервуаровъ надлежитъ соблюдать слѣдующее: 

а) пе оставлять ихъ безъ воды во время топки калориферовъ, наблю¬ 
дая, чтобы вода стояла въ наружныхъ воронкахъ по крайней мѣрѣ до 
верхняго края ихъ; 

б) наблюдать, чтобы ни въ резервуарѣ, ни въ трубкахъ, ни въ во¬ 
ронкѣ не было течи; въ случаѣ если таковая будетъ замѣчена, слѣдуетъ 
ослабить топку калорифера, такъ чтобы температура камеры была не 
выше 40°, вычерпать воду, вытереть и высушить резервуаръ, и за тѣмъ, 


смотря по силѣ течи, или замазать мѣсто, гдѣ оказалась течь, суриковой 
замазкой, или же запаять; 

в) наблюдать, чтобы вода въ резервуарѣ не портилась и отнюдь не 
давала дурного запаха, не загнивала и не проростала; для предупрежде¬ 
нія этого слѣдуетъ, примѣрно, каждыя двѣ недѣли осушать резервуары, 
очищать и вытирать ихъ тряпкой, смоченной 2—3°/ 0 растворомъ карбо¬ 
ловой кислоты и затѣмъ наливать свѣжей воды; полезно также вливать 
въ резервуары, наполненные водою, по 1 * ведра 2—3°/ 0 раствора карбо¬ 
ловой кислоты. 

Для избѣжанія большихъ хлопотъ при осушеніи резервуаровъ слѣ¬ 
дуетъ передъ тѣмъ дня два или три не добавлять новой воды въ нихъ, 
давая горизонту понизиться отъ испаренія; оставшуюся на днѣ воду, 
слоемъ не болѣе 1 — 1 V* вершка, можно вычерпать ковшомъ въ ведро 
извнутри камеры, за тѣмъ вытереть резервуаръ тряпками. При этомъ 
можно, для удобства рабочаго, ослабить нѣсколько топку, не поднимая 
температуры* камеры выше 40°. 

13) Слѣдуетъ внимательно наблюдать за тѣмъ, чтобы сажа не нако¬ 
плялась въ дымоводахъ и колѣнахъ баттареи: при сосновыхъ дровахъ 
сажи бываетъ больше, чѣмъ при березовыхъ, при сырыхъ больше, чѣмъ 
при сухихъ. При топкѣ сосновыми не очень сухими дровами слѣдуетъ 
по крайней мѣрѣ разъ въ недѣлю (лучше всего по субботамъ, послѣ клас¬ 
сныхъ занятій) открывать по очереди чистки баттареи и вычищать сажу 
изъ колѣнъ; при березовыхъ дровахъ достаточно очищать сажу два раза 
въ мѣсяцъ. Если дрова сухіе, и сажи накопляется не очень мпого, то 
можно вмѣсто очистки выжигать ее, протапливая сначала топку, а по¬ 
томъ чистки (черезъ два - три колѣна по теченію дыма) сухими оси¬ 
новыми дровами. Бо всякомъ случаѣ, послѣ каждаго очищенія дымово¬ 
довъ, слѣдуетъ калориферы протопить осиновыми дровами. Что касается 
стѣнной дымовой трубы, то ее, конечно, также слѣдуетъ держать въ чи¬ 
стотѣ, но ее достаточно чистить голикомъ съ гирею одинъ разъ въ мѣ¬ 
сяцъ. 

Зимою, въ сильные морозы, слѣдуетъ наблюдать, чтобы на колпакѣ 
не образовалось ледяныхъ наростовъ и сосулекъ, что появляется въ осо¬ 
бенности при сырыхъ дровахъ. 

14) Вентиляція зданія гимназіи требуется только во время пребыва¬ 
нія тамъ учащихся; вентиляція приводится въ дѣйствіе топкою вентиля¬ 
ціонныхъ каминовъ. Поэтому ежедневно, во всякое время года, кромѣ 
лѣта, когда всѣ окна могутъ быть открыты, въ классные дни слѣдуетъ 
затапливать камины за Ѵа часа до начала классовъ, и окончивать топку 
ихъ вмѣстѣ съ окончаніемъ классовъ. Съ началомъ классовъ, при нор¬ 
мальныхъ обстоятельствахъ, слѣдуетъ открывать всѣ вытяжные (эеле- 
ные) душники собственно въ классныхъ комнатахъ, а также въ учитель¬ 
ской. Бъ тоже время открываются холодныя поддувала калориферовъ. Бо 
время такъ называемой большой перемѣны (перерыва занятій на ‘.а часа), 
когда ученицы выходятъ изъ классовъ въ коррпдоры, слѣдуетъ закрыть 
вытяжные душники въ классахъ и открыть ихъ въ корридорахъ; если 
реакреаціонный залъ будетъ открываться для ученицъ во время перемѣнъ, 
то и въ немъ слѣдуетъ открыть вытяжные душники. Съ окончаніемъ 
большой перемѣпы вытяжные душники въ корридорахъ и тамъ закры¬ 
ваются. а открываются по прежнему въ классахъ. 

Въ случаѣ скопленія учащихся или публики въ залѣ, наггр. во время 
акта или иного экстреннаго собранія, зеленые душники въ классахъ 
оставляются закрытыми, а открываются въ залѣ и ближайшихъ къ ней 
частяхъ корридора верхняго этажа. Бо время устраиваемыхъ иногда гим¬ 
назическихъ вечеровъ слѣдуетъ открывать зеленые (вытяжные) душники 
въ тѣхъ помѣщеніяхъ, гдѣ будетъ скопленіе публики и усиленное освѣ¬ 
щеніе. закрывая на это время душники незанятыхъ корридоровъ и ком¬ 
натъ, напр. всего нижняго этажа. 

Вытяжные душники въ библіотекѣ, комнатѣ Совѣта, швейцарской и 
т. п. слѣдуетъ окрывать только въ случаѣ особой надобности, напр. при 
случайной порчѣ воздуха, при внезапномъ повышеніи термометра и т. п.; 
при обыкновенныхъ же обстоятельствахъ они должны быть закрыты. 

Вообще при управленіи вентиляціей должно руководствоваться слѣ¬ 
дующимъ правиломъ: открытать зеленые душники непосредственно въ 
тѣхъ помѣщеніяхъ, гдѣ скопляются причины порчи воздуха (т. е. гдѣ 
собираются люди, или гдѣ усиленное освѣщеніе), и закрывать эти душ¬ 
ники въ тоже время во всѣхъ остальныхъ помѣщеніяхъ. Послѣднее важно 
потому, что открываніе излишнихъ вытяжныхъ душниковъ будетъ совер¬ 
шенно напрасною потерею тепла, а главное ослабитъ дѣятельность вен¬ 
тиляціи въ тѣхъ помѣщеніяхъ, гдѣ опа паиболѣе нужна. 

15) Вентиляція ретирадъ производится топкою тѣхъ же вентиляціон¬ 
ныхъ каминовъ и особаго управленія не требуетъ; для болѣе дѣятель¬ 
ной вентиляціи самыхъ ретирадъ и для подлежащаго горѣнія дровъ въ 
вентиляціонныхъ каминахъ слѣдуетъ въ ретирадахъ для ученицъ посто¬ 
янно оставлять открытыми по одному стульчаку въ каждомъ этажѣ, и 
именно ближайшія къ наружнымъ (южнымъ) стѣнамъ помѣщенія рети¬ 
радъ, а въ ретирадѣ для учителей не закрывать стульчака. Само собою 
разумѣется, что по прекращеніи топки вентиляціонныхъ каминовъ всѣ 
стульчаки слѣдуетъ закрыть. 

16) Сырые душники (сообщающіе воздухъ корридоровъ съ классами и 
залою) ни въ какихъ случаяхъ не закрываются, и при нихъ не должно 
быть даже шнуровъ: закрываніе этихъ душниковъ можетъ имѣть послѣд¬ 
ствіемъ ослабленіе вентиляціи въ классахъ (пли залѣ) при закрытыхъ 
дверяхъ, а за тѣмъ духоту и даже болѣе опасную испорченность воздуха. 
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БИБЛІОГРАФІЯ. 


Нѣмецкія Художественно-промышленныя изданія. 

Въ Зпбенбюргенѣ Рейсенбергеръ издалъ «КігсЫісЬе Кипзі- 
(ІСпкшаІег аиз ВіеЬепЬііг^еп. Негтапзіасіі;». 1884. Здѣсь по¬ 
мѣщены прекрасные рисунки надгробныхъ памятниковъ нѣмец¬ 
кихъ рыцарей въ ихъ національныхъ костюмахъ, раскра¬ 
шенные рисунки церковной утвари въ стилѣ готическомъ и Ре¬ 
нессансъ, оригинальныя металлическія украшенія, употребляемыя 
мѣстными женщинами, и т. под. 

Весьма интересно также вышедшее въ г. ГерманштадтЬ сочи¬ 
неніе подъ титуломъ «АгЬеііеп без Негтепзиіскег ОоІбзсЬтіебз 
Напп» съ рисунками чашъ, бокаловъ и проч. ювелирныхъ издѣ¬ 
лій, украшенныхъ богатыми рельефными рисунками. 

По части керамики отмѣтимъ сочиненіе профессора Крелля: 
«Біе ОеГііззе сіег Кегашік ЗіиМ^агй», 1885 (Керамическіе сосуды). 
Въ своемъ трудѣ авторъ дѣлаетъ обзоръ гончарнаго искусства съ 
древнѣйшихъ временъ и до нашихъ дней, отмѣчая послѣдователь¬ 
ныя характерныя измѣненія въ этой отрасли промышленнаго искус¬ 
ства. Сочиненіе иллюстрировано прекрасными раскрашенными 
рисунками, наглядно представляющими образцы, начиная отъ при¬ 
митивныхъ сосудовъ, найденныхъ въ свайныхъ постройкахъ, отъ 
предметовъ, добытыхъ раскопками Шлимана и Чеснола въ Троѣ, 
Микенахъ и на островѣ Кипрѣ и поражающихъ дѣтскою прямоли¬ 
нейностью своихъ изображеній, —до роскошнѣйшихъ маіоликъ и 
фаянсовъ эпохи Ренессансъ и фарфоровыхъ издѣлій Китая п 
Японіи. 

Объясняя назначеніе различныхъ древнихъ сосудовъ, значеніе 
покрывающихъ ихъ изображеній, авторъ указываетъ постепенное 
усовершенствованіе формъ, матеріаловъ, изъ которыхъ они лѣ¬ 
пились, развитіе техническаго производства и состояніе послѣд¬ 
няго въ каждую эпоху и заключаетъ очеркомъ успѣховъ совре¬ 
менной намъ керамики. 

Сборникъ вышивокъ, составленный Тешендорфомъ («КгеигзЬісІі- 
шизЬег Гііг Ьеіпепзііскегеі ѵоп Топі ТезсЬепбогГГ», Вегііп, 1884), 
по красотѣ и разнообразію рисунковъ представляется однимъ изъ 
лучшихъ изданій этого рода, гдѣ старинные простые мотивы об¬ 
работаны, сообразно современному вкусу, несравненно богаче. 

«Очеркъ фаянсоваго производства въ Европѣ»—Энике. Что-же 
касается чертежей, то таковые изображаютъ преимущественно 
образцы художественной старины, отчасти же современныя из¬ 
дѣлія. 

Мюнхенскій журналъ Гирта «йеіізсЬгіБ; без Кипзі^еѵѵегЬе- 
ѵегеіпз» занимается главнымъ образомъ современными промыслами. 

Въ художественной обработкѣ помѣщаемыхъ въ немъ произ¬ 
веденій обнаруживается замѣтнымъ образомъ вліяніе мюнхенскаго 
тенденціознаго направленія, заключающагося въ стремленіи сохра¬ 
нить въ обработкѣ издѣлій формы древне-нѣмецкаго народнаго 
искусства, нерѣдко довольно грубыя, но во всякомъ случаѣ при¬ 
дающія издѣліямъ характеръ бытовой. При всемъ томъ заим¬ 
ствованные изъ старины мотивы разработаны тщательно и со 
вкусомъ. 

Къ сожалѣнію, среди талантливыхъ художниковъ замѣчается 
пренебреженіе къ настоящему нѣмецкому ренессансу и явное пред¬ 
почтеніе вычурамъ баррока и рококо. Въ разсматриваемомъ нами 
изданіи между другими работами попадается не мало произведеній 
весьма талантливаго карандаша Гедона, который въ своихъ ком¬ 
позиціяхъ, полныхъ блеска и движенія, предается необузданной 
фантазіи въ воспроизведеніи и безъ того утрированныхъ формъ 
рококо прошедшаго столѣтія. Невидимому этому даровитому ху¬ 


дожнику совершенно не по душѣ нѣмецкій ренессансъ въ позд¬ 
нѣйшемъ его изящномъ направленіи, и онъ въ своемъ увлеченіи 
къ формамъ національнаго искусства примѣшиваетъ чуждый ему 
элементъ французскаго пошиба временъ Людовика XV и Дюбарри. 

Германъ Гецъ въ своемъ изданіи «КппзЦеѵѵегЫісЬе ЕпГѵѵіігГе» 
наглядно показалъ возможность дать хорошіе рисунки, компонуя 
ихъ въ чистомъ стилѣ безъ искусственной примѣси постороннихъ 
элементовъ. Въ этомъ собраніи рисунковъ, изданныхъ директоромъ 
художественно-промышленной школы въ Карлсруэ, обращаютъ на 
себя вниманіе исполненные имъ по порученію штутгартскаго двора, 
слѣдующіе предметы: почетная кираса изъ серебра, великолѣпная 
парадная чаша для вина, бокалъ, прекрасное опахало, множество 
виньетокъ для дипломовъ и адресовъ. Вообще въ этомъ сборникѣ 
рисунки отличаются художественнымъ исполненіемъ и выдержан¬ 
ностью стиля въ основныхъ формахъ и въ частностяхъ — въ 
орнаментахъ, особенно же въ граціозныхъ фигурахъ, ихъ укра¬ 
шающихъ. При совершенномъ отсутствія манерности и рабскаго 
подражанія, композиціи полны правды и красоты. 

Содержаніе сборника «Оега’з Ое\ѵегЬе іп аііег ипі пеиег 2еіЬ 
показываетъ что высокій уровень развитія, на которомъ стояла 
нѣкогда нѣмецкая художественная промышленность, не понизился 
и въ настоящее время. 

Сборникъ этотъ изданъ обществомъ ремесленниковъ неболь¬ 
шаго города Гера по случаю серебряной свадьбы тамошняго 
владѣтельнаго князя. Рисунки въ краскахъ воспроизводятъ нахо¬ 
дящіеся тамъ предметы различныхъ эпохъ, начиная съ эпохи 
Ренессансъ, какъ-то: фасадъ мѣстной ратуши постройки 1573 г., 
отличающійся оригинальной фантазіей и богатой композиціей то¬ 
гдашняго роскошнаго саксонскаго стиля; мансарды городской аптеки 
1606 г., весьма схожія съ существующими въ городахъ Лейпцигѣ, 
Альтенбургѣ и Дрезденѣ; ворота въ купальню 1607 г., предста¬ 
вляющія подражаніе готическому стилю въ металлическихъ издѣ¬ 
ліяхъ; фонтанъ Самсонъ 1658 г., работы Юнгганса изъ Рохлица 
въ стилѣ баррока; изящно выточенная наружная дверь съ богатой 
желѣзной обивкой 1760 г.; исполненный въ стилѣ баррока над¬ 
гробный памятникъ 1754 г.; превосходной слесарной работы же¬ 
лѣзныя ворота 1622 г.; оригинальной костюмъ щптопосца 1750 г.; 
желѣзный сундукъ 1560 г.; изящно исполненная мѣдная чаша 
1650 г.; отлично выточенная винная бочка 1765; столъ изъ фа¬ 
янсовыхъ плитокъ и т. д. Всѣ эти предметы свидѣтельствуютъ, 
что маленькій городокъ Гера въ теченіе трехъ столѣтій отличался 
художественнымъ вкусомъ своихъ произведеній, а приложенные 
въ концѣ книги рисунки издѣлій современнаго слесарнаго и сто¬ 
лярнаго мастерства смѣло могутъ считаться образцами, достойными 
подражанія. 

Въ заключеніе укажемъ на недавно вышедшее въ свѣтъ сочи¬ 
неніе Фалька «АезіЬеІік без Кипз1^е\ѵегЪез», излагающее въ 
трехъ отдѣлахъ: исторію художественной промышленности, основ¬ 
ныя условія изящнаго вь ея произведеніяхъ и наконецъ обзоръ 
отдѣльныхъ производствъ художественной промышленности. Авторъ, 
давно уже составившій себѣ имя въ области нѣмецкой художест¬ 
венной промышленности, послѣднимъ своимъ сочиненіемъ сдѣлалъ 
богатый вкладъ въ литературу этого предмета. Книга Фалька 
отличается простотой изложенія и умѣніемъ автора возбудить въ 
читателѣ живой интересъ къ трактуемому предмету путемъ 
увлекательнаго разсказа и хорошаго подбора рисунковъ. Для школъ, 
вообще и для ремесленныхъ въ особенности она составляетъ пре¬ 
красное учебное пособіе. 


Редакторъ Э. II. Деклеронъ. 


Типографія Эдуарда Гоппе, С.-Петербургъ, Вознесенскій пр., № 53. 


Издатель К. Л. Риккеръ. 


1885 годъ (Хіѵ). 
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ОРГАНЪ С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО ОБЩЕСТВА АРХИТЕКТОРОВЪ. 



Выпускъ XI и XII (Ноябрь и Декабрь). 


«Зодчій» выходитъ ежемѣсячными выпусками, заключающими въ себѣ по 
5 листовъ чертежей и одинъ листъ текста. При журналѣ издается ежене¬ 
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строительный обворъ и смѣсь, программа конкурсовъ и т. д. 

Стаѣыі (въ наказныхъ письмахъ) высылаются на имя редактора—граждан¬ 
скаго инженера Эраста Павловича Деклерона: въ С.-Петербургѣ — Забал- 
канскій проспектъ, домъ № 9, кв. № 4. 

Для переговоровъ редакція открыта ежедневно (эа исключеніемъ субботъ и 
праздничныхъ дней) отъ 2 до 3 ч. 


Подписка принимается у издателя К. Л. Риккера, Невскій пр. 14. Цѣна 
журнала «Зодчій» съ приложеніемъ «Недѣля Строителя* съ доставкою въ 
С.-Петербургѣ: за годъ 14 р., эа полгода 7 р., съ иерее, въ другіе города 
за годъ 15 р.; за полгода 7 р. 50 коп.; для учащихся въ техническ. учебн. 
заведепіяхъ за годъ 11 р. и 12 р.; за полгода 5 р. 50 к. и 0 руб. 
Плата за объявленія 10 к. за строку петита 3 столбца въ страницѣ). 
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• текстъ: 

1) Зданіе высшихъ ясене, кихъ курсовъ. А. Красовскаго. 2) Домъ Яковлевой. 
II. Рейзмапа. 3) Водоемное зданіе. Ф. Ясинскаго. 4) Построеніе перспек¬ 
тивы окружности. II. Макарова, л) Новости по отопленію, в) Объ испы¬ 
таніи исправности громоотводовъ. 7) Обзоръ строительныхъ лсурналовъ. К. 
8) Наставлепіе для управленія отопленіемъ и вентиляціею зданія Красно¬ 
ярской лсенской гимназіи. А. 9) Библіографія. 


чертежи: 

1) Зданіе высшихъ лсенскихъ курсовъ. А. Красовскаго (№№ 52, 63 и 54). 

2) Доходный домъ Яковлевой. Н. Рейзмана (№ 59). 3) Водоемное здапіе на- 
ст. Вильно. Ф. Ясинскаго (№№ 49 и 50). 4) Здапіе клиническаго института. 

Р. Гедике (№№ 42, 43 и 44). б) Новости по отопленію (№ 60). 


Бъ 188С году „ЗОДЧІЙ* будетъ выходитъ въ томъ-же объемѣ, но той-же программѣ 
и подъ того-же редакціей, какъ и прошломъ году. Условія н мѣсто подписки ука¬ 
заны въ заголовкѣ каждаго №. 


Иеие 2 вПзсЬпП 

ИпІег Ъезоибегег Мііѵѵігкшщ ѵоп БТ\ РесЫ. Ьегаиз^е^еЪеи ѵон ііег Ѵсг- 
Іа&запзѣаіі ГіігКипзі шиі ЛѴіззенясЬаН ѵоппаіа ЕгіеіІгісЬ Вгисктаіш, Мйпсііеп. 

ЗиЪакпрБопз-Вейш^ип^еп: 

„йіе Кипзі ІіІг АІІе“ егзсЬеіпі ѵот 1. ОкіоЬег 1885 аЬ ін ЬаІЪтонаі- 
Іісііеп Нейеп ѵоп ^е са. I 1 /* Во^еи геіеіі іІІпзігігЬет Тех!, шиі са. 4 ВіИег- 
Ьеііа&еп іп ТІтзсЫад. Ргеіз (Іез НеЛез 36 Ко]). Яіг баз ѴіегіеЦаІіг (6 НеЛе). 
2 К.Ы. 16 К. ТІеК I Пе&1 7діг АпзісМ, аиз. 

АЪоппетепЬз пітті «Ііе ВпсЫіашПіт^ ѵоп (’агі Кіскег, 8і. РеіегзЪпг#, 
Ке\ѵзку РгозресЪ, № 14; епі^е&еп. 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ 

отъ 1878 г. до 1885 года продается по 10 руб. съ пересылкой II руб. 

С-Петербургъ, Мойка, д. Л? 12, ко. 56. Г-ну Мажуеву. 



Шмцимииж«мммт«ммцииицмцциицш1уцш 

Б лагонадежный человѣкъ, знающій русскій п 
нѣмецкій языки, опытный въ управленіи до¬ 
момъ и строительнымъ матеріаломъ, ищетъ 
мѣсто надсмотрщика или въ складѣ. Треуманъ, 
Черная рѣчка, д. 6, кв. 4. 


ВЪ КНИЖНОМЪ МАГАЗИНѢ 

К. Л. РИККЕРА, въ С.-Петербургъ. 

Невскій пр., № 14, продается: 

УЧЕБНИКЪ МИНЕРАЛОГІИ 

Доктора К. Чермакя. 

Часть общая. Съ 300 политипалсами въ текстѣ и 
съ двумя хромолптографированпымп таблицами. 

Переводъ Г. Лебедева. 

1884. Цѣна 3 р, 50 к, 


1МГ Пр оніу обратитъ вниманіе гг. строителей 
ИОРТЛАНДСКІЙ ЦЕМЕНТЪ 

„т рехкоро тлти ы 

СЪ КРАСНЫМЪ КРЕСТОМЪ 

признанный лучшимъ изъ всѣхъ сортовъ цемента и премированный на выставкахъ Москвы, Парижа, Лондона, Филадельфіи и проч. можно получать 

въ конторѣ 

А.И др. вогд. э л л в р с ъ, 

въ С.-Петербургѣ, Вас. Остр., Набер. Невы , .Ѵ ; 31, между 7 и 8 мт. . 

единственнаго для всей Россіи представителя этого цемента. Также можво получить: огнеупорный кирпичъ и глину, машинный, и кузнечный каменный 
уголь, коксъ для топки и литья, чугунъ и проч. Заказы городскіе и иного родные исполняются немедленно. 





































Біе ВисЫіапс11ип§; ѵоп О АКБ ШСКЕВ 81 Роіегніяп-ц' 

Штку Рговресі № 14 
ЕтрГіеЫі Гоі^епсіе 

ИЕ 11 Е НЕРЕВІІК&ЗѴѴЕККЕ. 


ОМІШЕИТАЬЕ ГКАВЮТТЕ 

Гі'іх* (Ім« Кшіе^еіѵогЪе 

Ьегаизце^еЬеи 


ТН. ѵоп Кгатер шкі 


РгоГеззог ип(1 Бігесіог. 


ѴѴ, ИеЬг©п§ 

Маіег ипб ЬеЪгег, 


ап сбег Кип5І:^е\ѵегЪеясЬи1е ги Саззеі. 

Ргозрееі. 

Веі ВеагЬеіІипд без ѵогііе^епбеп ХѴегкез Ііеззеп зісЬ (Не Пегаиз^еЬег ѵоп 
Нет Сесіапкеп Іеііеп, Гііг 8сЬи1е ипсі ХѴегкзІжІіе еіпе геісЬЬаНі^е АизлѵаЫ ѵоп 
огпатепіаіеп Моііѵеп. \ѵіе зіе сіеш ^еігі^еп ВебіігГпІ 55 епІзргесЬеп. іп кіагег, §е- 
піі&епб ^гоззег Багзіеііип&злѵеізе ги Ьіеіеп. 

РгеіІісЪ ГеЫі ея пісЬі ап гаЫгеісЬеп ЛѴегкеп. лѵеІсЬе ипз еіпгеіпе Се^епяіэепбе 
зслѵоЫ, \ѵіе §аиге 8атт1ип^еп аиз Мизееп ипсі РгіѵаіЬезіІ.г ѵог Аи§еп ГііЬгеп, ипсі 
\ѵе1сЬе Ьезопбег& сіеш Кііпзііег Ъеіт Сотропігеп даЬпНсЬег Се^епзіаепсіе еіпе РЧтб- 
дгиЬе ѵоп ипясЬзеІгЬагет \ѴегіЬе &еЬеп; сіеш 8сЬи1ег аЪег ипб сіеш аизГііЬгепсІеп 
Напбсѵегкег геі^І зісЬ іп сіеп теізіеп біезег ЛѴегке сіаз, \ѵаз ег §;еіабе Гііг зеіп 
ВебіігГпізз гесЬі беиШсЬ зеЬеп тбсЬіе, — ппетІісЬ сіаз Беіаіі ипсі беп СЬагакісг 
без Огпатепія, — теізі пиг іп кіеіпег, оГі пиг якіггепЬаГіег обег ип^ипзіі&ег 
\Ѵіебег&аЬе. 

Біе еіпгеіпеп ХеісЬпип^еп зіпб зіуіѵоіі ^еЬаІІеп ипсі заиЬег іп ЬііЬо^гарЬіе 
аиз^еШНл. 

ІІт сіеш ѴѴегке, ѵѵеІсЬез іп еіпег КеіЬе ѵоп ЬіеГегипдеп (гипдасЬзІ іо) ег- 
зсЬеіпеп зоіі, іи беп \ѵеіІсзІеп Кгеізеп Еіп^апд ги ѵегзсЬаЯеп, ізі бег Ргеіз еіпег 

ЬіеГегип^ 

ѵоп ^ѳ 10 ВІаМ іп еІѳ^апСѳг Маррѳ аиГ пиг 2 КиЪѳІ 40 Кор. 

Гезі^езеігі. 


ркоеезм) и. 

НАШ> МАКАКТ’В ѴУЕККЕ 

IN НЕЫОСКАѴЦКЕ. 

Ѵогѵѵог! ипсі Тех! 

ѵоп 

Е. Ы-А-ІчГ 2 :ОІ\ГХ_ 

Егзсііеіпі іп са 40 ІІеГіеп а 2 Віаіі. Ргеіз рго НеГі 1 КЫ. 50 Кор. 


МІІЗТЕР 2 ІММЕВ. 

Ѵоіізгапсіі^е Бесогаііопеп Гйг Ьйг°;ег1ісЬе ипсі ЬепрсЬаЬ- 
ІісЬе \ѴоЬпип§еп іп Рогт ипсі РагЬе. 

ЕпІіѵогГеп ипсі ^е/еісЬпеІ 
ѵоп 

Рго! Іеап Раре. 

АгсЬіІекІ ипб РасЫеЬгег ап бег Кбпі^ІісЬеп КипзІ^еіѵегЪезсЬиІе ги Бгезбеп. 

2 Вііпбе /и бе 0 ІлеГегиіі&еп а 5 Віаіі. Ргеіз рго ЫеГеІип^ 4 В. 20 К. 

Баз \Ѵегк ЬезІеЬі аиз 2 ТЬеіІеп (Вііпбеп), ѵоп бепеп бег егзіе 6 2ітшег: еіп 
\ѴоЬп-, 8 реізе- (Кпеір-), 8 сЫаГ, Неггеп-, Вашепгішшег ипб еіпеп 
8а1оп іп еіпГасЬегег, .бег гіѵеііе Вапб ба^е^еп біезеІЬеп Кайте, аЬег іп апбегеп 
Веія|.іе1еп ипб іп гсісЬегег Лиззінііип^ епіЬаІІ, зо сіазз ^ебег Вапсі Гііг зісЬ еіп іп 
зісЬ аЬ^езсЫоззепез Сап/ез, еіпе сотріеііе \ѴоЬпип{* Ьіібеі. бебез 2 іттег лѵіебег 
ізі аиГ 5 ТаГеІп, \ѵе1сЪе гизашшеп еіпе БіеГегипі* Ьіібеп, бегагі баг^езіеііі, базз 
ТаГ. і (Не регзресІіѵізсЬе АпзісЬі гѵѵеіег \Ѵапбе, ТаГ. 2 ипб 3 біе бгіііе ипсі ѵіегІ«г 
\Ѵапб іп §еошеігізсЬег АпзісІП, ТаГ. 4 , аіз БеІаіІЫаП, баз сЬагакіегізІізсЬзІе МбЬеІ 
ипб ТаГ. 5 беп Сгипбгізз ипб РІаГопб без Каишез геі^еп. - 

8 сЪоп біе регзресІіѵізсЬе АпзісЬі ГііЬгі біе 2 аП7е Весогаііоп без 2ішшегз ѵопі 
РІаГопб Ьіз гит Ра^^ие^ ипб батіі АПез, іѵаз зісЬ бет Аіще без ВезсЬаиегз Ъеіт 
Веігеіеп еіпез ЬеѵѵоЬпІеп Каишез сіагізіеіеі: МбЪеІ, ТЬіігеп, \ѴапбѵегіііГе1ип^. 
Тареіеп, Огарегіеп, Ьизігез, ОеГеп, Кашіпе и. з. \ѵ м Ьіз ЬегаЬ гит і 
кіеіпзіеп кип зідеѵегЫісЬеп Ос^спзіапб, іп ѵоіізіег КІагЬеіі ипб тіпи- | 
Іібзег Оепаиі^кеіі ѵог, \ѵаЬгепб біе ^еотеігізсЬ баг^езіеіііеп ^іішіе, зо\ѵіе баз 
І)сІаі 1 тбЪе 1 7 сіег Сгипбгізз ипб РІаГопб іп іЬгеп СгбззепѵегЬаІІпіззеп бигсЬ беп 
зіеіз Ьеі^еГи^Іеп МазззІаЬ кіаг^еіе^і ипб яотіі Гііг сііе АизШЬгип^ сіігесі ѵег\ѵепб- 


Ьаг зіпб, епбІісЬ аЬег аисЬ бигсЬ сіеп аиГ ? з 8огрГа11іі^зіе аиз^еШЬгІеп ГагЪепсІгиск 
Гйг ]ебез 2іттег біе §апге Р'агЬепЬагтопіе ^ е С е Ьеп ізі. 

Біе ЕпиѵіІгГе Ъелѵе^еп зісЬ іп беп іп бег Ыеи/еЬ гитеізі ^еГогбегІеп Яіііагіеп 
ипб г\ѵаг іп сІеиІзсЬег, ііаІіеііізсЬег ипб ГгапгозізсЬег Кепаіззапсе. 

Біе Иегзіеііип^ бег ТаГеІп ізі еіпе бигсЬпиз ѵоггіі^ІісЬе ипб аиГ ѵегзсЬіебепе 
Агі Ьеіѵігкі. ТаГ. і, 2 ипсі 4 зіпб іп глѵеіГасЬет. ГагЫ^ет ЬісЬіс1гиск 7 ТаГ. 3 іп 
СЬготоІііЬо&гарЬіе тіі аііеп іп бет ЬеІгеПепбеп 2іттег ѵогкоттспбеп КагЬеп 
ипб ТаГ. 5 іп РЬоІоІііЬо^гарЬіе аиздеШЬгІ, зо базз сІигсЬ біезе ѴсгЬіпбип^ бег 
іЬеигеп ипб Ьі11і§[егеп КергосІисІіопзѵегГаЬгеп сііе іт Тііеі ѵегзргосЬепе Багз1е11ип& 
іп Еогт ипб ЕагЬе \ѵоЫ ѵоіі ипб §апг еггеісЬі, баЪеі аЬег аисЬ еіп таззідег 
ѴегкаиГзргеіз еггіеіі ипб батіі біе АпзсЬаіТип^ без \Ѵегкез ]ебет Іпіегеззепіеп 
егтб^ІісЬі \ѵогбеп ізі. 

Біе 

ѴЕКѴІЕЬРАЬТІСЕНОЕ Ш8Т 

бег 

&Е&ЕИ“Ѵ7АЕТ. 

Баз ЛѴегк стзсіівіп! іп Ъеііаиіі^ улѵсііГ НсПеи 7 \і /лѵѳі Ьіз бгеі Во^еп 
шіі геісЬ іііизігігѣеш Тех! пеЪнГ. пгіпбоо!опв яесЬз Шаиегп ѵегвеіііебепег 
Еергобис!іопеп аиззег Тех! іп Не!!еп а 3 ЕЫ. 

Баз 0езатт!Ы1б бег ѵегѵіе1Ш!і&епбеп Кипз!е сіег ве^етѵаг! тизз 
ѵог АНет ѵоп бет ЗсЬаіГеп без Ноіизсітіиез, без Кпр^егз!іс1іев, бег Иа- 
бігопг, бег Бі!ію^гар1ііе, зо\ѵіе без ЕагЬепбпіскез іп беп ѵогпе1ітз!еп 
КипзіКшбегп Епгора’з ипб іп Атегіка Еесіп пзсііаі! ^еЬеп. БапеЬеп \ѵег- 
беп аЬег аисЬ біе егѵѵа1ш!еп рЬо!осЬетізсЬеп Вер]обис!іопзагІеп, ѵог- 
пеЬтІісЬ біе Неііо^гаѵйге ипб біе Р1ю!о!ѵріе ші! ііігеп ѵегзсіііебепеп 
іЧѴЬеп^\ѵеі^еп ипб ііігеп гаЫгеісЬеп Аг!еп бег Ап\ѵспбип^ Вегііскзісіііі- 
^ипё: улх Ііпбеп ЬаЬеп, лѵеіі зіе і’иг біе ЕісІіШпк: бег 2еі! ѵоі/лі^з\ѵеізе 
сЬагак!егіз!ізсЬ ипб аисЬ аи! беп Оап»’ бег ѵеі ѵіеШіШдепбеп Кііпз!е 
з» ІЬз! ѵоп ипаЬ\ѵеізЬагет ЕіпЙиззе зіпб. Іп бег Еіпіеііпп^ зоП гшійсЬз! 
ІіЬег біе ОезсЬісМе бег ѵеі*\ г іеті11і^епбеп Кипз! іп бег егзіеп Нй1І!е без 
XIX. .Та1іг1пшбег!з еіпе ^ебгап^іе ІІеЬегвісЬ! ^егеЬеп ^еібеп. Багап 
зсЫіезз! зісіі біе еіп&еііепбе 8сЬі1бепт& без/изВапбез бег (іе^еіиѵаг! ап, 
ипб хѵѵаг пасіі Кипз!7лѵеі^еп ^еогбпе!. ші! бет Ноігзсішіі! ап бег 8рі!/е, 
беп р1іо!о'с1іетізс1іеп Вергобис!іопзаг!еп ат 8сЫиззе Ли! біезе \Ѵеізе, 
І^іаи Ьеп лѵіг, Іазз! зісіі ѵоп беиі ѵѵеі!ѵег/лѵеі^!еп ЗсЬаЙѴп бсЧ’ ѵегѵіе1іа1!і- 
ргепбеп Кііпз!е ипб тесііапізсііеп Кергобис!іопзаг!еп еіп кіагез, ѵоп з'ебег 
Ѵогеіп^епоттепііеі! ипб Везсіігапкипк ІѴеіез Вііб ^еѵѵіппеп. Ез лѵігб то#- 
іісіі зеіп, 8о\ѵоЫ біе !ес1іпізс1іе Еі^епиійтіісіікеі! еіпез ,]ебеп Кипз!и\ѵеі^ез 
ипб біе бмгаи! зісіі ^гитіепбеп 8!і1#езе!ие ги егоііегп, аіз аисіі біе ІТ- 
засбіеп ул\ егкеппеп, лѵеісііе беп 1іеіі!і§:еп 8!апб сіег Біп^е 1іегЬеі|?еВі1іі! 
ЬаЬеп ипб біе ^е^еплѵит!і^ Ііеітзсііепбеп Віс1і!ип^еп ипб Апзсііаиип^еп 
егкі&геп. Біе кипзі^езсІіісІіМісІіе ВеБасЫпп^г лѵепбе! зісіі паІиг^ешЦзз іп 
бег Ее^еі лѵеі! епііе^епеп ЕросЬеп бп Ѵег^ап^епііеі! ги. бегеп ЕпБѵіс^к- 
Іипё- шеЬг обег* лѵепі^ег аЪ^езсЫоззеп ипб іеісіііег оЬіес!іѵ ги егіаззеп із!. 
\Ѵіг лѵоііеп ез ѵегзисііеп. аисЬ біе Се#еп\ѵаг! ші! бет Аи^е сіег ве- 
зсЬіс1і!е апгизсііаиеп: еіпе ІгеіІісЬ зеіп* зсіпѵіегі&е АиІ'^аЬе, ги бегеп Ьо- 
зип^ \ѵіг ,)ебосЬ \\епі^з!епз еіпеп Веі!га& ги ііеіегп Ьоітеп бйгіеп. ѵѵеісііег 
бет зсііаііепбеп Кйпз!1ег \ѵіе бет егпз!еп Кшіз!Ііеипбе тапсііе пісіі! 
шілѵіПкоштепе АиІзсЫііззе багЪіе!е!. 


БИБЕКЬЕЗЕ 
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К IЕIN Е В Е N Ь Е М АIЛ) Е 8 А М М Ы1 N О Е N 

іп 

ОЕиТЗСНРАЫЬ ипсі 05 ТЕК 1 ШСН. 

М I Т Т Е X Т 

Ѵ011 

Пг. ТѴіІЬеІт Войе. 

Баз \Ѵегк егзсііеіп! іт Еогта!е ипзегег »(7гарЬізс1іеп Кйпз!ѳ« Т сіаз 
із! 30 X 40 ст., іп геісЬ і11из!гіг!еп Неі’!еп ги 2 Во^еп, ипб із! аиГ ^е- 
зсЬорйет Раріег ^ебгиск!. Біе Ьіеіегипкеп, ѵоп \ѵеЬ Ьеп зесЬз іт .ТаЬі е 
гш* Аиз^аЬе ^еіап&еп, лѵегбеп .іебезтаі 4 Кипз!Ьеі1а^еп аизвег Тех! 
еп!Ьа1!еп. 

Бег Ргеіз рго Не!! Ье!гіі^! 2 ВЫ. 

2ипйсЬз! зіпб біе (іаіегіеп іп ОЫепЪиг^ ипб 8сЬ\ѵегіп, зоѵѵіе біе Ргіѵ*я!- 
заттіип^ без Неггп .ТоЬаппез ХѴеззеІІюеІ! ги НагаЪигег гиг Ногапзе:аЬѳ 
Ъез!ішт!, бепеп зісЬ іп еіпі^ег 2еі! біе 8атт1пп^еи іп Беззаи ипб \Ѵоѳг- 
1і!г, зоѵѵіе біе Ѳаіегіеп ѵоп (то!Ьа, ХйгпЬег^ ипб Баппз!аб! апзсЫіеззѳп 
ѵѵегбеп. Ніегаи! зоііеп біе 8аіпт1ип&еп іп Рга^*, ЛѴіеп ипб ІппзЬгиск ап 
біе ВеіЬе коттеп. 
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КАРЛА РИККЕРА 

С.-Петербургъ, Невскій проспектъ, № 14. 

ПРОДАЮТСЯ СОЧИНЕНІЯ ПО 

Электротехникѣ- 

Биндеръ. Руісов. къ галванопласт. Пер. (’тепапо 
ва. 1885. 2 р. 

Периштейнъ* Электрическое освѣщеніе. 1880. 60 к. 
Богдановъ. Руков. къ изученію искусства эолотить 
сусальнымъ золотомъ по дереву и металламъ 
1876. 50 к. 

Бооль, фонъ. Электр, телеграфъ и его примѣненіе. 
1867. 2 р. 

Брегетъ. Машипа Грамма, ей теоріи и описаніе. 
1884. 75 к. 

Нитконскій, Б. Военная телеграфія. Руков. для 
нижпихъ чиповъ. 1883. 50 к. 

Воскресенскій. Автоматическій телеграфъ. Ш. 
Уитсона. 1882. 1 р. 

Его-же. Практическая телеграфія. Ч. I. Телеграфъ 
Морзе. 1884. 2 р. 

Галваннамъ въ техническомъ примѣненіи. Ч. 1. 
1844. 6 р. 

Гано и Маневрье. Магнетизмъ и электричество. 

Пер. Павленкова. 1885. 1 р. 50 к. 

Голубицкій, II. Служба телефоновъ на фабриках'], 
и заводахъ. 1884. 30 к. 

Гос пита лье. Главнѣйшія приложенія электрич. 

1883. 3 р. 50 к. 

ДеннсьевскІй. Примѣненіе электричества къ до 
машнему быту. 1885. 80 к. 

Дю-Монсель. Телефопъ. микрофонъ п фоногр. 1880. 
1 р. 50 к. 

Его-же. Электромагниты. Опредѣленіе основныхъ 
началъ для раціональнаго ихъ построенія. 1885. 
1 р. 

Егоровъ. Электрическій фотометръ. 1877. 50 к. 
Обзоръ, краткій, дѣятельности телеграфнаго вѣ¬ 
домства за 1882 г. 1883. 1 р. 50 к. 

Оняцкій, Д. Л. Паровая машина и телеграфъ. 

1884. 40 к. 

Петрушевскій. Эксперимент, и практ. курсъ элек 
тричества, магнетизма и галванизма. Съ атлас. 
1876. 5 р. 

Пику, Р. Б. Руковод. къ технич. электрометріи. 

1884. 1 р. 

ІІнсаревскій. Руководство къ устройству вовдушн. 

телеграфныхъ линій. 1878. 3 р. 

Его-же. Руководство къ производству электриче¬ 
скихъ измѣреній, ч. I. ялетрическихъ испытанія 
воздушныхъ телеграфныхъ линій 1882. 3 р. 
Его-же. Телефоны н практич. ихъ примѣненіе. 
1882. 75 к. 

Рехневскій. Телеграфы и примѣненіе ихъ къ во¬ 
енному дѣлу. Съ рисунками. 1872. 3 р. 
Романовъ. Международная система электрическихъ 
единицъ въ связи съ другими мѣрами. Н85. 
80 к. 

Россовскій. Гальванопластика. 1881. 50 к. 
Струве. О золоченіи черевъ огонь и галвапмческимъ 
путемъ. 1880. 80 к. 

Сухотинъ. Телефонъ. 1878. 50 к. 

Твсрнтиновъ. Электрическое освѣщеніе. Курсъ 
миннаго офицерскаго класса. Вып. 1 й. Истор. 
очеркъ, Болт- ва дуга и динамо-электр . маши¬ 
ны. 1863. 3 р. 60 к. Вып. 2-й. Электр, лампы, 
проводники, угли. 1884. 4 р. 

Томпсонъ. Электричество и мігпетивіп. Пер. Ка¬ 
пустина и Струве. 1883. 2 р. 50 к. 

Трупе. Электрическія лодки. 1883. 40 к. 
Флоренсомъ. Начальныя основы, электротехн. 1884. 
1 р. 25 к. 

Хвольсонъ, О. Популярныя лекціи объ электриче¬ 
ствѣ и магнетизмѣ 2-ое. изданіе. 1886. 2 р. 
Чико левъ. Справочная книжка но электротехникѣ. 

1885. 75 к. 

Чнколовъ. Электрическіе аккумуляторы. Съ рисун¬ 
ками въ текстѣ. 1886. 20 к. 

Его-же. О безопасности электрическаго освѣщеніи. 

Съ 6 рисунками 1886. 25 к. 

Его-же. Электрическое освѣщеніе въ примѣненіи къ 
жпзпн и военному искусству. 1885. 2 р. 50 к. 
Гго-же. Чудеса техники и электричества. 1886. 
30 к. 

ІІІСД л ИНГЪ. Исторія изобрѣтенія и развитія электри¬ 
ческаго телеграфа. 1885. 1 р. 

III О' гль. Телеграфъ съ соединеніи съ почтою и те¬ 
лефонъ въ администр. и финансов, отношен. 
Перев. съ нѣмецк. 1885. 1 р. 50 к. 

Яковлевъ. Золоченіе п сер бреиіе дерева п метал¬ 
ловъ по клеевой и масляной подготовкѣ. 1880. 
1 р. 25 к. 

Ѳедоровскій. Руководство къ галвапопда стикѣ. 
1867. 1 р. 25 к. 


йи ЬегіеВеп сіигсЬ (Ііе ВисЫіапсПпп^ ѵоп КАРЬ КІСКЕВ, 81. РеІегзЬиг^, Ке\ѵзкі Ргозр., АѴ14. 

Р Н О Т О С Я А Р НI Е N. 


Оіе Каізег-баІІегіе (Раззаде) ги Вегііп. 

АгсЬіІекІеп Куіішапп шиі НеуДеп. 
ЕадаДеп, Беіаііз еіс. 

12 ВІаІІ (Сагіон^гбззе 37:50 ст>. 

Ргеіз 15 р.; еіпхеіпе ВШіег & 1 р. 50 к. 

Бпіег (Іеп тоДегпеп Ваиіеп Вегііпз піішпі <1іе 
Раззаде (Каізег-Оаіегіе) еіпеп (іег егзіеп Ріаіхе еін. 
Еіп КиіхЬаи іи Дез \Ѵогіез лѵеііезіег ВеДеиіип^; Ьаі 
зіе еіие кііизіІегізсЬе БигеЬЫІДипк еіТаЬгеп, \ѵіе 
каши еіп х\ѵеііег Ваи Діезег АхЬ. Біе Аизііііігип^ 
іп %іе<*е1гоЬЬаи ЬіІДеІ хи^ІеісЬ еіп Веіяріеі, Ьіз хи 
хѵеіеііет бгаДе Діезе Іііг КогДДеиізсЫапД аіщетез- 
зепзіе Ватѵеізе аизхиЬіІДеп тб&іісіі ізі. 

Оіе Копідіідіісііе МаііопаІ-баІІегіе іи Вегііп. 

АгсЬііекі Н. Зігаск. ЕадаДеп, Іпібгіеигз еіс. 

10 ВІаіі (Сагіоп^гбззе 48:64 ст.). 

Іи Марре Ргеіз 30 р.; еіпхеіпе ВШііег і\ 4 р. 50 к. 
Біе Кбпі^І. Каііоиаі-Сгаіегіе, іп Деп ЛаЬгеп 1866 
Ьіз 1876 тіі Дет ЪбсЬзіеп АиВѵапД ѵоп Ьихиз еѵ- 
Ьаиі ипД аііеп Міііеіп Десогаііѵег Кипзі аия&езіаііеі, 
ЬіІДеІ іп Дег Кеііе Дег ^гоззеп Мопитепіаі-Ваиіеп 
Вегііпз зеіі Дет тасЫщеп кйпяіІегізеЬеп Аи&сЬхѵипе 
Дег пеиеяіеп Яеіі Даз егзіе ОІіеД. Зіе і*і зотіі еіп 
еросЬетасЬепДег Ваи, Деязеп Еіплѵігктщ хлѵаг пісЬі 
Інп^е ащгеііаіѣеп Ьаі, Дег аЬег аіз М аззвіаЬ Гйг Діс 
зраіегеп Ьеізіиіщеп Дег АгсЬііекіиг ѵоп \Ѵегі ізі. 
іп \ѵеіі ЬбЬегет Мааз аЬег посЬ хѵегДеп Діігііе. 

Оіе зіаДІізсНе Іггеп-Апзіаіі ги ОаІІДогІ Ьеі Вегііп. 

АгсЬііекі: ЗіаДіЪаигаіЬ Віапкепзіеіп. 
Огирреп-АпяісЫеп Дег Вашѵегке, ЕадаДеп еіс. 

8 ВІаіі (Ітрегіаі-Еоііо 48:64 ст.). Ргеіз іп Марре 
24 р. Еіпхеіпе Віаііег а 4 р. 50 к. 

йег $іаДіі$сЬе СепігаІ-ѴіеЫіоі ги Вегііп. 

АгсЬііекі: ЗіаДіЬаигаіЬ Віапкепзіеіп. 
Ап&еіегіщі іт Аиіігаде Дез Ма&іяігаіз ѵоп Вегііп. 
ЕадаДеп, вгирреп АпзісЫеп Дег Ватѵегке, Наііеп 
Іпіегіеигз еіс. 

7 Віаи (Ішрегіаі-Еоііо 48:64 еіп.). Ргеіз іп Марре 

21 р. Еіпхеіпе Віаііег а 4 ]) 50 к. 

Біе Ваиіеп Дег Вегііпег ( , оттипа1ѵег^^ ^ а11ипо• 
ЬаЬеп ДигсЬ Діе (тгоззагіі^кеіі иші Йкѵесктаззі&кеіі 
іЬгег Апіа^еп пісЫ Ы**з іп ЕасЬкгеізеп еіп ЬегесЬ 
Іі&іея АиІзеЬеп егге&і, зопДегп зіе зіпД химіей Ь 
МияІегЬаиІеп іп агеЬіІекіопізсЬег НіпзісЬі. ОЬш* 
Ьихиз, аЬег іп е^еІаПщеп Еогш^п еггісЫеІ, хеі^еп 
Діе ЕадаДеп еіс., хѵіе зісЬ еіпе кипзІІегізсЬе ЛѴігкипд 
аисЬ окне АиілѵепДшщ «гоязег Міііеі ІеДщІісЬ ДигсЬ 
ѵегзіапДще ОІіеДегшщ Дег Мазяеп еггеіеііеп Іііззі. 
Веі Дег Апіа^е ізі тіі Дет Пашп пісЫ е^езрагі 
хѵогДеп, зо Даяя зісЬ Діезе ^гоззеп Іпяіііиіе аи< Ь 
аіз еіп ЗсЬптск Дег ЬеІгеіГепДеп 8іаДШіеі1е егѵѵеізсп. 

йаз $ШсІН$сЬе КгапкепНаиз іт РгіесІгісІізЬаіп ги 
Вегііп. 

АгсЬіІекІеп: Ѳгоріпз ипД ВсЬтіеДеп. 
Огирреп-АпзісЬіеп Дег Ватѵегке, ЕадаДеп еіс. 

8 ВІаІІ (Ітрегіаі-Еоііо 48:64 ст.). Ргеіз іп Марре 

24 р. Еіпхеіпе Віаііег а 4 р. 50 к. 

Баз ^гоззе зІаДІізсЬе КгапкепЬаиз іт ЕгіеДгісЬз- 
Ьаіп хи Вегііп, ѵоп Огоріпз пші ЗсЬтіеДеп іт 
Раѵіііоп-Зузіет іп Деп ДаЬгеп 1870—1873 егЬаиі 
ипД зеіІДет посЬ епѵеііегі, хііЫі хи Деп егзіеп 
тоДегпеп Апіа^еп Діезег Агі. Іптіііеп бІТепІІісЬеі 
Апіа^еп ^еіе^еп ЬіІДеІ Даз КгапкепЬаиз еіпеп аия 
^еДеЬпІеп (’отріех ѵоп ОеЬаиДеп, Дегеп АгсЬіІекІш . 
іп еДІеп Еогшеп ^еііаііеп, ^ІеісЬхѵеіІ епііепіі ізі 
ѵоп пппбіЬі^ет Ьихиз ипД писЫегпег ЕіпіасЬЬеіІ. 

Оіе Ваиѵѵегке Дег Вегііпег 8іаДі-Еі$епЬаНп. 

АпзісЫеп, Ваилѵегке, Еізепсопзігисііопеп еіс. 

50 ВІаІІ (Ітрегіаі-Еоііо 48:64 ст.). 

Іп Марре Ргеіз 120 р.; еіпхеіпе Віаііег а 4 р. 50 к. 

Оіе ВегІіпег-НаІЬегзіаДіег ЕізепЬаНп. 

ВезопДегз ЬегіісІГзісЫіё:!: ЕтрІап^з^еЬаиДе хи Вегііп. 
20 ВІаІІ (Сагіоп&гбззе 48:64 ст.). 

Іп Марре Ргеіз 60 р.; еіпхеіпе Віаііег а 4 р. 50 к. 

Баз Копідіісііе ЗсЫозз іи СНагІоПепЬигд. 

ЕадаДеп, Іпібгіеигз еіс. 

10 ВІаІІ (СагІоД^гбззе 48:64 ст.). — Іп Марре 
Ргеіз 30 р.; еіпхеіпе Віаііег а 4 р. 50 к. 


АгсНііекіопізсІіе ЗіиДіеп-ВІаііег. 

апз^ехѵііЫі ѵоп II. ЕпДе, Кбпі^І. ВаигаіЬ ипД Рго- 
іеязог ап Дег Кбпі^І. ТесІтізсЬеп НосЬзс.ЬпІе хи 
Вегііп. 

РІюІо^гарЬізсЬе ОгіціпаІ-АиІпаЬтеп пасЪ Дег Хаіиг 
шиі ЬісЫДгиск ѵоп Негтапп КііскхѵагДі. 
Сггозя Еоііо (37:50 ст.). 

ЕгзсЬеіпІ іп 12 Ьіеіегшщеп ѵоп 10 ВІаІІ: ЕадаДеп. 

Беіаііз, Іпібгіеигя, Еп1\ѵіігІе еіс. 

Ргеіз Дег Ыеіегип^ 6 р. 

Біе » АгсЬіІекІопізсЬеп 8іиДіеп-В1&11ег« 
\ѵегДеп Діе пеиезіеп шиі птяіегерііі&яіеп ЗсЬбрІіш^еи 
Дег ЬеДеиіепДзІег тоДегпеп АгсЬіІекІеп хиг Баг- 
зіеіітщ Ьгіп^еп, ДосЬ ізі еЬепзо Діе КергоДисІіоп 
ііііегег Ьегііішііег шиі іпіегеззапіег Ваи\ѵегке іѴк 
А и^е ^еіаззі. Ле<1ег Ьіеіегиіщ \ѵегДеп х\ѵеі Огаііз- 
Віаііег іп ^ІеісЬег Аиззіаіішщ Дег апДегеп Ьеі^е- 
^еЬеп, (Ііе еіп АІЬит Ьізіогіясііег Ваи Деп к - 
шаіег Іііг зісЬ ЬіІДеп. 

йаз КопідІісЬе Зсііозз ги ВгиЫ ат ВІіеіп. 

Міі Техі ѵоп Бг. ЕоЪеіі Поііше, ВіЫіоіЬекаг 
8г. Ма^евШ! Дез Каізегз. 

31 РЬоІо^гарЬіеп апі 26 Сагіопз. 
Ітрегіаі-Еоііо (48:64 ст.). — Іп Марре Ргеіз 120 р. 

Еіпхеіпе Віаііег а 4 р. 50 к. 

Оіе МадДеЬигд-НаІЬегзіаДіег ЕізепЬаІіп. 

8іа1іопз^еЬііиДе, Апіа^еп, \ѴагЬезй1е еіс. 

30 ВІаІІ (Сагіоіщгбззе 37:50 ст.). 

Іп Марре Ргеіз 48 р.; еіпхеіпе Віаііег а 1 р. 80 к. 

ЗаттІІісЬе АиІпаЬтеп Дег Дгеі Іеіхіеп \Ѵегке 
зіпД іт АиІІга^е шиі пасЬ АпогДпипц Дег ЬеІгеПѴчі- 
Деп Ваи-Соттіззіопеп гезр. Бігекііопеп ап^еіегіі^і. 
Біе АпхаЫ Дег Віаііег ізі апіз Аеиззегзіе ЬезсЬгІіпкІ 
шиі ииг Даз Негѵогга^епДзІе ап ЕадаДеп, Наііеп, 
Апіа^еп, Агсііііекіиг- шиі Сопзігпсііопз - БеІаіГз 
^е^еЬеп. 

Эаз Копідіісііе ЗсЫозз Вепгаііі Ьеі ОіІззеІДог!. 

ЕадаДеп, Іпібгіепгз, РІаІопДз еіс. 

10 ВІаІІ (Сагіоп^гбззе 48:64 ст.). — Іп Марре 

Ргеіз 30 р.; еіпхеіпе Віаііег а 4 р. 50 к. 

Біе К^І. 8сЫбззег хи Вепгаііі, СЬагІоІІепЬиг" 
ипД ВгиЫ хііЫеп хи Деп ЬбсЬзІеп Ьеізіип^еп Дез 
Вагоск- шиі Кососсо-Зііія. ВізЬег Іазі "апхІісЬ ип- 
ЬекаппІ ізі егзі ДигсЬ оЪі^е РиЫісаІіопеп Діе Аиі- 
тегкзаткеіі Дег КипяІІгеипДе шиі АгсЬіІекІеп аиі 
(ІіезеІЬеп "еіепкі лѵогДеп. Біе Дгеі \Ѵегке епіЬаІІег 
еіпеп лѵаЬгеп Огтітепіепзсііаіх шиі зоІІІеп іп кеіпеп 
ВіЫіоіЬек еіпег Кипяі- иші Ваи АсаДетіе ІеЫеп. 

Іппеп-АгсЬііекіиг ипД -Оесогаііопе Дег N6112611. 

ВЬоІо^гарЬізсЬе Огі^іпаі-Аиіііаіітеп пасЬ Дег Каіиг 
шиі ЬісЫДгиск ѵоп Негтапп ВисклѵагДІ. 

К1. МеДіапІогтаІ 44/58 ст. 

ЕгзсЬеіпІ іп 10 Ьіеіегип^еп ѵоп ]е 10 ВІаІІ. 
Ргеіз Дег Ьіеіепищ 0 р.; Ьеі АЬпаЬте Дез дапхеп 
\\ 7 егкез Ргеіз Дег Ьіеіегип^ 7 р. 20 к. 

Біе тоДете Бесогаііопзкипзі ізі хи ІеісЫ ^епеі&І, 
зіаіі лѵоітіісііег Вайте >Аіе1іегз< ЬегхигісЫеп, Деп 
ПезсЬшаск Дез ІшііѵіДишпз пісЫ хиг Ѳеіішщ кот- 
теп хи Іаззеп. Біе ѵогІіе^епДе Заштіиіщ ѵоп Огі- 
^іпаІ-АиІпаЬтеп тоДегпег ^іттег ЬіІДеІ еіпе геісЬе 
Апз\ѵаЫ ЛѴоЬпгаите, Діе ЬеіДеп АпІогДегип^еп: Дег 
^езсЬіпаскѵоІІеп ЕіпгісЫип^ ипД Дег Ьсчиетеп Ве- 
пиІхЬагкеі! іп ^ІеісЬег ЛѴеізе ^егесЫ лѵегДеп. Зіе 
лѵігД зотіі Бесогаіеигеп, АгсЬіІекІеп иші Дет Ргі- 
ѵаітапп е^іеіеіі лѵііікотшеп яеіп. 

Іппеп-АгсЬііекІиг ипД -Оесогаііопеп Де$ XVIII. 
1аЬгЬипДег1$. 

Міі еіпіеііетіеш Техі ѵоп Агііпіг РаЬзі. 
РЬоЦщгарЬізсЬе (ігі^іпаІ-АиІпаЬтеп пасЬ Дег Паіиг 
шиі ЬісЫДгиск ѵоп Негтапп КііскчѵагДі. 

1. Ьіеіг. 20 ВІаІІ. Ітрегіаі-Еоііо (48:64 ст.). — Ргеіз 
24 р. 

(ЛѴігД Іогі^езеіхі). 

Міі Діезет \Ѵегк зоіі Дег Апіап^ еіпег КеіЬе 
ѵоп РиЫісаІіопеп ^етасЫ лѵегДеп, тДсЬе зісЬ Діе 
хеіі^етаззе Аи%аЬе яіеііеп, аІІшаЫісЬ Діе Іппеп- 
Десогаііопеп Дег зсЬбпзІеп ипД аіз ѴогЬіІДег ЬгаиеЬ- 
Ьагзіеп МоишпепІаІЬаиІеп Дез 17. пші 18. .ТаЬг- 
Ьишіегіз хи гергоДисігеп. Веі Дег Кеі^пп^ (Іег 
тоДегпеп Агсііііекіиг, зісЬ Дег Еогтеп Дег Вагоск- 
хеіі хи пакет, Дигііе Даз \Ѵегк зеііг лѵііікоттеи зеіп. 
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лѣзныхъ училищъ. Съ 19 лист, литогр. 1 р. 20 к. 
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изводствамъ. 1886. 2 р. 50 к. 
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городскаго водоснабженія. 1885. — 50 к. 

Коковцовъ, К. Канатныя желѣзныя дороги. 1885. 1 р. 25 к. 

Корольковъ и Сах а новъ. Курсъ техническаго черченія. Опытъ руководства 
для преподаванія черченія съ прибавленіемт» взгляда на преподаваніе 
геометріи. 1885. 2 р. 25 к. 

Неіпіингеръ, В. А. Современныя условія городскихъ конно-желѣзныхъ 
дорогъ. 1882. 1 р. — 

Потоцкій, Порохъ. Лекціи, читанныхъ въ Михайловскомъ Артиллерійскомъ 
училищѣ. Съ 64 политипажами. 1885. 1 р. 50 к. 

Справочная книжка по воздухоплаванію. Составилъ Л. Л.— о. 1885. 1 р. — 
Сювевъ, II. Валы листокатальные и калиброванные, съ закаленными по¬ 
верхностями, шейками и квадратами. 1882. — 30 к. 

Труды коммиссіи при Русс. Тех. Общ. по вопросу о нефтепроводѣ п мѣрахъ 
къ развитію нефтянаго дѣла нъ Россіи. 1885. 2 р. — 

IIIистонскій, М. А. Деревянная самодѣйствующая плотина. 1882. 2 р. — 

Уайтъ, У. Г. Руководство по теорія короблестроеній для офицеровъ коро¬ 

левскаго, шкиперовъ коммерческаго флота, кораблестроителей, судовла¬ 
дѣльцевъ и моряковъ-любителей. 2 Изд. 1885. 5 р. — 

Аагоп, С. II. Аззауіп^ іи іЬгее рагія. Р. I. 8ап Ггапсізсо. 4 р. 20 к. 

АІЬиш сіе Гехрозіііоп <1е Гагі апсіеп аи рауз сіе Ьіё&е. КпизіЬізіогіясЬе Аиз- 
зіеііип^ іп Ыіііісіі. Мизіег&іііі&е Ѵогіа^еп Гііг йая КипзідетѵегЬе. 90 
Таіеіп іп ЬісЫйгиск. 8егіе 1—II Ь%. 1. Вегіін. 8 р. 40 к. 

Апйегчоіі, К., Ьі^Ыпіи^ соіи1псіог8 ѣііеіг Ьізіогу, паіиге апй піойе о Г арріі- 
саііоп. 3. 6(1. 470 р. лѵііЬ пшп. Шизіг. Ьопйоп. 8 р. 70 к. 

Апіеіішщ гит РІіоіо^гарЬігеп. 5-іе АнЙ. 76 8. Бііззеійогі. 60 к. 

Ашшаіге (іез гаіпез, йе Іа шеіаііиг^іе еі сіе Іа сопзігисііоп шесапіцие. Ёйіі. 

1885-86 геі. Рагіз. 5 р. 

Аиеіііисіочч—Мііііег, <1. ргасіізсЬе Ап\ѵеп(1ші|? йег ЗсЬіеЬег- ппй Сопііззеп- 
зіеиегшщеіі. 168 8. тіі 18 ІііЬо^т. Таіеіп ^еЬ. Вегііп. 4 р. 80 к. 

ВасЬ, С. Біе ѴѴаззеггіійег. ш. Аііаз ѵоп 25 Таіеіп. 21 р. 60 к. 
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Войн, С., (1. Ьатітеззип^. 761 8. т. 370 Ноігзсітіііеп. Вегііп. 14 р. 40 к. 
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пез й’ітіпсііоп. 178 р. Рагіз. 1 р. 75 к. 
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Вап йез Хогй-Озізее-Капаіз. 218 8. 4°. НашЬиг^. 9 р. 60 к. 

ІИеІІегІіп, АѴ., БеиізсЬе Вепаіззапсе-Еоппеп а. Вазіз й. іііпі Огйпип^еп. 
2-іе Апй. Еіп Моііѵетѵегк ѵ. 210 Таіеіп. Ь%. 1—2. Еоііо. Вегііп. 
(сріі. іп 20 Ьі&еп.) Вегііп. 7 р. 2*і к. 

Пп^пеі, СІі., Бёіогтаііоп йез согрз зоіійез. Ьітііб й 1 біазіісііё еі гбзізіапсе 
А Іа гпріиге. П-е р. Зіаііцие &6пёгаІе. 315 р. Рагіз. 3 р. 75 к 

Еізеп- ппй Меіаіі-Оіеззег-Каіепйег р. 1886. &еЪ. Вегііп. 1 р. 30 к. 

ѵ. КезіепЬегд* — Раскізсіі, II., Б. йеиізсЬе Вег^Ьап. Е. ОезаттіЬіІй зеіпег 
Епівіеітп^, Еиі\ѵіске1іт^, ѵо1кя\ѵіг1ЬзсЬаііІ. Вейепіип^ ипй 2пкипіі. 
186 8. ^еЬ. Вегііп. 4 р. 80 к. 

Різсіі, А., Іа ріюіосоріе оп ргосёйёз йе гергойисііопз іпйизігіеііез раг Іа 
іитіёге. 64 р. Рагіз. 75 к. 


№ и. = 

ЕгШсІі, О., й. йупатоеІекігізсЬе МазсЫпе. Еіпе рЬуяікаІ. ВезсЬгеіЬті^ I*. 

й. іесіш. ОеЬгаисЬ. 230 8. т. 64 Ноігзсіт. Вегііп. 4 р. 80 к. 

ПегЬе, Р., Біе МеіаІІ&егіііЬе. Кипяі- ипй Ьихия&е^еизіапйе іи Вгопсе, ЗіІЬег, 
2іпк еіс. Аиз^еГііЬгі іп Ііегѵогга&епйеп Аіеііегз. Ьі§;. 1. (8егіе 1. іп 3 
Ь%еп ѵоп ^е ІО ТаГеІіО. Вегііп. 7 р. 50 к. 

(ѵогйои. Л. Е. Н., зсіюоі еіесігісісііу. 262 р. Ьошій. Ьопйоп. 3 р. 60 к. 
(ігае^ег, X., Біе ОЬзПѵеіикиийе ойег Вегеіішщ аііег Агіеп \Ѵеіпе аиз Вее- 
геп-, Зіеіп- ипй КегиоЪзі. 2-Іе АиЙ. 119 8. \Ѵеітаг. 1 р. 50 к. 

(тгшкізаіге і. й. Вап и. й. ЕіпгісЫпп^ ѵоп Хеііеп^еіаи^иіззеп. 26 Таіеіп шіі 
52 8. Техі. НеійеІЪег#. 2 р. 10 к. 

Напйітсіі Йег АгсЬіІекіиѵ. ТЫ. IV. ЕпілѵеіТеп, Апіа^е ипй ЕіпгісЬіиио; Лег 
ѲеЪашІе. 4. НаІЬ-Вапй. ОеЫіийе Піг Егішіип&з-, ВеЬегЬегдші^з- ипй 
Ѵегеіпзгіѵеске. Багтзіайі. 13 р. 80 к. 

НоЛ'шапи, Ай., Кососо-МбЬеІ. 15 В1. РЬоіоогарІііеп. Ео). Вегііп. 18 р. — к. 
НоИепЬегё:, А. Біе пепегеи \Ѵіш1гайег, йіе зо^епаииіеп атегікпиізсЬеп 
\ѴіпйпшЫеп, зресіеІІ йіе НаІ1айау-\Ѵіпйгайег. Ьеіргі^. 2 р. 40 к. 

Мне, Е. Ье рбіпйе. 8оп Ьізіоіге, зез огщіпез, шт ехрЬЛіаііоп йапз іона Іез 
рауз Ли топйе. 307 р. Рагіз. 1 р. 75 к. 

Ниііііеі, 1). Ьа рЬоіо^гарЬіе зітріійбе. Еаіге рѳііі ропг оЬіепіг &гаш1. 4-ёте 
ёйіі. 104 р. аѵ. 34 ^гаѵ. Рагіз. 1 р. — к. 

Ніііііііапп, Б. Бег Оірзег аіз 2егаепііегег, ТііпсЬег и. Зіискаіеиг \ѵіе апсЬ 
аіз Маіег, Ьаскіегег, Ѵег^оЫег, ѴегзіІЬегег, Вгопгіегег и. Тарегіегег. 
3. АиЙ. 347 8. га. е. Аііаз ѵ. 24 Еоііоіаіеіп, \Ѵсішаѵ. 3 р. 60 к. 

Іпзіаііаіеиг-Каіеіійег Г. 1886. Нгз^. ѵ. Сагі Раіпку. ней. Вегііп. 1 р. 30 к. 
Лііріиег ѵ. ЛоичіогІГ, II. Ргакі. ИапйЬпсЬ і. ЕізепЫІіІеп-СІіешікег. 323 8. 

га. 2 Таіеіп. 75 Еі&. ЛѴіеп. 4 |>. 30 к. 

Каіепйег іііг Еіекігоіесішікег, Іігз^. ѵ. Nірро1йі и. БррепЬоги. III ЛаЬг^. 

1886. 228 8. ^еЬ. МипсЬеп. 2 р. 40 к. 

Каіепйег іііг Баз- и. ЛѴаззегіасЬ-ТесІшікег. ВеагЬ. ѵ. Ѳ. Е. ЗгЬааг. IX Лпіігд. 

1886, &еЬ. МйпсЬеп. 2 р. 40 к. 

Каіепйег Гііг МазсЬіпеп-Іи^епіепге. Нгз^*. ѵ. ЛѴ. И. БЫапй. XII ЛаЬг&. 

281 8. ^еЬ. Ьеіргі^. 1 р. 80 к. 

Кегреіу А. ѵ. ВегісЬі ііЬег йіе ЕогічсЬгіііе й. ЕізепЫіііеи-ТесІтік іт ЛаЬге) 
1883. КеЪзі еіпеи АпЬпп^ еиіЬ. й. Еоііясіігіііе (1. ІіЬгі^. шеіаПиг^. (1е- 
\ѵегЬе. 20 ЛаЬг^. 320 8. т. 10 ІііЬо^гарЬ. Таіеіп. Ьеіргід*. 11 р. 60 к. 

Киііег, АѴ. К. Велѵе^ип^ йез АѴаззегз іп СапЫеп ппй ЕШззеп. Вегііп 4 р. 20 к. 

Ія^ешіе, Е. Опійе йп Ьгіцпеііег оп іаЬгісапі йе іиііез, спггеаих, іиуаих еі 
аиігез ргойпііз еп іегге спііе. 2-е бйіг. 422 р. аѵ. 219 йі*. геі. Рагіз. 4 — 
Ід^еипе, Е. Ѳиійе йп сЬапІопгиіег. Г)и іаЬгісапі йе еешепіз, Ьбіопз & тог- 
ііега Ьуйгапііциез. 320 р. аѵ. 56 1і&. 2-ёйіі. геі. Рагіз. 2 р. — к. 

Ьетііп^, Л 08 . Біе РЬоіо^гарЬіѳ іт Біепзіе й. Іпйпзігіе. Вй. II. 1 р. 20 к. 

Ьеопііагй, (1. Сгпішігіі^е й. Ѳео^иозіе ипй Оеоіо^іе. 4. Апй. (Іп 3 Ь%«т.) 

Ы^. І. 192 8. т. 60 Ноігзсіт. Ьеір/.і§;. 1 р. 80 к. 

ІліЬке, АѴіІІі. ѲезсЬісІііе й. АгсЬііекіиг ѵ. й. ііііезіеп йеііеп Ь. г. Ое^еп- 
>ѵагі. 6. АпЙ. Вй. II. 572 8. га. 441 НоІгзсЬп. Ьеіргі^, <?еЬ. 9 р. — к. 

Маіегкаіеийег, йепізсЬег. VII Лаііг^. Игз^Ъ. ѵ. А. Коепі^. &еЬ. 1 р. 80 к. 

МавсЫпеиЪаиег- ипй 8сЫоззег-Ка1епйег І. 1886. ^еЬ. 1 р. 30 к. 

Меззегзсіітійі А. Біе Саіспіаііоп і. й. Еізеп-Оіеззегеі и. Ь. Еогт МаясЬіпеп 
ВеігіеЬ. 2. АиЙ. 283 8. т. Ноігясіт. ппй Таіеіп, ^еЬ. Еяяеп. 4 р. 20 к. 
Міігп&ого іи Ніо^о, ЛаііапізсЬе ТиясЬгеісІтпп^еп. 24 Таіеіп ЬісЬійгпск. 

4°. Вегііп. 7 р. 50 к. 

МііЫеп-КаІепйег, йепізсЬег. Негапя^ ѵоп ІЛйашІ. VII. ЛаЬг^. 1 р. 80 к. 

Хоііі1ііі&, Е., Біе ЕізкеІІег, Еізійіияег ипй ЕіззсЬгІіпке, іЬге Копзігиеііоп пші 
ВетПгпп^. 4іе АиЙ. 105 8. тіі 81 Еі&игеп. ЛѴеітаг. 1 ]). 50 к. 

Оііо, В., 8сЫа§\ѵеііег ппй кеіп Епйе йег ЕогзсЬші^. Еіп Веііга^ гиг 8сЫа^- 
\ѵеііегіга^е а. й. Ргахія і. й. Ргахіз. 110 8. Вегііп. 1 р. 45 к. 

Ра ре, Леаи, РгоІ., Мичіеггіттег. Ѵоіізіапйі^е Бесогаііопеп Гііг Ьііг^егіісііе 
шій ЬеггзсЬаііІісЬе АѴоЬтт^еп іп Еогт ппй ЕагЬе. Еоііо. Ь%. 1—2 й 
5 В1. (сріі. 2 Вйе А 6 Ы^еп.) Бгезйеп. 4 р. 20 к., 

Ріаиіё, (т., БпіегяпсЬті^еп ііЬег ЕІекігісііііі. БеиізсЬ ѵоп ЛѴаІІепііп. 270 8. 

тіі 89 Еі^игеп. \Ѵіеп. 3 р. 35 к. | 

КейіенЬаеІіег, И., Біе АгсЬііекіиг Йег ііаііепізсііеп Кепаіззасе. Епі\ѵіскІпп^з- 
^езсЫсЬіе ипй ЕоггаепІеЬге йегзеІЬеп. 568 8. §;еЬ. ЕгапкІигі а. М. 5 р. 
Вёчаі, Л., ропіз тбіаіііциез. 528 р. Рагіз. 12 р. 50 с. 

КшшеЬаиш, А., Біе \Ѵа1йеізеиЬа1теп. 104 8. тіі гаЫгеісЬеи Еі^игеп ипй 
17 аиіЬо&гарЪізсЬеп Таіеіп. Вегііп. 2 р. 40 к. 

ЗсЫоззег- ипй Зсіітіейе-Каіепйег, йеиізсЬег, Нгя^Ь. ѵоп ТЛгісЬ К. М&гг. V. 

ЛаЬг^. 1886. 132 8. ^еЪ. І^іргі^. 1 р. 80 к. 

ВегаІоіі, Е., Іея сЬетіпз йе іег пібігороНіаіпз еі Іез тоуепз йе ігаіізрогі еп 
соттші а Ьошігея, Nелѵ Уогк, Вегііп, Ѵіеппе еі Рагіз. 2 р. 50 к. 

Тіяяапйіег, (Ь, 1а паѵі^аііоп абгіеппе. Ь’аѵіаііоп еі Іа йігесііоп йез аегоз- 
іаіз. 334 р. аѵ. 99 ѵщп. Рагіз. 1 р. 15 к. 

Тіетапп, С., Бег ВІіігаЫеііег. 40 8. ЕгеіЬпгр;. 30 к. 

БЫ&пй’в НапйЬпсЬ іііг йеп ргасіізсЬеп МаясЬіпеп-Сопзігпсіепг. Зиррі. Вй 
Ьіг. XI. Ьеіргі^. 1 р. 80 к. 

ІІгЪатігку, А. ѵ., ВІііг- ппй ВІііг-ЗсІшігѵоггісЬіішдеп. 252 8. тіі 80 АЬ- 
ЬіЫип^еп (ЕІекігоіесЬпіясЬе ВіЫіоіЬек Всі. XXIX). \Ѵіеп. 1 р. 80 к. 
Ѵайетеспт іиг Еіекігоіесішікег. Нгз^Ь. ѵоп Е. КоЬгЬеск. 160 8. шіі ѵіеі и 
НоІгзсЬпіііеп "еЬ. Вегііп. 1 р. 50 к. 

Ѵоікіпаг, О., Біе ѴепѵегіЬип& йег Еіекігоіузе іп йеп дгарЬізсЬеп Кііпзіеп. 

29 8. АѴіеп. 72 к. 

Уіѵагех, Н., N 011*0113 ^бпбгаіез зиг Гбсіаіга^е біесігіцие, 2-е бйіі. 253 р. 

Рагіз. 2 р. 25 к. 

АѴаіііиег’н ргакгізсЬег Еізеп- ипй Еізешѵаагеп-Кеппег. 4° тіі Аііаз ѵоп 74 
Борреііаіеіп. 5-1е Апй. Ьгз^Ь. ѵоп Л. ТозсЬ. С4гаг. 18 р. 

АѴесЬшаг, Е. Ешиіатепіаізаіге йег ЕІи^іесЬпік. 68 8. АѴіеп. 1 р. 20 к 
АѴегнІюѵеи, Е. Л., ТесІшіясЬез ѴокаЬиІаг. Епдіізсіі пші БеиівсЬ. 2-іе АиЙ. 

280 8. Ьеіргід. 1 р. 80 к. 

АѴШіагаа, АѴ. Мапиаі оі іеіе^гарііу. 327 р. 111. Ьошні. Ьопйоп. 7 р. 15 к. 


Доаволено цензурою. С.-Петербургъ, 6 Марта 1886 г. 


Типографія Эдуарда Го пик, Вознесенскій гтр., 53. 

















’МШЦШЯі 


ЩШі 


един. 


1535 [Погодъ. 


ЛИСТЪ 


ДОМЪ ВЫСШИХЪ ЖЕНСКИХЪ КУРСОВЪ 


Проект, и постр. Арх. А.Ф. Красовскій. Ргореі еопзіг рат А. Кгазоѵѵзкі ареВ- 
ЕЖОНГТЕСТЕ. 1835 [і^егшее . 


Лит. Ф Кремеръ. 

РШСНЕ №-52 


и 1 1 . 

ІІГІ Г~ 


МАІ8ІЖ БЕЗ НАБТЕЗ ЁТПБЕЗ РОБКРЕММЕЗ 
































































































































ЗОДЧІЙ 


16В5 [14 ь - годъ] 


ЛИСТЪ М 


ДОМЪ ВЫСШИХЪ ЖЕНСКИХЪ КУРСОВЪ 


МАШИ БЕЗ НАБТЕЗ ЁТББЕЗ Р0БКЕЕММЕ2 


РАЗРІЬЗЪ И ФАСАДЪ ПО ЛИНІИ АР . 


СОИРЕ ЕТ ЕАСАБЕ ЗШѴАИТ АР . 


і -2 5 4 


0-І«34?67 8 9 Ю И VI 15 І&.ИёкѴе*. 


Проект, и поетр. Арх. А. Ф.Краеовекій. Рго} еі еспзіт раг А. Кгазсжзкі агеіА 

ШСШТЕСТЕ. 1885 [І4^ е э.ппёе 


АвтолиФ.ФКремеръ 

_ РШ Т ЗНЕИ-53 










































































































































































































«сраисгигес 

кіи кабинет & 


ел ю ь 
тскеи 


кіи кабинет» 


ЗОДЧІЙ 


188с (14 ЬІЙ годъ). 


ЛИСТЪ №54 


ДОМЪ ВЫШИХЪ ЖЕНСКИХЪ КУРСОВЪ 
МАІЗЗК БЕЗ НАИТЕЗ ЕТІГОЕЗ Р0ШІЕЕММЕ5. 


ШІАНЪ ПОДВАЛА. 50ІІТЕННАШ. 


ПЛАНЪ 1™ ЭТАЖА. ЕЕ2-ПЕ-СНАИ53ЕЕ 


Ьё^епПе : 

Пи тег-Пе-сКаибзёе. 

1 СчиЧІе’ 2. Заііб а тди^сг' 
3 (РлЫасІГ Леіійпс-ъаі^діа. 
'*■ . ФссЬешЧ б йілічігсіг'Де т,о■ 
сіоціа в. ЙІихігееІІагі.е'.'у. 
&Міо\\іасіие-. 


Зоологическій 

каош-ипіѵъ 


ПЛАНЪ 2 Г _° ЭТАЖА. 1 е _ г ЕТА&Е. 


Ьё^епйе 4а І^ ёіа^е : 

I іо&сѴсс . 2.^оЬогѵіКпге Яе 
сійпйе .3 ДиЯіІоіге. к §лЦе 
Яе г&сгіоХші 5(йиЯиЯге.6 
(?аЫисЬ. ^.баЬіпсЬ Яс ^1и)біо- 
Іодіе.В.баЬіаеК Ясию&іиіе. 
9. бІиЯіІоі/іе. 

Несеніе 4а 2™ёіа|е: 

I. . 2 ХлЬо ъоХе ѵгс сіе 

сІгіпіі&.З.ЙЫписЬ Яе р1ѵу$из)ие 
и-.&аііе Яе ^ъсоііоіѵ. э.&иДѵ- 
■Теі/геЯе сЫтіс.6.@лЪІіі*!&/7. 
баЬииЯ Яе ЬсІаіѵцис.$.&иЯі- 
\оігс сіе шаИѵеіііаІ^ііе. 0. 
бІиЯІІоі/де Яе фкизЦис. 


ПЛАНЪ 3 Г _° ЭТАЖА. 2™ е ЕТАБЕ. 


Амиииеоісін 


Г\ /П кабинет® 


я?изшо:игй>ІЯнс\ пизлиѵгоо- 


■ - - 


с \ ±?и5віъ9 ле саяс. 


с і і 3 и ? ю і? со «м&де. 


Проект. и поетр. Арх.А.Ф.Красовскш. Ргореіеопзіг.раг А.й’абО'ѵѵзМ агсЬН 


Амюдпт. ФЕремертз 


ЕМСНІТЕСТЕ. а6 


1885 ѵ1^Н е атёе) 


РШСНЕ №54 
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1ВВ5І14*? годъ 


ЛИСТЪ №49 


ВОДОЕМНОЕ ЗДАНІЕ 
наст: вильно. 

С.ПЕТЕРБЖ 1 СКЛ-БАРШАВ СКАЯ ЖЕЛ. ДОР. 


ЕЕЗЕВШН В'АЫМЕНТАТІОН 
А ІА. ВТАТІІЖ НЕ ѴШИА 
СНЕМШ БЕ ЕЕН. РЕ 5* РЕТЕНБВОБКС-АѴАВ'ЗСѴІЕ 


ЬЖСШТЕСТЕ. 


1885 14 те агаіее 


РШСНЕ №49 


Авто^штФКр'Меръ 


ГТр.и постр.Инж.Ф. С.Ясинскій. Ррод еі сопз1г.рагЕ1азшзкип& 





















































































































]ДЧШ. 


1885 14™ годъ 


ЛИСТЪ Н 


°50. 


ГОШЗАТПШЗ 


ФУНДАМЕНТЪ 


ІТеІ 2Ъ е ЕТАЕ-Е 


3? ЭТАЖЪ 


Пр.иПостр. йнж. Ф.С.Ясинскій Рго|еІсопзІг.рагДазіп.зІа Іпо 

ШСНІТЕСТЕ . 


188 Ь 14и агаше . 


Автоли'Р.Ф.хфшерь. 

РШСНЕ №50 


Й ЭТАЖЪ НЕЕ-БЕ-СНАИЗЗЕЕ 


ЕЕЗЕКѴОІК БАЬІМЕШАТШ 
АЬАЗТАТШБЕѴМА 
СНЕМШ БЕ ГЕН БЕ 5? РЕТЕНЗШШНЕ- АУАНЗ ОѴІЕ. 


4“ ЭТАЖЪ 


ЗЕ е ЕТАЕЕ . 


ТОІТШТЕ . 


ВОДОЕМНОЕ ЗДАНІЕ 

наст: бильно. 


С. ПЕТЕРБУРГ СКО-ВАРІПАБ С КАЯ ЖЕД.ДОР 


КРЫШКА. 











































































































А 3! РЕТЕКЗВОІЖС- 


II иаж 


30 гШгві 


ПЛАНЪ 1 г і> ЭТАЖА. РАК.ТЕЯКЕ 


ПЛАНЪ 2 г -° аТАЕА 1' ЕТАСЕ 


ПЛАНЪ З г _° ЭТАЖА. 2» е ЕТАСЕ 


О бъясненге; 
планъ 1- эта&а 


О оъясне ніе: 
планъ эта* а. 


Объясненіе: 
планъ 2- зтаЖа 


Объясненіе: 
планъ 3- этаЖа 


8. Фиапііеие 

9. СаІапЛіе ьі лісксѵѵ 
!С Йіг^сіи 

II. СопЬюІс 

12 (:Я Ли тасЯіпЫс 

15 6И а сНаиЛгсгѵ 


длинами 


а иілііс 

1) ісус Ль /рогЦ^г: 

С сТѵ ас зеггчсс Лс те сіе сто 
(І &*с<\(\сг ^гіпсірлС. 

Ѳ йаІісЯатЯгс 
І 8аГСс Ль гьсьрХіоя 
д СІихѣссИьш 
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